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2ARTH PRIMA - Leggi e decreti | Pag, 


17 novembre PHI NN -. Itogio Decreto n. 1329. — Prelevazione dal fondo 
di riserva per fe spise impreviste delle Ferrovie ali Stato per l’eser- 
eizio finanziario 194041. . 1 

) dicembre 1941-X2 -— Decreto Ministeriale n. 172 0. -- Auturizzazione al 
l'Amministrazion delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico con. 
corso a + po-ti di .Ailievo ispettoTe in DOS fra abilitati all'esercizio della 
professione di medico-chirurgo —. È 

9 dicembre 19AL-XX — Deereto Ministeriale n. IT21. -— Autorizzazione al- 
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico eon- 
corso a 2 posti di Allievo ispettore in ila tra abilitati all'esercizio della 
professione di chimico |, 39 dh cl SE rar, e e 

‘) Aa 1941.XX — Deetto Mipisteriale n. 1722, — iutorizzazione al- 
l'Amministrazione delle Lerrovie dello Stato ad indire un pubblico con- 
corso a 6 posti di Allievo ispettore in prova Pra laureati in giurisprudenza 
O in selenze economiche e commercinii 0 in selenze economiche marittime 0 
scienze politiehe, sociali e sindacali o in »eienze diplomatiche e consolari, 
o lanveati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto 0 di computisteria 
e ragioneria dell’Istituto Superiore di Venezia . . Li 

9 dicembre 1941-XX — Decreto Ministeriale n. 1723, — Autorizzazione al 
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico con- 
corso a 50 posti di Segretario in prova fra. diplomati in maturità classica 

| o selentifica © @hilitati all'insegnamento elementare 6 abilitati in teenica 
nantica . Le de rp i 

9 dicembre 19H1.XX - Decreto Ministeriale n. 1724. Autorizzazione al- 

l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indite vn pubblico con- 
corso a 18 posti di Segretario in prova Pra candidati muniti di abilitazione 
tecnica in ragioneria LG 6 

9 dicembre 1941-XX — Decreto Ministeriale n. 1725. — ‘Autorizzazione al- 
l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico ean- 
ca a 1 posto di Segretario in prova fra candidati periti Dia 
ehimiei . LL... = 
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bo dicembre 1444 NN 0 Deereto Ministeriale n, di26, 0 Nuterizzazione al 
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ud indire un pubblico con- 
corso a 10 posti di Disegnatore il provi 2/22 

O) dieembre 194#4-NA — Decreto  Ministerttte n. 172%, — \ntorizzazione l- 
FAmnunistrazione deile L'errovie dello Staio ad indire un pubblico con- 
corso a 20 posti di Alutante disegnatore 1 prova 

9 aicembre 19ILNN -—— Deereto Mini :teriale n. 1925, —- Autorizzazione di 
PAmmmistrazione delle Lerrovie dello suo ad indire un pubblico cen- 
corso a 100 posti di Alunno d'ordine im prova degli uliici . dà 

) dicembre 19-H-NXN -— Decreto Minisferizie n. 1-29, —- Auto rizzazione al- 
Amministrazione delle L'errovie dello Stato ad nur un pubblico con- 
corso a 75 posti di Sottocapoteenico in prova L22024 

) dicenbre IS4I-NX -— Decreto Ministeriale n. 1790, -- Autorizzazione al- 
VAmministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblieo con- 
corso a 20 posti di Assistente lavori in I ira geometri e periti indu- 
striali costruttori edili j ian ; 

9 dicembre 1941-AX — Decreto Ministeriale n. 1931. Autorizzazione al 

lAmministrazione delle Ferrovie dello Stato ad india un pubblico eon-. 

corso a 20 posti di Assistente lavori ig prova ira periti meccanici »0 

periti elettricisti o DEI radiotecnici 0 LCA mineraii o abilitati in tec- 

nica nautica . . 4 i 13 

9 dicembre 19H1.XX — ‘ Deereto Ministeriale u. 1752, -- Autorizzazione al- 
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico con- 
corso a 15 posti di Sorvegliante lavori in prova er n ig 

9 dicembre 1941-XX — Decreto Ministeriale n. 1753. — Autorizzazione al 

l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico con- 

corso a 50 posti di Sottoeapo in prova delle stazioni LL... y 

Y dicembre 1941-NN — Decreto Ministeriale n. 1754. -— Anterizzazione al- 
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad jnidlivé un pubblico con- 

‘corso a 300 posti di Alunno d'ordine in prova delle siazioni . 

9 dicembre 1941.XX — Decreto Ministeriale n. 1735. Auterizzazione al 
l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblieo con- 
corso a 150 posti di Conduttore in prova... 

16 dicembre 1941-X XX — Deereto Ministeriale n. 1857. — Decisione relativa 
al concorso a 1 posto di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all’eser- 
cizio della professione di ingegnere in ingegneria chimie: : 

16 dicembre 1941-XX — Decreto Ministeriale n, 1838. — Decisione relativa al 
concorso a 1 posto di Segretario in prova fra Periti industriali chimici 
dicembre 1941.XX — Decreto Ministeriale n. 1971. — Abilitazione degli 
Aiuti macchinisti alla condotta delle locomotive di manovra. . 
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Il 


I PARTE SECONDA - Ordini gevsrali, Ordini di serviaio 
Circolari ed Istruzioni di durata 
tindeterininata: 


Ordise di sercizio n.1. — Servizio doganale nelle stazioni di Roma 


Ordine di servizio n. 2. — Giurisdizione e sede dei Riparti della Sezione Ma- 


teriale e Trazione di Napoli 
('omunicato. — Abilitazione alle funzioni di interprete nel servizio speciale 


riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri... . 


LS 


PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di dus'ata 
determinata: 


Comunica: ioni: 
(Gare, appalti per. lavori e forniture LL... pigiieediy a OO 
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Regio DEecrETO 17 novembre 1941-XX, n. 1329. — Prelevazione dal fondo 
di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l’vercizio 
LORETO 1940-41 (1). 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D'ITALIA, E- DI ALBANIA 
IMPERATORE PESI 


. Vista la legge 23 maggio 1940-XVIIT, n. 541, con cui furono approvati 
oli stati di previsione della eutrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per 
l'esercizio 1940-41; 

Visti gli articoli 10 e 11 del R. decreto-legee 21 giugno 1941-XIX. nr. 571; ata 

Considerato che il ‘‘ Fondo di riserva per le spese itapreviste delle Fer- Che 


rovie dello Stato” presentava, indipendentemente dall’assegnazione: relativa 

all’esereizio 1940-41, una disponibilità di L. 44.351.986,41; (io 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comuni- RS 

cazioni, di concerto eon quello per le finanze; CRA 
Abbiamo decretato e deeretiamo: 5 Pa 
Dal “Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato b: 


depositato in contdé corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autoriz- 
zata per l'esercizio 1940-41, la prelevazione di TL. 9.214.932,36 (novemilioni 
duecentoquattordicimila novecentotreniadue e centesimi trentasei) da versarsi 
all’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 22 
‘‘Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte 
ordinaria ’’ dello stato di previsione dell’entrata dell’Amministrazione mede- 
sima per l’esereizio predetto, e da portarsi in aumento allo stanziamerto del 
seguenti capitoli di spesa: 


Cap. 4 — Forniture, spese ed acquisti... . IL. 6.489,386,77 
Cap. 16. — Forniture, spese ed acquisti... . >» 466.626,87 
Cap. 25. — Gratificazioni al personale... .. > 150,000 — 
Cap. 31. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse . > 679.050,60 
Cap, 35. — Indennizzi Do danni alle ‘persone ed alle 

proprietà . . >» 1016.868,22 
Cap. 39. — Compensi ad altre Amministrazioni per 1 


servizi evi loro treni e pei servizi su Drone hi in esereizio speciale  » 382.999,90 


L. 9.214.932,5)6 


Il infenanle decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente 
al rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1940. 41. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in- 
serto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Regno d’Italia, man- 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Roma, addì 17 novembre 1941-XX. 
VITTORIO EMANUELE 


Host VexTtURI — Dr Rrvet. 
Visto, il Guardasigilli; GRANDI. i 


——_—_— 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296-deb17 dicemibive1941-XN. 


Parto I -_ n 1 - flo rcrannaio 19429-XX 


Ti 


0 
| 


i 
i 
* 
I » 
. 5 
i 
"4% 
i E 
Li 
' 
i i 
' 
su 
x 
R 
L 
: 


HOLLETTENO UFFICIALE DELLE FRRROVIB DELLO STATO 


2 


—_——————€—È————_—_—€66b6 


Dicrero MixisteriaLe 9 dicembre 1941-XX, n. 1720. — Autorizzazione al 
Amministrazione delle Ferrovie dello Stuto «ud indire un pubblico con- 
corso a 4 posti di Allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio dellu 
professione di medico-chirurgo. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato 
s0n Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni; 
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ot- 


tobre 1941-XIX; — 0 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale ed Affari Generali) n. PA(, 0-10/24/270063 in data 1° di- 
cembre 1941-XX; 

Sentito il Consiglio di Amministrazione ; 


DECRETA: 


1° — L’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad in- 

dire nn pubblico concorso a 4 posti di Allievo ispettore in prova fra abilitati 
all'esercizio della ‘professione di medico-chirurgo. 

2° — Ai coneorrenti che suranno assunti verrà assegnato lo stipendio an- 
nuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio uftivo, di cui all'allegato VI 
dei quadri di classificazione apprevaii con la legge 20 aprile 1939-XVIL, n. 591, 
e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato. 

3° — E’ approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per 
lo svolgimento «del concorso. ; 

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 4 posti di Allievo ispet. 
tore in prova- (medico-chirurgo) per i anali serà bandito, a sno tempo, appo- 
sito concorso. 

Il presente decreto sarà rezistrato alla Corte dei Conti. 


Roma, li 9 dicembre 1941-XX. i 


Il Ministro 


Host VENTURI 


Parte I - n. 1 - 14 gennaio 1942-XX 
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Decreto MivisTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n, 1721. — Autorizzazione al- 
l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico con- 
corso a 2 posti i Allievo ispettore în prova fra abilitali all’esercizio della 
professione di chimico. na 


TL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato 
con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni: 

Visio il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ot- 
tobre 1941-XIX. 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG, NAM At0RSo in dn 1° di- 
cembre 1941-XX; 


Sentito il Consislio di Amministrazione; 
DECRETA: 


1° — L’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire 
rim pubblico concorso a 2 posti di Allievo ispettore in prova fra abilitati al- 
l’esereizio della professione di chimico. 


2° Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio an- 
nuo lordo minimo, oltré il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI 
dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, 
e le altre competenze spettanti al ‘personale delle Ferrovie dello . Stato. 


3° — E’ approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per 
lo svolgimento del concorso. 


4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati due posti di Allievo 
ispettore in prova (chimico) per ìi quali sarà bandito, a suo tempo, apposito 
toncorso. 
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti. 
Roma, li 9 dieembre 1941-XX. 


Il Ministro 


Host VENTURI 


——»& 
————r_— _——— 
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4 BOLLETTINO UFFICIALB DELLE FERROVIE DELLO STATO 
Decreto MinisreriaLe 9 dicembre 1941-XX, n. 1722. -— Autoriziazione al- 


l’Anministruzione delle Ferrovie dello Stato ad indive un pubblico com 
corso u 6 posti di Allievo ispettore în prova fra laureati in giurisprudenza 
o in scienze economiche e commerciali 0 in scienze economiche martttime o 
mi scienze politiche, sociali e sindacali 0 in. scienze diplomaliche e consolari, 
o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto 0 di computisteria 
e ragioneria dell'Istituto Superiore di Venezia. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato 
con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e suecessive modificazioni ; 

Visto il Decreto del Puee del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 vt- 
tobre 1941-XIX. . 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/210063 in data 1° di- 
cembre 1941-XX; 

Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 


DECRE"A: 


1° —- L'Amutinistrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a. in- 
dire — per i bisogni dell'esercizio — un pubblico concorso a 6 posti di Alliev» 
ispettore în prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e 
commerecinli o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche, vociali » 
sindacali o in scienze diplomatiche e consolari, o lanreati dalle Sezioni magi- 
strali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell’Istituto Supe- 
riore di Venezia. 


2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio an. 

nuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI 

dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, 
e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato. 


3° — E' approvato il relativo avviso-proeramma contenente le norme per 
l) svolgimento del concorso. 


4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 6 posti di Allievo 
Ispettore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso. 
I] presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti. 


Roma, li 9 dicembre 1941-XX, 


Il Miristro 


Host VeNntroen: 
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DricrEeTo MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1723, -- Auloriziezione ul- 
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stuto ud indire un pubblico con 
cono a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica 

o scientifica o abilitati all'insegnomento clementare o abilitati in tecnica 
Gadlica: 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento. del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato 
‘cen Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni; 

Visto il Deereto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ot- 
tebre 1941-XIX-. 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale ed Affari Genera]i) n. PAf+. 040/24/210063 in data 1° di- 
combre 1941-XX; 


Sentito il Condiclio di Amministrazione ; 
- DECRETA: 


1° — L’'Ammipnistrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire 
un pubblico concorso a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in ma- 
turità classica o scientifica o abilitati all’inceenamento elementare 0 abilitati 
in tecnica nautica. 


% 
2° — Ni concorrenti che suranno assunti verrà assegnato lo stipendio «n- 
nuo lordo minimo, oltré il supplemento di servizio attivo, di cui all'allesato VI 
dei quadri di classificazione approvati con la Teese 21 aprile 1939-XVII, n. 591, 
e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato. 
3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per 
lo svolgimento del concorso. 


4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 50 ‘posti di Segre- 


tario in prova (amministrativo) per i quali sarà bandito, a sno tempo, appa- 
sito concorso. 


Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti. 
Roma, li 9 dicembre 1941-XX. 


Il Mirestro 
Host VENTURI 


DI 


Parte I —- n, 1 — 1° gennaio 1942-XX SI È 
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Decreto MixisterIALE 9 diecimbre 1941-XX, n. 1724. — Lintorizzazione al. 
l'Amministrazione delle Ferrovis dello Stato @% indine un pubblico con- 
corso a 18 posti di Segretario in prora fra candidati muniti di abilitazione 
tecnica in ragioneria, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato 
con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive moditicazioni; 

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ot. 
tobre 1941-NIX. 

Udita Ja relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/2.1.210063 in data 1° di- 
cembre 1941-XX; 


Sentito il Consi di Amministrazione; 


DECRETA: 


. 


1° — JL'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire 
un pubblico concorso a 1% posti di Segretario in prova fra candidati muniti 
di abilitazione tecnica in ragioneria. 

2° — Ai concorrenti chie saranne assunti verrà assegnato lo stipendio an- 
nu» lordo iminimo, oltra il supplemento di servizio attivo, di eni all'allecato VI 
ciel quadri di classificazione approvati con la lewge 20 aprile 1939-NVII, n. 50. 
e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, 


3° — E” approvato il r-lativo avviso-programma contenente le norme per 
lo, svolgimento del concorso. 


4 — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 18 posti di Segretario 
in prova (ragioniere) per i quali sarà bandito, a sno tempo, apposito coneorso. 
{1 presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti. 


. 


Roma, li 9 dicembre 1941-N N, 


Il Ministro 


Host VENTURI 


arte { - n. 1 —- 10 gennaio 1812-NN 
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DECRETO MiNnisTERIALE 99 dicembre 1941-XX, n. 1725, —- dutoriz.azione ai. 
l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato tì indire un pubblico con- 
corso a 1 posto ali Segretario in prova fra candidati. periti industriali 
chimici. 


»me. 
i 
5 
- 
“ 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Personale delle l'errovie dello: Stato approvato 
con Regio Deereto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni; 
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 


tobre 1941-XIX. 
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello tt 


(Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG, 640/247 210053 in deta 1° 1 
cembre 1941-XX; 


Sentito il Cina di Amministrazione; 
DECRETÀ: 


1° — L’'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è auiorizzata ad indire 
un pubblico concorso a 1 posto di Segretario in prova rra candidati periti in- 
dustriali chimici, 


L° AI concorrente che sarà assunto verrà as-egnato lo stipendio an 


Led 


0 lai siinimo, oltr. il supplemento di servizio attiva, di eui allallocato VI 
dei quadri di classilicazione apprevati con La ‘copie 20 aprite LIMÒNVIL n. 509”, 
e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello State. 


4 — E? approvato il relativo avvise-pregrannna contenente le nome per 
lo svolgimento del concorso, 


+ — A favore dei chiamati alle mi è ricervato un posto di Segretario 
in prova (perito industriale chimico) per il quale sarà bandito, a suo tempo, 
appostto concorso. ‘ 

I] presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti. 


Roma, li 9 dicembre 1941-XX. 


Il Ministro 


Host ViNTORI 


Parte I —- n. 1 — 1° gennalo 1942-XX A ae ; 
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Decreto MixistErIaLE 9 dicembre 1941-XX, n. 1726. — Autorizzazione al- 
lAmministrazione di lle Ferrovie dello Stato ad indire un pubbi:co con- 
corso a 10 posti dî Disegnatore in prova, 


IL MINISTRO PE R LE COMUNTC AZIONI 


Visto il Regolamento del Personale i Ferrovie dello Stato approvato 
con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni ; . 

Visto il Deereto del Duee del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ot- 
tobre 1941-XIX; 

Vdita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale eA Affari Generali) n. PAG, 040/24 210063 in data 1° di- 
combre 1941.XX; 

Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DEORETA: 


1° — L'Ammiuistrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad mdire 
un pubblico concorso a 10 posti di Disegnatore in prova. 


nvo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all’allecato VI 
dei quadri di classificazione approvati coù la lesse 20 aprile 1939-XVII, n. 591, 


al 2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà asvegnato lo stipendio an- 
) 
« le altre competenze speitanti al personale delle Ferrovie dello Stato. 


3° — E' approvato il reiativo avviso-programina contenente le ncrme per 
lo svolgimento del concorso, 


app | 
4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 10 posti di Diseenn- 


tore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso, 
Il presente deereto sarà resistrato alla Corte dei L'onti, 


L Roma, li 9 dicembre 1941-XX, 


| Il Ministro 


Hosr VexTtoRI 


cate I -—- n. 1 -- 1° gennaio 1942-NXN 
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DeckETo MINISTERIALE 9 dicembre 1941-NN, n. 1727, — Autorizzazione al- 
l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato «&l indire un pubblico eon- 
corso a 20 posti di Aiutante disegnatore in prova. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato 
con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni ; 

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo dei Governo, in data 11 ot- 
tobre 1941-XIX. | 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG, 040/24/210063 in data 1° di- 
cembre 1941-XX; ° i 

Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DeCRETA: 
1° — L’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire 
un pubblico concorso a 20 posti di Aiutante disegnatore in prova. 
2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo «trpendio an- 
"tuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di eni all'allegato VI 


dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, 
e le altre competenze spettanti al ‘personale delle Ferrovie dello Stato. 


3° — E’ approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per 
lo svolgimento del coneorso, 


_ 4 — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 20 posti di Aiutante 
disegnatore in prova per i quali sarà bandito, a sino tempo, apposito concorso, 
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti. 
\ . la ” 
Roma, li 9 dicembre 1941-XX. 


Il Ministro 


iDan Host VENTURI 


Parte I - n. 1 — 1° gennaio 1942-XX 
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Decreto MixisTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1728. — Mutoriziazione al. 
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Staio ad indire un pubblico con- 
* corso & 100 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stiro approvato 
con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni ; 

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ot- 
tobre 1941-XIX; 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stat» 
(Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG, 040/24/2106065 in data 1° di- 
combre 1941-XX; 

Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRFTA: 
1° —- L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad inil're 
un pubblico concorso a 100 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici. 


2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assezmato lo stipendio an- 
nuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI 
dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVIT, n. 591, 
ele altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato. 


3° — E’ approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per 
lo svoletmento del concorso. 


4 — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 100 posti di Alunno 
d'ordine in prova degli uffici per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito 
concorso, 

TN presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti. 


Roma, li 9 dicembre 1941-XX, 


Il Ministro 


' . Pt | Host VENTURI 


Parte I —- n, 1 — lo gennaio 1942-XX 
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DecgETo MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1729. - - Autorizzuzione ul. 
l’Ammnunistrazione delle Ferrovie dello Stuto ad indire un pubblico ron- 
corso a 15 posti di Sottocapotecmeo în prova. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Per-cuale delle Ferrovie dello Stato approvato 
con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e suecessive modificazioni; 

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ot- 
tobre 1941-XIX. 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale ed Affari Generali) n. PA{i, 0140/24/210063 in data 1° di- 
combre 1941-XX; 


Sentit il Consiglio di Amministrazione ; 
DECRETA : 


. 1° — L’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire 

un pubblico concorso a 75 ‘posti di Sottocapotecnico in prova. 

2° — Ài concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio an- 
nuo lordo minimo, oltré il supplemento di servizio attivo, di eni all’allecato V! 
dei quadri di classificazione approvati con Ir legze 20 aprile 1959-XVIE, n. 591, 
e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato. 

3° — E’ approvato il relativo avviso-proeramma contenente le norme per 
lo svolgimento del concorso. 


4° —. A favore dei chiamati alle arinij sono riservati To posti di Sottocapo- 
feenico in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso, 
Il presente decreto sarà registraio alla Corte dei Conti. 
ht 
Roma, li 9 dicembre 1941-XX. 
Il Minsstro 


Host VENTURI 


Parte I - n. 1 — 1° gennaio 1942-KXX 
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DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1730. — Autorizzazione al. 
l’Amministraziona delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico con 
corso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra geometri e periti indu. 
pfriali costruttori edili, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Per-onale delle Ferrovie dello Stato approvato 
con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni; 

Visto il Decreto del Duee del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ot- 
tobre 1941.XIX. 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale ed Atfuri Generali) n. PAG, 040/24/210063 in data 1° di. 
“ombre 1941.XX; 


Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 

i L’Anuninistrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad in- 
dive un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra yeometri 
e periti industriali costruttori edili. 

2° Ai coneorrenti che Stanno assunti verrà assegnato lo Stipendio ui 
nuo lordo Mmuumo, oltre il supplemento cij Servizio attivo, di cui all'allecato VI 
deì quadri di classificazione approvati con la leege 20 aprile 1939-XVIT, n. 591, 
ele altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato. 


5° — E’ approvato il relativo AVViso-programma contenente le norme per 
lo svolgimento del concorso, 


4 — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 20 posti di Assistente 


lavori in prova (edile) per i quali sarà handitò, a suo tempo, apposito eoneorso. 
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti. 


Roma, li 9 dicembre 1941.XX. 


Il Ministro 
FIPanI 5 | n. ei Host VENTURI 


Parte I-= n.1 - Jo gennafo 1942-xXx 
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Decreto MIvistrEeRrIALE 9 dicembre 1941-X.X, n. 1731. — Autorizzazione al. 
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un nubblico con- 
corso & 20 posti di Assistente lavori in prova fra perîti meccanici 0 periti 
elettricisti o periti radiotecnici o periti minsrari o abilitati tn tecnica 
nautica. 


IL, MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


i Visto il Regolamento. del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato 
con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni; 
Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ot. 
tobre 1951-X1X. 
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG, 0-10/24/210063 in data 1° di- 
cembre 1941-XX; 


Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


1“ — L'Amministrazione delle Ierrovie dello Stato è autorizzata ad indire: 
un pubblico concorso a 20 ‘posti di Assistente lavori in prova fra periti mec- 
canici o periti elettricisti o periti radioteenici o periti minerari o abilitati in 
tecnica nautica. . 


2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio an- 
nuo lordo minimo, oltré il supplemento di servizio attivo, di cui all’allegato VI 
cer quadri di classificazione approvati con la lesge 20 aprile 1939-XVTI, n. 591, 
e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato. 


3° — E’ approvato il relativo avviso-prosramma contenente le norme per 
lo svolgimento del concorso. 


4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 20 posti di Assistente 
lavori in prova (elettromeccanici) per i quali sarà bandito, a suo tempo, ap- 
posito concorso. 

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti. 


Roma, li 9 dicembre 1941.XX. 
Il Ministro 


Host VENTURI 


Parte I - n. 1 - 1° gennalo 1042-XX . 
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Decreto MInisteRIALE 9 dicembre ‘941-XX, n. 1732, — Autorizzazione al. 
Amministraziona delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico cor- 
corso a 15 posti di Norregliante lavori in Prova. 


IL MINISTRO PER LKk COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato» | 
con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e snecessive modificazioni; 

Visto il Decreto del Duee del l’ascismo, Capo del Governo, in data 11 ot. 
tobre 1941.XTX. i 

Udita la relazione’ della. Direzione Crenerale delie l'errovie dello Stato 
(Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAL, 040/2421606 in data 1° di- 
cembre 1941.XX. 


Sentito il Uonsiglio di Amministrazione: 
DECRITA è 


I Sr L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indiro 
un pubblico concorso a 15 posti di Sorvegliante lavori IM prova, 

Dn concorrenti ehe saranno assunti verrà as-eznato lo -fipendio an. 
nuo lordo minimo, oitra il snpplemento di servizio attivo, di cui all’allevato Vi 
dei quadri di classificazione approvati con la leege 20 aprile 1959.XVIT, n. 59}, 
e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato. 


3° — P'approvalo il relativo VYiso-programma confenente le norme per 
lo svolgimento del COLCOLSO, i 


4 — A favore dei ehimatj alte armi sono riservati 15 Posti di Sorve. 
siuite lavori in prova Pei i quali sarà bandito, a sno tempo, apposito PONGONO, 
TI presente decreto Sari rezistrato alla Corte dei Conti. 


Roma, li 9 dicembre 194.XX, 


‘ Il Ministro 


Host VENTURI 


e te: 
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Decreto MisisterIALE 9 dicembre 1541-XX, n. 1733, -—— Autorizzazione al. 


lAmministraziona delle Ferrovie dello Stato «A indire un pubblico con- 
corso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stalo approvato 
con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni : 

Visto il Deereto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ot. 
tobre 1941-XIX, 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale el Affari Generali) n. PAG, 040/24/2910063 in data 1° di- 
cembre 1941-XX; 


Sentito il Consiglio di Amministrazione; 
DECRETA: 


“ 


-- L’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire 
un pubblico concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni. 

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo «tipencio an- 
nuo lordo minimo, o!tre il supplemento di servizio attivo, di eni all'allezato i 
dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1959.XVII, n. 581, 
e le altre competenze spettanti al ‘personale celle ferrovie dello Stato. 

3° — E° approvato il relativo avviso-progranma contenente le norme per 
lo svoleimento del concorso. 


+° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 50 posti di Sottocapo 
in prova delle stazioni 'per i quali sarà bandito, a sno tempo, apposito concorso, 
I] presente decreto sarà registrato alla Certe dei Conti. 
Roma, li 9 dicembre 1941-XX. 


Il Mintstro 


Host VENTURI 
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Dicrero MixisteriaLe 9 dicembre 1941-XX, n. 1734. — Autoriszazione al- 
l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico con- 
corso a 300 posti di Alunni d’ordine in prova delle stazioni. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato 
con Regio Decreto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modifieazioni; 

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ot- 
tobre 1941-XIX:. 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG, 040/24 2210063 in data 1° di- 
cembre 1941-XX; 

Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 
1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad in- 
dire un pubblico concorso a 300 posti di Alunno d’ordine in prova delle sta- 
zioni. 


2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio an- 
nuo lor do minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all’allegato VI 
aei quadri di classificazione approvati con la legre 20 aprile 1939-XVII, n. 501, 


-@ le altre competenze spettanti al ‘personale delle Ferrovie dello Stato. 


3° —- E’ approvato il relativo avviso-programma contenente lo norme per 
lo svolgimento del concorso. 


4° -- A favore dei chiamati alle armi sono riservati 300 porti di Alunns 
d'ordine in prova delle stazioni per i quali sarà bandito, a suo tempo, appo- 
sito coneorso. 


Il presente deereto sarà registrato alla Corte dei Conti. 


Roma, li 9 dicembre 1941-XX. —, 


II Ministro 


Host VentURI 
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Prorero MrisisreriaLE 9 dicembre 1941-XX, n. 1735. — Autori:cgzione nl- 
‘ l'Amministrazione delle Fersovie dello Stato 0à mndine un pubblico C0:N- 
corso a 150 posti di Conduttore in prova. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato 
eon Regio Deereto legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modifieazioni ; 

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ot- 
tohre 1941.XIX. 

Udita la lazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG, 040/2.4/210063 in data 1° di- 
cembre 1941-XX; 


Sentito il Consiglio di Amministrazione; 
DECRETA : 
1° — L'Amministrazione delle T'errovie dello Stato è autorizzata ad ir- 


dire un pubblico concorso a 150 posti di ConAnttore in prova. 


2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio an- 
nuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI 
dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-KVTII, n. 591, 
e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato. 


3° — E’ approvato il relativo nvviso- -provramma contenente le norme per 
lo svolgimento del goncorso, 


4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 150 ‘posti di Condul- 
tore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso, 
Il presente decreto sarà recistrato alla Corte dei Conti. 


Roma, li 9 dicembre 1941-XX. 
Il Munistre 


Host VENTURI 
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Decreto MinisteRniaLe 16 dicembre 19t1-NX, n. 1837. -— Decisione relutiva 
al concorso a 1 posto di Allievo Ispettore in prova fra ab:iltoti all’eser- 
ciziv della professione di ’‘nigegnere in ‘ngegueria chimaca. 


1L MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 19411-XIX, n. 3832; 


Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale e Affari Generati) n. PAG. 040/24116767 iu data 10 di- 
cembre 1941-XX; i 


Sentito il Coligià d’Amuministrazione; 
DECRETA: 


E’ approvata la decisione relativa al concorso a 1 posto di Allievo Ispet- 
tore in prova, fra abilitati all’esercizio della professione di Ingegnere con spe- 


“ 


clallzzazione in Ingegneria Chimica, in base alla quale decisione è risultato 
vincitore il candidato ing, FICHERA Sebastiano, 


Roma, li 10 dicembre 1941-NX. 


Il Ministro 


Host VENTURI 
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Decreto MixisreriaLe 16 dicembre 1941-XX, n, 1838. — Decisione r.lativa 
al concotso a 1 posto di Segretario în prova fra Periti industriali chimici. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-X1X, n. 3837; 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/146768 in data 10 di- 
cembre 1941-XX; 

Sentito il Consiglio d’Ammivistvazione; . 

DECRETA: 

E’ approvata la decisione relativa al concorso a 1 posto di Segretario in: 
prova fra Periti industriali chimici in have alla quale cieeisione è risultato vin- 
citore il candidato ANGERAME Giuseppe. 

Roma, li 16 dicembre 1941-XX. 


TI Mucstro 


Host VENTURI 
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Decreto Mixisveriste 253 dicembre 194T-XX n. 1971, — LAbilitezione degli 
Aiuti mocehtbrsti dalla concfolta delle locemotive di meanorra. 


JI, MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-AVI, n. 2275, myguardante 
le norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle loco- 
motive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili 
iu servizio sulle Ferrovie dello Stato; 

Visto la relazione della Direzione Generale delle Feirovie dello Stato 
NUOPAG, 024/E/207227 del 21 dicembre 1941-XX con la quale viene prospet- 
tata la necessità di provvedere di urgenza all'abilitazione predetta per i bisogni 

.di carattere eccezionale dovuti al presente momento: 

Sentito il Consiglio d’Amnninistrazione ; 


DFECRETA 


L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata, ai ni del- 
l’urt. 26 delle nomne approvate con D. M. 15 febbraio 1938-XVI, n. 2215, 
ad abilitare gli Aiuti macchini-ti alla condotta delle locomotive per i matt 
novre di stazione e conseguenteriente per i servizi di tradotte e secondari di 
eni al secondo comma dell'art, 18 del deereto stesso, seguendo le norme del 
successivo art. 28, 


Roma, li 23 dicembre 194 NN 


Il Ministro 
Host VENTURI 
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Ordine di servizio n. 1. 
Servizio deganalo nello stazioni di Roma. 


A seguito dell'O. S. n. 153/1941, col quale lo scalo Dbestizine del Governa- 
torato di Rema viene trasferito dallo Scalo di Roma Trastevere a quello di 
Roma Ostiene, tanto a pag. 121 delle ** Istruzioni ‘per il servizio doganale 
sulle Ferrovie” quanto a pag. 20 del fascicolo **Corrispettivi e condizioni per 
l’eseguimento delle operazioni e fernialità doganali” sono da apportare le se- 
guenti varianti ai nuovi testi inseriti con 0. S, 111/191: 


stevere in quello di Roma Ostiense. 


Distribuito agli agenti delle classi 1,2, 3, 5, 6, 8,9 e 15. 


— (,- —- 


— Sotto Roma Termini, moditicare all'ottavo rigo il nome di Roma Tra- 
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Ordine di servizio n. 2. 
Giurisdizione e sede dei Riparti della Sozione Materiale e Trazione di Napeli. 


A_ partire dal 15 gennaio 19TT.XN il quadro della cinvisdizione e sede dei 
Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Napoli, compreso nell'Ordine di 
servizio n. 29 del 9 marzo 1939-XVIT, deve intendersi annullato e sostituito per 
infero dal segmente: 


Sezioni MATERIALE E TRAZIONE Di NAPOLI 
GIURISDIZIONE L SEDE DEI RIPALTI M NATERIAL E E TRAZIONE. 


— cc ---___ e — dr 


. | . 
Denominazione Depositi Ofticine 


rsa . : Linee comprese 
Ì 
e Solatico. Baci a lisi . rialzo © nelle singole giurislizio i 
1 | 2 | 8 | 4 I 
| i 
1 “parto Na-' Bene- Avelhi- = Caserta (e) - Benevento; 
sali vento no (**) I S. Severino Rota (ce) - 


(Sez. Materiale, Campo- Avellino - ROCCHET. 


| e Trazione Na-! basso TA S.A. (e); S. Sove. 
‘ poli) i | rino Rota (e) - Codola- 
| | Cancello: Avellino - 
Benevento - Campo- 
| Ì | hasso - TERMOLI (e): 
| | i Bivio Bosco Redole - 
| CARPINONE (e. 
| | Valrano (e) -- ISFit. 
: È NIA (e); Codola - No. 
, cera (e). 
$ i 
S 2° Ripa:to Na: —_ — > NapoliC. 
de poli Napoli 
3 |(Sez. Materiale | Smist. 
2 | e Trazione Na- | Torre C. 
E poli | | 
= | Riparto Napoli; Napoli |Caserta |(aserta Pari via Gianturco (e) 
S | Smistam, | C.FI. Sparanise, Villa Literno. Napu- 
£ |(Dep. loc. Na. Napoli Cancello I li - CASSINO (e); 
Hi poli Sm.) : Smist. Vairano | Sparanise - Mittuno: 
Forli | Torre C. Napoli - Aversa — Ca- 
na Castellam | serta; Aversa — Villa 
I mare Sta. | Literno (e) - FOR- 
i 


| 

Ì 

| 
bia . MIA (e); Gricignano - 
| Gragnano | S. Marcello F.. Cancel. 
lo-Torre Annunziata C. 
I - Gragnano; Napoli - 
Nocera (e); Raccordi 
| ai porti di Torre A. e 
| I Castellammare; Ruc- 
| cordi intorno a Napoli 
I | ed al porto di Napoli 
(escluso servizio venfi. 
| ca per le stazioni e sca. 

| i li di Napoli. 
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en e ii fi n i 


RSI 7 — corteo tti 


—- -- --r° nn 
Dell ma -_— —+ - - 


Denominazione 
dei Riparti 


Dopositi 
con dotaz. 


e relative Nedi locomotive 
I 2 
Rip. Salerno Salerno 


(Dep. loc. Sa- 
lerno) 


LI 


‘Riparti del Compartimento 


e 


: Riparto Foggia 
(Dep. loc. Foe-' 


(*) Riparti di altri Compartimenti | 


—_ _——__—_——— r—r———8 
| Ì 

t 

i 
i ù 


| 
zia) 


agi e  - 


Si rn 


3 


> —en0 —_, 


ce =. —— se e e + -_ = 
mini tt TCTES5TE an Trsin zi ana ra e 
' 


| 
i Oitieine 


Rinicsse i 
è rinlzo 


Battipa- 
Sicignano 
| Lagone- 
ero 
Baragia- 
no 
S. Severi- 
no R. 
Nocera 
Infer. 
POTEN. 
ZA 


i 
i June comprese 


po belle sintoie giutisttizioti 
I 
I DI 


' 


i 
| 
‘ 
Ù 
| 


Nocera Int. - POTENZA 


- INF.; Battipaelia -— 
SAPRI {e): STOUT. 


GNANO — Lacenegro, 
Salerno — S. Screrino 
R. - Raccordo al porto 


i 
| 
I 
Î 
| di Salerno. 
1 
Î 
i 


Ù 
[ 


| 


| Benevento 
Ì 
Ù 
i 
{ 


CER. 


(e) 


VARO. 


Not. -- (e) eseluso — Le stazioni o gli impianti indicati ie mezuscolo an- 
partengono ad altri Compartimenti — (#) sono elencati pelle colonne dalla 2 
alla 5* soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giuri- 
sdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1° — Le rimesse 
contrassegnate con (*°) sono quelle con dirigenza di Capo deposito o di Mac- 


chinista distributore. 


BOLLETTINO UFFICIALE DALLE FERROVIE DELLO STATO 


25 (> »-_—_-*» 


Comunicato: 


Abilitazione alle funzioni di interprete nel servizio speciale riservato presso 
la Presidenza del OCensiglio dei Mini.tri. 


Con dcereto del Ministero dell'Educazione Nazionale in data 15 novembre 
1941-.XNX, pubblicato nel supplemento ordinario della Gaz:etta Ufficiale nu- 
mero 276 del 22 nov mbre 1°41-XX sono stati indetti eli esami di abilitazione 
all’esercizio dele funzioni di interprete di ruolo d nel Servizio Speciale Ri- 
servato pressa la Presidenza del Consiziio dei Ministri. 


II Direttore Generale 
VELANI 


Parte II - n. 1 — 1° gennaio 1912-NN 
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Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per laveri e forniture. 


G. Gare. : . porto 
L. P. Licita- | Termine utilo a iprosai: Ufficio incaricato 
zione privata per la 
LAVORI E FORNITURE T.P. TARE diseniasione mativo delle 
tiva vata 
x È. Ap- delle offerte dello pratiche 
a ola 305 appalto 
Fornitura batterie accumulatori | Ore 12 | | 
per centralina impianto A.C.E. A.C del #4 en ) 2 | Sezione Lavori 
stazione di Tollo Canosa San-, Sr a 19492-XXx | Ancona 
nita | IIS | | 
lrn —.Ptt@@@———’’ ii Er} Latini per E ai ni _——— — _————_ ——  <_ 
Sostituzione fasci rotaie ponticelli i Ore 15 . i . 
linea Sampierdarena - Confine L. P. | del ? genn. | 136.000 Se ori 
francese. . 1942-XX | 
Costruzione fabbricato ad uso dor- | ..>.° ._ | Ore 12 | . i 
mitorio in stazione Roma Tu- vi Sdi de, | Ael 7 genn. 1 933.000 cdi 
scolana. i 4 ì i 1942-XX | 
sla sia nidi N un | nicole set' 
CORSO daBichHio prc in corti- ta deo | 
spondenza della condotta in con- ; i re : 
trada Rovitello I° fra il fiume L. P. del 7 genn. 613.608 na 
Belice ed il serbatoio Villalba .-- _1942-XX 
dell'acquedotto delle Madonie. ‘4 - Te i 
———— —a—-.r-rrr-=- -—° Tibia 1500 TT i T_— + RA 
Ampliamento scalo merci in sta- ‘1, ; “Sezione Lavori 
zione di AURCONE C. | RE: | MTRARZOL | D3:90 : | Palermo 
Costruzione muro di difesa Km. | co i Ore 15 | | Sezi I - ; 
57 + 754 e Km. 57 + 984 fra] Li del 7 genn. 270.800 I SOR 
Causo e Montemaggiore. I i 1942-XX alermo 
Revisione meccanica armamento 0 i | ; Ore 18 | aa A 
fra le stazioni di Battipaglia © LL P. | del 9 genn. 883.000 | gezione Lavori 
Celle Bulgheria. 1942-XX ! eggio Calabia 
Revisione meccanica ANMIAMIGHIO | 0 i or is i UT | O 
fra le stazioni di Palmi e Rog- L. P. del 19 genn. | 453.000 | Ppiagentio 
gio Calabria. 1942-XX | | ggio Calabria) 
Impianto riscaldamento nuovo. ST "085 12 | To o i 
fabbricato viaggiatori e palazzo A. C. | del 2 febdbr. |  — Sezione Lavori 
Compartimentale di Venezia. 1942-XX . Venezia 


—_ - --— Tr e  1——- _—— -——  m_ +-+ - 2° —._—_ — _——-* 


Il Direttore Generale 
VELANI 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


—.-—  _  —— 


Per gli impiegati dell'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen- 


SIONO 2 L. 16,00 
Per i privati, le 1nuninistrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti... .....» 32,00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale, 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
- Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo aminessi abbonamenti per 
durata minorz: Chi sì abbona nel corso dell'anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


Le spedizione del Bollettino viene fatta. per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per è privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all’indirizz 
che sarà da essi indicato, a. mezzo posta. Si prega per 


Wiric “o, non assumendosi 


tuali dis sguidi causati Talk 
rione. Hc x 


de. 


e AM 


364 


8 gennaio 1942 


Anno XX.XV - N. 2 
Anno XX 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
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PARTE PRIMA - Loggi © decreti Pag. 


530 dicembre 1941-XX — Decreto Interministeriale n. 2029. — Riduzioni e s0- 
spensioni si di RESINE e facilitazioni di bacia sulle Ferrovie 
dello Stato . . 21 


PARTE SBOONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Cireolari ed Istruzioni di durata 


indeterminata: 
Urdtme di servizio n. 3. -- Estensione servizio ITA a lrmeste S. Sabba . . 5 
Ordine di servizio n. 4 -- Cambio di denominazione della fermata di Colle 
«Umberto . . . ivi 
rirdine di servizio n. Dei eni Cambiamento di nome della stazione di Aiello-Ca- 
lubro in ‘‘Campora-S. Giovanni” . 6 
Ordine de servizio #. 6, — Estensione di servizio nella” stazione di Equi Terme 7 


)rdine di servizio n. 7-- Estensione di servizio nella stazione di Roma Tiburtina IVI 


PARTA TERZA - Ordini di servizio e Circolari di duruta 
determinata : 


l'eontunauzioni : 


€. 


Gare, appalti. ece., per lavori e forniture . 


“ 


-—- —. - — ee I e + —_-- 0 — —-- .. -_—_..-- PT TT - — - 


Ronia, 1942.NN 20 Soc, An. Poligrafica Ttahana --- Viacgella Guardiola, 22 
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DreerETo INTERMINISTERIALE 30 dicembre 1941-XX, n. 2029, — Midu:ioni e 
sospensioni temporanee di biglietti e facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie 
dello Stato. 


IL. MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 
DI CONCERTO COL 
MINISTRO PER LF DISAE 4, 
F COL 
MINISTRe: PER LE CORPORAZIONI 


Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie ; 
rlello Stato; da 
Visto il terzo alinea dell’art. 3 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1948, con- ‘Pea 
vertito nella Legge + aprile 1939, n. 911; di 
Vista la .relazione del Servizio Commerciale e del Tratfico delle Ferrovie 
itello Stato n. 311/5 in data 20 dicembre 1941-XX; 
Sentito :1 Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; Laos ; SÈ 


A \é 

: i LN mi 
DEURETA: “N 
n LI x 
; ì . >» N 
Art. 1. i 
€31 


L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in aumento alle sospensioni 
disposte con l’art. 1 del Decreto Interministeriale n. 2061 in data 27 dicembre 
1940-XIX, è autorizzata a sospendere temporaneamente i) rilascio delle se- 
yuenti altre specie di biglietti, di cui ai capi VI, TX, XT, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XXI delle Condizioni e Tariffe ‘per i trasporti delle. persone sulle 
Ferrovie dello Stato e alla Concessione speciale XITI: | 

a) biglietti di andata e ritorno ordinari, ‘per fiere c mercati e speciali 
per concessioni particolari di carattere temporaneo 0 stagionale; 


b) biglietti per viaggi circolari ad itinerario combinabile e ad itinera- 
rio fisso; 


c) biglietti di abbonamento speeiali; 

a) -biglietti di libera circolazione a pagamento e biglietti turistici di 
libera circolazione : 

e) tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto; 

f) tessere per viaggi collettivi a prezzo ridotto di famiglie viaggianti 
in gruppo; 

9) biglietti chilometrici; 

h) biglietti sussidiari in appoggio «@ biglietti per viaggi individuali v 


‘sollettivi per stranieri o per italiani residenti all ‘estero, nell'Africa Italiana e 
nei P imenti Italiani: 
i) biglietti a riduzione per gli allievi degli Tstituti d' istruzione e di edu. 
vazione, 
L’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è inoltre autorizzata a di- 
pe le seguenti limitazioni temporanee nel rilascio dei biglietti, di eni al 
Ia X delle Condizioni e Tariffe per i EER delle persone sulle Ferrovie 
dello Stato ed alle concessioni speciali, C, F ed VITI: 


1) Limitare il rilascio degli sui ordinari 2 percorsi non oltre 
100 Km., fatta eccezione per i soli MARIISIORLE e rappresentanti di commercio, 
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non esercenti in proprio, i quali comprovino la loro qualità con un certificato 
del Consiglio od Ufficio Provinciale delle Corporazioni debitamente legaliz- 
zato dalla R. Prefettura, per i quali non è fatta limitazione di percorrenza. 


2) Limitare a 4 per anno solare i viaggi di corsa semplice a tariffa ri- 
dotta, da effettuare per conto particolare, tanto degli impiegati dello Stato, 
titolari della concessione speciale C (compreso fra essi il personale ferroviario), 
quanto di ciasenn componente delle relative ramighe. 


3) Limitare a 4 per anno solare i viaggi di corsa semplice, da eftet- 
tuare per conto particolare, dei ricevitori postali e telegrafici ed a 2 quelli 
della famigha. 


4) Limitare a 6 per anto solare i viaggi di corsa semplice a prezzo ri- 
lotto effettuabili dagli ufficiali in congedo titolari della concessione spe- 
ciale F o da persone delle loro famiglie. 


5) Limitare a + per anno solare 1 viaggi di corsa semplice a prezzo ri- 
dotto eftettuabili dai maestri elementari titolari della concessione speciale VII!. 


6) Limitare a 4 ‘per anno solare i viaggi di corsa semplice effettuabili 
da famiglie di militari fruenti della tariffa ridotta del 50 % in applicazione 
dlel Regolamento trasporti militari {persone), lasciando illimitato il numero 
dei viaggi effettuabili a tariffa ridotta del 70 % da parte del militare in base 
al Regolamento per i trasporti militari suddetti. 


7) Ridurre da 3 a 2 ovvero da 2 a 1 le concessioni uratuite di viaggio, 
di cui il personale delle Ferrovie dello Stato e gli altri ‘personali ammessi ad 


OR trattamento c le relative famiglie fruiscono per conto particolare in 


base al ‘‘Resolamento per le concessioni di viaggio’” approvato con il R. De- 
creto 3 gennaio 1926, n. 194. 


8) Limitare al solo periodo in corso di utilizzazione ed in ogni caso non 
oltre il 31 marzo 1942-XX l’uso dei biglietti e tessere, di cui ai comma rc), 
”), 9) e al punto 1) del presente articolo, provvedendo, dopo tale termine, su 
richiesta degli interessati, al rimborso della quota prezzo riferibile al periodo 
v percorso eventualmente pagato e non più usufruibile. 


Art. 2. 


Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la data di inizio 
dei provvedimenti autorizzati dalle disposizioni del ‘precedente articolo ed, a 
suo tempo, quello della loro cessazione, e stabilirà altresì le norme particolari 
di applicazione dei provvedimenti stessi. i 


Art. 3. 


Per quanto riguarda le ferrovie, tramvie extraurbane cd i servizi di na- 
vigazione interna concessi all'industria privata sono autorizzati analoghi prov 
vedimenti a eura dell’Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei tra- 
sporti in concessione. 

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti. 


Roma, addì 30 dieembre 194].XX. 


Il Ministro delle Finanee x Il MHiiistro delle Coi poraziuni 
Dr Rrever Ricci 
II Ministro delle Comunicazioni 
Hosr VENTURI 


Ù 
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Ordine di servizio n. 3. | 
Estensione servizio merci a Trieste San Sabba. 


=- nie e n n 


La stazione di frieste San Sabbia viene anumessa a ricevere tresvorti a 
(tV. e P.V. a carro ed in piccole partite di cartucce per armi portatili (cate- 
goria XI dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe) limitatamente a quelli ese- 
guiti ‘per conto dell’'Antorità Militare - Difesa Territoriale di Trieste. 

Di conseguenza, nella Parte I del ‘‘Prontuario Generale delle distanze 
chilometriche”, edizione 1° marzo 1941 — 8 pagina S5 in fine alla nota (p) -- 
dovrà aggungersi : < Sono ammessi i trasporti in arrivo di cartuece per ammi 
Dori: eseguiti per conto dell'Autorità Militare ». 


Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, S e 15. 


Ordine di servizio n. 4. 
Cambio di doneminazione della fermata di Colle Umberto. 


La fermata di Colle Umberto della linca Conegliano-Ponte delle Alpi, ha 
assunto la nuova denominazione di ‘‘SCOMIGO COLLE UMBERTO” 

Di conseguenza, neile parti I, ITI e IV del ‘‘Prontuario delle distanze 
chilometriche tra le stazioni della Rete dello Stato (edizione F.lli Pozzo — 1" 
marzo 1941-XTX) rispettivamente alle pagine 28, 24 e 57, si dovrà depennare 
il nome di Colle Umberto e ie relative inidicazioni ed alle vagine 16, 10 e 143, 
inserire fra i nomi di Scodevacca e Scorcetoli, quello di ‘“SCOMTGO UM. 
BERTO”, riportando le indicazioni esistenti per Colle Umberto. 

Nella Parte 1I del Prontuario stesso, a pag. 45 -— tabella polimetrica 71. 
modificare il nome di Colle Tmberto in quello di ‘SCOMIGO COLLE UM. 
RERTO”. o 

Nei lrontuari manoscritti delle distanze chilometrice in uso negli Uffici di 
Controllo e nelle stazioni si dovrà: 

nell’indice alfabetico depennare il nome di Colle Umberto ed inserire 
fra i nomi di Scodovacca e Scorcetoli, quello di ‘‘Seomigo Colle Umberto”; nel. 
l'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Colle Umberto in ‘Sco. 
migo Colle Umberto’. i | | 

Nella ‘‘Prefazione Generale all’Orario di Servizio”, a pag. 21, dopo Scs- 
dovaceca, aggiungere ‘‘Scomigo Colle {Umberto LB/V/49’ ed a pag. 14 cancel- 
lare il nome di Colle Umberto e le relative indicazioni. 

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il 
nome di Colle Umberto, questo dovrà essere modificato in ‘‘Scomigo Colle 
Umberto”, ©. i 

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostitu- 
zione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice di andata e ritorno 
n tariffa intera, alle stazioni ed agenzie interessate, 

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di gen- 
naio 1942 dovranno richiedere al Controllo suddetto la sostituzione dei hi- 
glietti da stamparsi col nome di ‘‘Scomigo Colle /Umberto"". I higlietti tolti 
alla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere resti 
tniti, nei modi d’uso, al Controllo medesimo. i 


Distribuito agli agenti delle classi 3,4,5,.7,5 91315. 
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Ordine di servizio n. 5. 


È 


Cambiamento di nome della stazione di Aielle-Ualabre in dibisz ast Giovanni,,. 


- stazione di Aiello-Calabro, della lia Reggio Calabria- Battipaglia, Dal 
assunto la nuova denominazione di ‘*Camipora S. Giovanul”. 

Di conseguenza, nel ‘Prontuario Generale delle distanze blob 
fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato”, RULZIoRE 1° marzo 1941-XTX, 
si dovrà: 


— nella parte I, III e IV inserire in precedenza al nome di Camporgiano, 
quello di ‘* Campora S. Giovanni” cor le indicazioni riferentisi alla stazione 
di Aiello-Calabro e cancellare, poi, quest'ultima con le relative indicazioni: 


--- nella parte II, tabella 122, modificare il nome di Aiello-Calabro iu 
‘‘Campora-S, Giovanni’; 


— nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso negli 
Ulfiei di Controllo e nelle stazioni si dovrà: 


— nell'indice altabetico depennare il nome di Aiello-Calebro ed in pre: 
cedenza al nome di Camporgiano inserire ‘* Campora-S, Giovanni””; 


—- nell'interno dei Prontuari stersi modificare il nome di Aiello Calabro 
in ‘*Campora-S. Giovanni”' 


Po 


—. nella ca Generale all'orario di servizio” (edizione feb- 
braio 1936. XIV), parte I, inserire a pag. 13, in precedenza al nome di Cam- 
porgiano ‘’Campora-S. Giovanni” con le indicazioni esistenti per Aiello-Cala- 
bro, cancellando, poi, il nome di «quest ‘ultimo con le relative indicaziom. 

In tutte le altre pubblicazioni di- servizio nelle quali trovasi indicato il 
nome di Aiello-Calahro, questo dovrà essere modificato in *’ Campora-S, Giu- 
vanni’, 

Il Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze provvederà per la sostitu- 
zione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, 
a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate. 

Qualora queste non ricevessero le nnove scorte entro il mese di gennain 
e. a. cevranno richiedere al detto Controlle la sostituzione -dei ‘biglietti. da 
stamparsi col nome di ‘‘Campora-S. Giovanni”. 

I biglietti tolti dalla distribuzione -per effetto del cambiamento di nome, 
dovranno essere restituiti, nei i modi d' da al Controllo su menzionato. 


‘Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 5,9, 13 e 15. 


Parte Il - n. ® - S gennalo 1942-NX 


POLLETIINO DERICI ALE DELLE FRRROVIB DELLO STATO 7 


2 e 2 --8_.- nti el i 


Ordine di servizio n. 6. 
Estensione di servizio nella stazione di Equi Terme. 


Dal giorno 22 dicembre 1941XX la stazione di EQUI TERME, della 
linea Lueca-Aulla, è stata abilitata al completo servizio merci a G.V. e P.V,, 
ed ai servizi veicoli e bestiame. 

Di conseguenza, nella Parte I del ‘* Prontuario Generale delle distanze chi. 
lometriche — Edizione 1° marzo 1941-XIX —- a pagina 32, di contro al nome 
della stazione di Equi Terne. nella colonna 10, cancellare il richiamo “ (a)” 
esistente a fianco della lettera ‘ de ed esporre rispettivamente nelle colonne 9, 
11, 12 le lettere ‘‘G’’, ‘‘V”’, ‘‘B”’ 

In calce alla pagina 33, cancellare la nota ‘ (a). 

Nella Parte 1 della ‘‘ Prefazione Generale Arad ecnerale di servizio” 
edizione febbraio 1936-XVI, a pagina 14, «i fronte al nome di Equi Terme, 
cancellare l'indicazione ‘“ LP- -g”. 


Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15. 


Ordine di servizio n. 7. 
Rutonsiono di servizio nella staziono di Roma Piburtina. 


Dal giorno 6 gennaio 1942-XA la stazione di Ioma Tiburtina, della linea 
Itoma-Orte, viene ammessa ai trasporti a carro completo o come tali conside. 
rati dall’ Amministrazione, sia a G. Y. che a P.Y. per le provenienze e destina- 
zioni delle linee ANCONA- PESCAR. i PESCARA.ROMA ec L'AQUILA. 
SULMONA. | 

In conseguenza, nel ‘ * Prontuario Generale delle distanze chilometriche ira 
le stazioni della Rete ferrovi iaria dello Stato”, edizione 1€41-XIX, in calce alla 
pagina 67, nelle note n) ed 2) si dovrà aggiungere: 

« Bi trasporti a carro, o come tali considerati dall'£ ‘imministrazione, per 
le provenienze e destinazioni delle linee ANCONA. PESC ARA, PESCARA. 
ROMA e LVAQUILA-SULMONA ». 


Distrù ito agli agenti delle classi *, 5, S e 15. 


11 Direttore Generale 
VELANI 


Parte Il - n. 2 — € gennaio 1942-XX 
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Comunicazioni : Gare, appalti eco. per laveri © forniture. 


x Iraporto 
L. È. cita | Termine utile sp po 1 Ufficio incaricato 
LAVORI E FORNITURE . P private A ci mativo delle 
"tiva vata | PPosen dello pratiehe 
baite 3 Ap- delle offerte 
palto soncorso appalto 
| e 
‘ostruzione locali e ricostruzione L, P ‘a et o | 108.00) ! Sezione Lavori 
latrine stazione di Sarzana. | . ; 19 13% DA: | | Firenze 
‘ 
cea i er IL. 
Revisione armamento c TRE i ore 12. | 
tura meccanica linea Roma Ti- | L. P. | del 12 genn. 1.061,00 | SERI voli 
burtina-Poggiu Mirteto. | i 1942-XX | iù 
sii e ica Ti So dolio le cpl lena LS REA Leti. Beet a SOSIA Dl 
Sistemazione impianti di iumi- | i 
nazione e forza motrice nelle i Ore 12 Ufficio IL.E.S 
stazioni di Firenze PP., Casci- - L. P. del 12 genn. 280.900 Firenze cai 
ne, San Donnino, Signa. Carmi- I _Y 1942-XX i i 
gnano e Montelupo. si 4 i 
\mpliamento cabine A_e D della fo op an 2 1 | iog000 | Ufficio LES 
stazione di Milano Certosa. o da Mr la 1SarUne | Milano 
Riduzione luci dilatazione totale | ‘L P ae Te oa i 285.000 Sezione Lavori 
linea Fossano Ceva. Tea = 3% "| ° Torino 
| ’ 


n N _ ++ I I. - — eno. — .- - _- 9 IR iniziai e ARE - — -- --—_ È +. + - e. - 
" . 


f 
e) 
È Terinine «tile | Servizio ed Ulficie 
3 | Quantita MATERIA LE DA FORNIRSI presentazione incaricato 
s delle ofrerta della pratiche 
g 
D 
ana WHO = i igi  |Serviaio  Approv- 
N. 0! 1,870 | Cilindri cavi di ghisa Mr vigionamenti - 
I NA Ta 1 Li... Semione Te 
sia 
Gomiti per il collegamento tubi N 16.1.1942 | 
ORI , prismatici Conta td trollev. | T. P. | A. XX Sr Sezione 7* 
— È 26 Controzoccoli, | zoccoli, manicot- pa = 20.1.1942 |. sii p 
| ti, ecc. I T. P. | AL XX PASSI Sezione 7* 
ultazi ilo i iu _ RA RE CI - —|- 
N. |, ui Ingranature lavorate di ghisa . T. P. | 20. 1,1943 nali Sezione 7* 


| 

È 

i 
en ee e n stai a ne 


na | n Piatti, manicotti, rondelle, ti- i 28.1.1942 
i ranti e portasuole. T. P. E . MX a Sezione 7» 


-- - —— -—|] — 2 —_--_—— —— -.._.- —- 2 — TT ——w _ fine —- —.-. —— —_. 


Il Direttore Generale 
VRLASNI 


Pretrte TRO - n.02 - 8 gennaio 1942-XX 


- BOLLETTINO UFFICIALE DELLE PERROVIE DELLO STATO 


———& 


CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 

| 
Per gli inipiegali dell'Ammiinistrazione delle 
ferrovie dello Stato in servigio od in pen- 


sione 2/20 16,00. 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti cd altri enti. . . . . .>» 22,00 


Gili abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

(li abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
ctell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
- Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non cssendo ammessi abbonamenti per 
durata minore, Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata, 


Le spedizione del Bollettino. viene fatta. per gli 
agenti ferroviari, direttamente all'abbonalo pel Iramite 
lelUfficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
«Irazioni ferroviarie in corrispondenza, cec., all'indirizzo. 
che sard da cessi indicato g_ mezzo posta, Si preda per- 
lanto di comunicare al CI Personale «© Affari Ge- 
nerali oyni combiamen! age ndirizzo, non assumendosi 
PAmaninistrazione Lù "und Responsabilità per gli even- 


zione, DEA 


q 365 IMI 


‘15 gennaio 1942 


«nano XX 
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: "tf 
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 


INO. UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


ST PUBBLICA. IL GI)VEDÌ 


ire YA DEI: TL > de na ur nd 


SRRSIRTEME QOERE EEE Tag e Anecer! Pax. 
9 dicembre 1941-XX —- Decreto Ministeriale n. 1719. -- Autorizzazione al- 
l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concor: 
a 25 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della 
professione di Ingegnere (eselusi i laureati in Ingegneria chimica) 
PABTH BROONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Circolari ed Istruzioni di durata 
indetsrininata: 
Ordine di servizio n. 8, -- Ordinamento della Sezione Lavori di Bologna . . 9 
Ordne di servizio n.9, — Ripartizione ed ufilizzaziame del materiale da carico 11 
Ordme di servizio n. 10. — I. Apertura all’esercizio del nuovo Raccordo fra la 
linea Bari-Brindisi e la linea Brindisi-Taranto, in prossimità dello stazione 
di Brindiai, --- 1T, Attivazione del posto di movimento di bivio Restinco, 
- fra le stazioni di Mesagne e Brindisi ca e e a i 12 
Circolare n. 1. —- Servizio merci internazionale’ . . . . . . . 13 
PARTE TERZA - Ardini di servizio a Cirsolazi di durata 
determinata : 
Comunicazioni : 
Gare, appalti ccc., pér lavori e forniture 5) 
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Prereto MixisteRIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1719. — Autorizzazione al- 
l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico con- 
corso da 25 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio 
della professione di Ingegnere (esclusi , laureati in Ingegneria chimica). 


Il, MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato 
con Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni; | | 
Visto il Decreto del Duce «del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ot Xi 


tobre 1941-XIX; > ; 
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato {= 

(Servizio «Personale ed Affari Generali) n. PAG, 040/24/2710063 in data 1° di, AR 

cembre 1941-XIX; MES tà 
Sentito il Consiglio di Amministrazione; O 

DECRETA: 
TV L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stalo è antorizzata ad i 
dire — per i bisovmi dell’esercizio --- un pubblico concorso a 25 posti di A! 


lievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Inge- 
gnere (esclusi i laureati in Ingeoemeria chimica). 

2° -- Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio 
annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all’alle- 
gato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939- 
XVII, ‘n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie 


dello Stato, 


3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme 
per lo svolgimento del concorso. | 
4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 25 posti di Allievo 


Ispettore in prova (Ingegnere) per i cuali sarà bandito, a suo tempo, appo- 


sito concorso. 
Tl presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti. 


Roma, li 9 dicembre 1941-XX. 


IO Ministro 
Hosnr VENTURI 


ld 


Perte I - n. 3 - 15 gennaio 1942-WX 
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Ardine di servizio n. 8. 


Ordinamento della Serione Lavori di Bologna 
( Fedanszi O. S. n. 1/1954; 99/1935; 31/1941). 


La circoscrizione dei Ripurti Lavori e dei Gruppi di Ripuiti della Sezione 
Lavori di Bologna viene stabilita come segue: 


franaal "= =———ut. crei n -- —— n ——_ari E e I VETRO 
i nn 


vi i CIRCOSCRIZIONE 
‘Denvminazioue; Sede 


1° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo: Bologna) 


1 Bologna | Bologna Stazione di Bologna Centrale gi) —  Bolozna 
Centrale Smistamento (1); 
{Dal km, 0+ 000 al Km. 1+ 246 della Bolo 
ana-timini. 
(Dal Km. 04000 al Km, 4 + 7535 della Bole- 
sna-Piacenza; A 
Dal Km. 0+ 000 al Km, ++ 735 della Bolo- 
gna-Verona; 
Dal Km. 0+ 000 al Km. 1+472 della Bolo- 
.  gna-Padova; 
Dal Km. 0 + 000 della Bologna Centrale (e) al 
Km. 1-+ 572 della Bologna Arcoveggio (i); 
‘Dal Km. 0+ 723 della Bologna Smistamen- 
i to (è) al Km. 14-4S1 cella Bologna Arco- 
| veggio (e); 
Dal Km, 3 + 534 di Bivio Aguechi (e'ual Km. 
l 4 315 di Bologna Smistamento (e). 
2 Modena | > Dal Km. 4+ 735 a Reggio Emilia (i); 
Da Moena (e) a Montova (i). 
| 


3° Piacenza — » Reesio E. (e) - Piacenza (i) — Km, 1415-4807 
i ! della Pracenza-Milano; 
Fidenza (e) —- Km. 23-1930 della Fidenza 


i YFernovo; 
Li arma (e) — Km. 224 570 della Parma-La 
° | Spezia; 
i ‘Parma (e) — Km. 2-4 119 della Parma-Breseta; 


i Piacenza te) — Km. 95 + 169 della. Pracenza- 

i Alessandria; 

(Dal Km, 0+ 000 al Km. 2-4 322 della Pin- 
“«n7a-Cremona ; 

Fidenza (e) - Km, 0-+ 953 della F denza-Che- 
mona: 


tulenza (e) - Salsomaggiore. 


Pacte HI - n.3 15 gennoio 1942-XX. 
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Riparti i 
N, ee CIRCOSCRIZIONE 
Denominazione! Scie 
2 2 RE 
4. Porretta Bologna 1Dal Kin, 54: 512 della Pistoia Bologna adPex 

| Bivio Re tà, 5. 
'Raceordo Borgo Panigale (e) 0 Rivio Le 
‘vino (e). 


2% Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gmippo: Boloena) 


9 S. Benedetto | Bologna [Dal Km. 16 + 901 al Km. 86; Go ella dire! 
} 


I i tissime Boloena-Firenze. 
6: Rimini | « Da Reso (oa Km 1: 246 della Bologna- 
Rimini; | 
Da Faenza (e) al Km 100 201 della Firenze. 
i Faenza. 
I + | 
fi Ravenna . X Da Rimini te) Km. 12004 160 a Riventa ci): 
Da Castelboleanese (e) a R venta (el, 
80 Lavezzola > » Fermana (e) — Ravenna (e) 
| Luco (e) — Lavezzola (e). 
{Lugo te) - Granarolo (e); 
Russi (e) — Faenza (e). 
9 Bolozna » (Da Bivio Crociali (e) Kn. 0 099 alla sta- 
SN. Donato | zione di Lavino (e); 
| Pa Doppio Bivio Rimesse (e) a Bivio San Vi. 
| tale (e); i 
Du Poppio Bivio Rimesse (e) alla stazione di 
‘ Boloena S Donato. 
Da Bivio S. Donato (e) alia stazione di [TTT RRSn 
‘_ S. Donato; . 
Da Bivio \rdoganala (ela Bologna Areover. 
i ala, (e): 
i | Da Bivio Navile (e) a Bologna Arcovesszio (e): 
i Da Bivio Beverara (e) a Bivio Aenechi (i): 
| (Da Bivio Agmechi (e) a Bivio Battiferro (e): 
: Da Bivio Pescarala (e) alla stazione di Corti- 
‘colla (e). Î 
| Da Bivio Rerfalia (e) a Bivio Trebbo (e): 
| Da Bivio Calderara (e) a Bivio Tavernelle (i 
Ì A 
3" Gruppo di Riparti {Sede del Capo Gruppe: Boleena, 
100 Ferrara Bologna = Bologna (e) — Arquà (e); 


Lecnago (e) - Ravigo (e). 
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| Riparti i 
NO —— 0 e CIRCOSCRIZIONE 
Deno sinezione Nede | 
, x Ì ; LI ‘. 4, 
li Rovico Bologna "Arquà (1) — Padova (e): 
‘Monselice (e) - Lesnazo te); 
Rovigo (e) — Chiogrvia. 
Li Lecnago > Dossobuono (e) — Lesnago (i); 
Mantova (e) - Cerea {e). 
Legnago (e) al Kan. 66398 della linea È 
gnaco-Treviso; 
Mantova (e) al Ku, 93 -r 670 della linea M-:- 
dena-Verona, | | 
13 Ustigia > Dal Km. +7 735 al Kn. 167-150 della Ti. 
| logna- Verona. 


Oriine di servizio n. 9. 


Ripartizione «d utilizzazione del rrateriale da carico 
(Vedi 0. S. n.31, pubblicato nel Boll. Uff. n. 8 del 22 febbraio 1934-XII). 

A far tempo dal 1° febbraio 1942-XX, in secuito alla revisione delle cir- 
coscrizioni dei Circoli di Ripartizione del materiale da carico del Comparti- 
mento di Palermo, viene trasformato in Citeoio il centro di ripartizione di 
Messina, già alle dipendenze di quel Capo Riparto Movimento e si istituiseo 
nr nuovo centro di ripartizione alle dipendenze del Capo Riparto Movimento 
di Caltanissetta C. 

Le circoscrizioni dei circoli e del centro di Caltanissetta C. restano per- 
tanto delimitate come segue : 


Ù 
I 


CRECAio:i ripartizione CIRCOSCRIZIONE 
n Riparto Movimento . 


i | 
( PALERMO... Palermo (C.le — Cetalù (e); Finmetorto - Roe 
capalunba Ala; Palermo Marittima; Paler 
| | mo C.le - lrapani; Trapani - Castelvetrano - 
| (°° Alcamo Diramazione, 


C MESSINA .0.0.0. Messina > Coiniù; Messina Catania Oguina (e). 


( CATANTA o... Catania Ogenina - Niraeusa — Siracnra Marit- 
tima; Bicocca - Dittaino; Motta S. Anasta- 
sia — Schettino;  Valsavota < Caltagirone; 


Siracusa — Licata (e); Noto Pachino. 


RM CALTANISSET- ‘Roccapalumba Alia (e) — Dittano (e; Calta- 

TA C. — nissetta Xirbi — Canicattì — Avagzona Calda- 
re - Agrigento Centrale; Agricento Bassa - 
Porto Empedocle; Roccapalumba Alia (e) 
Aragona Caldare. 


t 
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Ordine di servizio nu. 10. 


I. - Apertara all’ esercizio del nuoro Raccordo fra la linea Bari-Brindisi e 
la linea Brindisi-Farante, in prossimità della staziono di Brindisi 


II. - Attivazione dei pssto di movimento di bivio Restinco. fra le stazioni di 
Masazaè e Brindisi. 


1. — E°’ stato aperto all'esercizio il haccordo che alluccia la linea Bari- 
Brindisi con la linea j5rindis:-Taranto, in prossimità deila stiz:ioue di Brind.s1. 

Il Raccordo a seartamento normale cd a semplice binario ha inizio al 
lim. 755 + 041 della linea Bari-Brindisi ira le stazion di Resinco e di Brin- 
cÌSi con diramazione verso destra, presa ul pupla a, ireni provi n'enti da Bari, 
co termina al Km. 64 + 75S della linea Brindi-<- cameo ia le stazioni di 
Mesagne e di Brindisi con diramazione: ve.so sli iivit presa di punto dini 
treni proven enti da Taranto, 

li Raccordo ha uno sviluppo di metri 1020). 


La inais ina pendenza è del 0.0067 per mie; il raggio minimo delle curve 


è di metri 300. 

Lungo il Raccordo esiste un solo  passazzio a livello alla prog:iersiva 
tun. 0-+ 547, 

l'innesto del Raccorlo «en la linea Bari-Br ndisi assume la denominazione 
di ‘BIVIO MESAGNE”?; Finnesto del Raccordo con ia linea Brindis:-Ta- 
ranto assume în denonunazione di ‘‘ BIVIO RESTINCO”. 

Ogni bivio è protetto dai tre lati con semafori di 1° caievoria preceduti 
da avvisi, e manovrati eletu.camente con apparato a leve unitarie dalla ca- 
bina relativa a ciascun bivio, Gli semmbi sonc cono marevra a mano, assicurati 
con fermasceambi F.S. e eolicgati con i segnali di protezione. 


II. — I' stato attivato pure il Posto di Movimento di BIVIO RESTIN- 
CO situato nella cabiria del bivio stesso al Nm. 64 +- 725 della linea Brindisi 
Taranto, fra le stazioni di Mesagne e di Brindisi. 

Il nuovo Posto di Movimento è inserito nei ciren:ti telecvafier 92323 
Brindi-1-S, ito dei Normanni e 82363 Prmdis Francavilla Fontana con la 
chiamata BR. 


GIURISDIZIONE 


ll Raccordo anzidetto è compreso nel Compavimento i Bari ed è as. 
sceenato: 


alla Sezione Movimento Bini; 

» Sozione Lavori Bari: 

> Sezione Materiale e Trazione Bari 
all'Ufficio 1T.E.S. Bari; 
ai V Riparto Movimento Brindisl; 

‘» IN Riparto Javori Bari; 

> TI Riparto Materiale e Trazione Bari; 
> Il Riparto U.LE.S. Bari; 

x dii della linea tronco Mesagne; 
>» Capo Zona U.L.E.S. Bari; 
all'Opernio U.L.E.S. Brindisi; 

» Officina Rialzo Bari. 


Parte II —- n. 3 —- 15 gonnaio 1942-XX. 
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MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO 


Nelia *‘Prefazione Generale all'Orario generale di servizio” -—- Parte I, 
ediz. one 1986-AVI — a pag. 12, tra Bivio Golosini e Bivio Navicelli inserire 


“Bivio Mesagne, Br/l: 3" e tra Bivio Oreto e Bivio S. Giacomo inserire * B1- 
Vio Restinco; Br/134 ‘, 


Distribuito agli agenti delle clussi 1, 3,4, 5,6 e 7 nonchè, limitata 
mente al Compa anichio di Bari, agli age nti delle clatsi 9, 10, 11, 12, 15, 14, 
15, 30, 31, 552, 33, 34, 36, 27, 50, 51, 52, 553, e 54, 


Circolare n. 1. 
Servizio merci internazionale 


Si è rilevato che molte stazioni nella compilazione dei fogli di via traia- 
«ciano di sovente je indicazioni relative alla portata. ed ino particolare alla 
uva del carro, 

Poichè questuitima indicazione fra Valtro è necessaria per la determina- 
mone del peso tetale dei treni e della pre-tazione dei freni, occorre che 1 
voli di via siano compiÒlaii con la massimi cu e stano al riguardo osser- 

‘ste le disposizioni contenute nelle NORME PER L ESEGUIMENTO DEI 
TRASPORTI DA O PER L'ESTERO”. Si richiama pertanto in proposito 
l'attenzione delle stazioni. 

Gli Uffici di transito di confine all'atto del passaggio dei documenti di 
trasporto alle Ferrovie e-tere devono aecertare l'esatta compilazione dei foeli 
li via e, possibilmente, completarli delle in:licazioni mancanti. 

Gli Uffici medesimi segnaleranno, nei modi preseritti, direttamente alle 
stazioni interessate le mein riscontrate ei m caso di recidività ne infor- 
meranno il Controllo per i provvedinienti di sun conipetenza 


Distribuita alle classi 3, 5, 7, 8,90 12. 


Luai'e 11 n.2 - 15 seannaio 1942-X.X. 


ti 
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Comunicazioni : Gare, appalti ese. per lavori © forniture. 


a. daro 


fi. P. Licita- Termine utile ! Importo Ufficio incaricato 
zione priva:a la APprossi- I 
LAVORI K PORNITURE T. P. ‘Prattu- FOSCA raativo delle 
“iva privata | Presentazione | ratiche 
» Ap- delle offerte Belo Li 
palt: concorso appalto | ; 
Lavori. ti \ Les see Ro tà 
di armamento per sistema- . | Ore 12 
Zione della stazione di Osimo L. P qa vr | 74.100 Sezione Lavori 
Castelfidardo, | ì ! del 20 genn. | TA. | Lheotia 
bad | 1942-XX , i 
Lavori ee armamento pi” Di pena A e 
per croted Ore 12 
del 5° binario Te IL | aa Sezione Lavori 
Chieti. nella stazioni di L. P. Mot Su: i 48.560 Ancona 
DPS de ra rei | ai | riali 
‘AVI di rinnovamento. di ml, 260 iena CR e 
26 Ore 18 
Bari binario sulla liner E og- L. P. jdel 21 genn. | 900.000 | ibi voli 
| i 1912-XX. | a 
ad e la 
«4vori di ampliamento E LI ca i ST se 
calo merci r Orc 15 ù PERONI 
Me gione nec sulla <P. del 2a genna, i 110.006 MOSTRO Lavori 
S ca 1 4 . DE . È 
e a sc E (° | 1942-XX | si 
Tati per Hevara A ae 0 a 
nalieri e POL pi vera Ore 15. ' Sezione Lavori 
vaei idricu in Li P lel 22 ge 10.000 
ii di Milazzo, e fel SL genn, l'’alermo 
904%» 
La * Soldi Sagra. si «cd l' io: XX ha a L— —— — _——  _ _—_ 
ti ni prolungamente b a “i FATTA a 
Carico è 1 (o) inaf \ “one 15 ‘Sezione Lavori 
credi Galati, * diretto in stazi < è Pi. | del 22 genn. | 156.600 © SE OO 
(a î PACS > 44 } 2° | 1942 NN É 
b amento otti LE CASI 
2. Picchi < telo corrisponden. i af Ore 12 I Sezione Lavori 
lezzo post “Erafico nel pa- |  12-p; del 26 genn. | 127.770 dg 
ub ale fe “Aquila, CR i 1942-XX i | nc 
| #0 di sistemazione ce riti ut. e © Ore i EI i ua 
i È = i FRA L. P. del 29 _genn. no | 131.500 | Pe oiine 
e Ho ‘ i re 15 ‘“ezi ‘avori 
sl sul torrente Ago sic! ERA L. Pr. del 9 febbr, ; 588.000 ma 
ui dg a a MR, e 
Pino idraulico sanitario per i i i I . Ù 
in pucati CeD di Rom 1: l | 3 Ore 14 | Sez. Svee, Lavori 
ni, a Ier-, A. C. aCl 16 febbr. ona) Roma 
dl | 1942-XX |; | _ 
ll Direttore Generale 
VELANI 
Parto It SRI 


- 15 Bennaio 19495_vwx- 
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CONDIZIONI D'ABBONAME NTO 


— — __ 


* 7 L 
Per gli impiegati dell'Amministrazione delle 


ferrovie dello Stato in servirio od în pen- 


STONE LL << +. + .L. 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti el altri enti . ‘ * * + +» 32,00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad na 
stazione della rete o ad una Cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevu'a 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
- Servizio Personale «ad 4 ffari Generali dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi sî abbona nel corso dell’anno, riceve 
î numeri dell'annata. 


Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
gtrazioni ferroviarie in COVÌ i8sponde ra, ecc., all'indirizzo. 


che sarà da essi indicato, a A) Ri osta. Si prega per- 
. ve , r : 

tanto d. comunicare al Servizità ersonale € Affari Ge- 

nera Ogni combiamento di 271 ( 20, Non 188umendosi 


da ui 
tAm minaistrazione alcuna _re 

» . * ® * ft "% 
tuali disguidi causati dalità 


zione. 


lità per gli even-. 


tale comunica 


n i — o 


SUGLI EPFETTT DI LEGGI 


t_ 367 


son AKXXV N. 4 
Anno XX 


MENISTERO DELLE COMUNICAZIONI 


Bi PUBBLICA IL GIOVEDÌ 


INDICE 


VARTK PRIMA - Leggi © decreti 

1: novembre 1941-XX — Legge n. 1442, — Istituzione di elenchi autorizzati 
degli spedizionieri 

5 dicembre 1941-XX — Legge u. ate, — Disposizioni - DE ne. concessioni di 
viaggio sulle Ferrovie dello Stato = è» ; la = db li 


PARTB SRBOONDA - Ordini generali, Ordini di servinio 
Cireolari ed Istruzioni «li durata 
indeterminata : 


Ordine di servizio n. 11. — AlNacciamento della stazione di Mz:infredonia eol 
Porto omonimo - SEA all’esercizio della stazione di Manfredonia Ma- 
nttima . ; 


Urdine di servizio n. 12. — Apertura ASA della fembnti dì Fontanella 
dj Boves AE 
Urdine di servizio n. 13, # Faiaisione di servizio ella famaia di c Hue 
ndevenno o | 
Comunicato. — Deliberazioni Ministeriali: circa là Imprese a ammesse a gestire 


servizi in appalto dell’ Amministrazione ferroviaria 


PARTE TERZA - Ordini di servizio © Circolari di durato 
determinata: 


Co i n j. 
Gare, appalti, eec., por lavori e forniture 


ESSUPRLARE FUORI COMM FROCIO PER LA DISTRIDEZIONE 


hh - 


22 gennaio 1942 
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Leece 14 novembre 1941-XN, n. 1142, — Istituzione di elenchi autorizzati degii 
spedizionieri (1). 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 


RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D’ETIOPIA 


Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro 2» 


Commissioni legislative, hanno approvato; 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 


Art. 1. 


Ferma l'osservanza dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica si- 
curezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dell’art. 223 dci 
relativo regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 6 maggio 1940-XVII!, 
u. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di im- 
prese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e 
per aria, obbligandosi di provvedere in ‘proprio nome o in nome del committente 
ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di 
trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni acces- 
serie, o che, in base all’inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri. 

L'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle 
dogane nonchè l’esercizio di tali funzioni sono disciplinati dal regolamento per 
l'eseeuzione della legge doganale. 


Art. 2. 


Presso i Consigli provineiali delle corporazioni, sarà istituito un elenco au- 
torizzato degli esercenti l’attività di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte 
le persone fisiche, ditte o società di cui all’articolo precedente. 

Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le pro- 
vincie nelle quali l'elenco autorizzato dovrà essere istituito. 

Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle cor- 
porazioni, di concerto con quello dell’interno, stabilirà presso quale Consiglio 
provinelale delle corporazioni dovrà essere istituito un elenco interprovinciale. 


Art. 3. 


Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l’attività di cui 
al'primo comma dell’articolo 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi. 


Art. 4. 

Chiunque, -pevsona fisica, ditta o società, esercita, alla data di entrata in vi. 
sore della presente legge, la professione di spedizioniere nelle provincie nelle 
quali sia istituito l'elenco autorizzato, deve presentare alla competente Commiz- 

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1942-XX., 


Parie I - n. 4 —- 22 gennaio 1942-XX. 
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stone di.cui all'art. 9 domanda di iserizione nell'elenco stesso, corredata dai se- 
guenti documenti: 


a) licenza di eui al testo unico delle leggi di pubblica “Icurezza e bolletta 
comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cu 
al n. 29 della tabellio annessa alla legge tributaria delle concessioni covernative 
30 dicembre 1923-11, n. 3219, modificato dall'art. 3 del R. decreto-lezge 26 set. 
tembre 1955-XIIL, n. 1749 (allegato /), convertito in lesse con la legue 28 mag. 
gio 1956-XIV, n, 1027, per quelle imprese cui è l'atto obbligo ai sensi delle leggi 
vigenti, e bolletta comprovante l'avvenuto paeunento della tassa di concessione 
governativa di L. 100 per quelle imprese che, ai sensi delle vigenti legci, sono 
esenti dall'obbligo della licenza di pubblica sienrezza per essere accreditate presso 
pubbliche Amministrazioni; 


h) copia autentica dell'atto costitutivo della società, 


per le imprese rego. 
larmente costituite in tale forma. 


e) certificato di iscrizione nel 


ragistro delle ditte presso Ufficio provin- 
ciale delle corporazioni cou la indie 


azione della data di Iscrizione; 
‘d) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a 
{re mesi; 


e) certificato di buona condotta civile, morale e politica ; 


f) certificato dell'organizzazione siuciacale competente, 
il richiedente ha eft'ettuato la denuncia dell'attività e 
termini del Tr. decreto 25 cenno 1937.NV, n. 484. e 


a cui risulti che 
quella dei dipendenti, a 
Sueee:sIVe disposizioni; 

o) certificato della cancelleria del tribun 


ale competente, dal quale ri- 
sulti che la ditta non trovasi in stato di fallime 


nio; 
h) certificato notarile, da cui risulti la denominazione eventuale ed il do- 
micilio dell'azienda  conunerciale. 

La ditta 0 società che, avendo ovitennto l'iserizione rell’eleneo autorizzato 
presso 11 Consiglio delle corporazioni nella cui giurisdizione ha la sede princi- 
pale, intenda cettenere l'iscrizione anche ber le suc filiali o succursali esistenti 
in altre provincie, dovrà Presentare domandi alle siugole commissioni com- 
petenti corredando la domanda Stessa dei soli documenti di cui alle lettere 4), 
e), d), e), del presente articolo, 


: Art. 5. 


Chiunque, alla data dij enti 
ciare da un quinquennio |] 
l'elenco antorizzato previ 


dta in vigore della presente Jeuge risulti eser- 
ba ‘ *,% . ta 4°» . x a . » ° . 
attività di spedizioniere, è iseritto di diritto nel. 
t presentazione dei documenti di cui all'art, 4. 


Art. 6. 


Chiunque, dopo la cmanazione della presente legge, intenda iniziare la 
professione di spedizioniere nelle provincie nelle quali sia istituito l'elenen 
autorizzato, deve presentare alla competente Commissione di cui all’art. 9 do- 
manda di iscrizione nell'elenco stesso, corredata dai seguenti documenti : 


a) certificato venerale del casellario giudiziario di d 


ata non anteriore 
n tre mesi; 


b) certificato di buona condotta civile, morale & politica. 


I richiedente dovrà comprovare, con la domanda, i requisiti di adeguata 
capacità finanziaria e attitudine tecnica, 


i dg»... .«-v v%oaoo:]yz;z;:è -_ —1___r_rrrrrr—— tm " 


tu 
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Ottenuta la decisione favorevole della Commissione alla iscrizione nel- 
l'elenco autorizzato, il richiedente potrà iniziare l’attività di spedizione sol- 
tanto a seguito della presentaziore dei documenti enunciati ai comma a), bd), 0), 
f) ed h) dell’art. 4. i sù 

Per le ditte o società estere, o comunque, per le imprese rappresentate 
da stranieri, il richiedente, oltre il certificato generale del casellario giudiziario 
ei doeumenti di cui innanzi da presentarsi insieme alla «Jomanda di iscrizion:, 
dovrà esibire il nulla osta del Ministero dell’interno. 


Art. 7. 


Quando il richiedente l'iscrizione nell’eleuco autorizzato sia una società, 
i certificati di cui alle lettere d), e,, dell'art. 4 ed alle lettere a), d) dell'art. 6 
devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato 0, comunque, alle per- 
sone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci ac- 
emandatari; per le società in nome collettivo e per le società di fatto a tutti 


i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o 


al direttore; per le ditte individuali al titolare. 


Art. 8. 


— L'eleneo degli spedizionieri e le relative varianti debbono essere comu- 
nicati alla questura competente. 


Art. 9. 


| Per ciascun Ufficio provineiale delle corporazioni, presso il quale sarà 
istituito l’elenco autorizzato degli esercenti imprese di spedizione, verrà costi- 
tuita con decreta ‘prefettizio unu Commissione provinciale o interprovinciale 
romposta di: 
a) un rappresentante della Federazione provinciale dei Fasci di com- 
battimento; | 
b) un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni; 
c) un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazin- 
nale fascista delle aziende di deposito e di spedizione; 
d) un rappresentante del Sindacato provinciale dei lavoratori ausiliari 
del commercio interno ed estero. N 
. La presidenza della Commissione sarà assunta dal rappresentante del Con- 
Siglio provinciale delle corporazioni. Un funzionario dell'Ufficio provinciale 
delle corporazioni assumerà le funzioni di segretario. 

In sede di esame delle domande di iscrizione o di reiscrizione negli elenchi, 
sppere di cancellazione ed infine quando debbono essere prese deliberazioni 
the toccano gli interessi delle organizzazioni industriali od agricole, la Com- 
missione provinciale od interprovinciale potrà, a ciudizio del presidente, com- 
P'flarsi con un rappresentante di ciascuna delle locali Unioni nrovinciali degli 
industriali e dei lavoratori dell’industria, degli agricoltori e dei lavoratori del- 
l'agricoltura e della locale segreteria provinciale dell'Ente nazionale faseista 


della enoperazione. 
Art. 10. 


Spetta alla Commissione di cui all'articolo prevedente: 
Jegti 1) ricevere e provvedere in merito alle domande! di iscrizione nell'elenco 


£ 
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2) determinare la cauzione che deve essere versata per la iscrizione me- 

desima e che non può essere inferiore a L. 500, ne superiore a L. 25.000. 
Per le ditte che all'entrata in vigore della presente legge esercitano già 

l’attività di spedizioniere, la misura effettiva della cauzione, entro i limiti 
predetti, sarà determinata tenendo conto dell’imponibile di riechezza mobile 
accertato per le ditte stesse; | | 

3) ricevere e provvedere in merito alle domande di cancellazione dal- 
l’elenco, fermo restando il disposto -delle leggi e dei regolamenti doganali per 
le operazioni di dogana; 

4) ‘provvedere alla pubblicazione dell’elenco; 

5) provvedere alle eventuali sanzioni disciplinari a carico degli iscritti 
nell'elenco, ferma restando la sanzione disciplinare attribuita dalle lerci dogu- 
nali alla Regia intendenza di finanza, e fermi restando i poteri disciplmari at- 
tribuiti dalle vigenti leggi alle autorità preposte alla disciplina del lavoro por- 


‘tuale, salva anche la facoltà di revoca v sospensione delle licenze di cui al- 


Jart, 115 della legge di pubblica sicurezza da parte del questore, per violazione 
delle norme concernenti l’esercizio della concessione di polizia: 


6) esaminare in sede amministrativa i reclami di ogni materia attinente ai 


. rapporti di ordine professionale tra spedizionieri ovvero tra spedizionieri ed 


utenti; 
7) provvedere in base ai reclami di cui-al precedente comma 6 alla de- 
terminazione delle eventnali sanzioni ili eni all'articolo successivo. 


Art. 11. 


Le sanzioni che la Commissione può infliggere sono le sementi: 
1) la censura; I 
2) pagamento di una sommi fino a un massimo di L, 10.000, da desti- 
narsi alle Opere assistenziali della provineia dove trovarsi la sede dell’azienda: 
3) la sospensione della iscrizione nell'elenco per un periodo non supe- 
riore a sei mesi; 
+) la radiazione‘ dall'elenco autorizzato. i 

Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione 
sindacale provinciale nella quale è inquadrato l’esercente. 

I provvedimenti di cui ai numeri 2), è e +), quando siano divenuti defi- 
nitivi, sono pubblicati, a spesc dell’iseritto colpito, nel loglio «legli annunzi 
legali e nell’albo del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia, 
nella quale l'iscritto svolge la ‘propria attività, 

Per il provvedimento di cui al n. 1) è in facoltà della Commissione sta- 
bilire se debba addivenirsi alla pubblicazione. 


‘ Art. 12. 
La sanzione di cui al n. 1) dell’articolo precedente si applica per lievi 


mancanze commesse dall’iscritto nell'esercizio professionale e per lievi infra- 
zioni nei riguardi dei rapporti di lavoro. | 


La sanzione di cui al n. 2) si applica agli iscritti che siano incorsi più di tre 


volte nel provvedimento di censura e che siano risultati colpevoli di fatti più 
gravi tali da cagionare discredito alla categoria e da danneggiare l’attività. 
sia nel rapporti fra spedizionieri che fra questi e gli utenti. 

. Sono pure passibili del provvedimento di cui al n.,2) gli. iscritti che ah- 
hiano subìto condanna per violazione alle disposizioni sulle assienvazioni so- 
cali 0 commesso gravi infrazioni ai contratti collettivi di lavoro. 
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La sanzione dì cui al n. 3) si applica all’iscritto che abbia commesso man- 
canze di maggiore cravità di quelle contemplate nei comma precedenti e nei 
casi di persistente recidività. i 

La sanzione di cui al n. 4) si applica per fatti che a giudizio della Com- 
missione di cui all'art. 9 non consentirebbero l’iserizione nell'elenco. 


Art. 13. 


La cancellazione dell’iscritto dall’eleneo ha luogo, oltre che in seguito al 
provvedimento di cui al n. 4) dell’art. 11 quando l’iscritto abbia cessato l’eser- 
cizio, Ovvero sia stata pronunciata. dichiarazione definitiva di fallimento nei 
3uoi riguardi. | 

Avvenuta la cancellazione per cessazione di esercizio non potrà essere 
presentata domanda di nuova iscrizione se non siano trascorsi almeno sei mesi 
dalla data di cancellazione. | 

Qualora sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio del fallito, la cancel. 
lazione non potrà aver luogo prima del termine dell'esercizio provvisorio 
stesso. 


Art. 14. 


Contro le deliberazioni della Commissione che ahhia negato l'iscrizione 0 
la reiserizione nell'elenco autorizzato o ndottato i provvedimenti di cui ai nu- 
meri'2), 3) e 4) detl’art. 11, è ammesso ricorso, entro qiundici giorni dalla data 
di comunicazione all'interessato, alla Commissione centrale di cui all’articolo 
seguente. i 

ll ricorso dell’interessato non ha effetto sospensivo, 

Il ‘presidente della Commissione centrale può, però, su istanza del ricor- 
rente; disporre la sospensione della deliberazione della Commissione provin- 
ciale o interprovinciale. | 

La Commissione centrale decide con provvedimento «definitivo. 


Art. 15. 


I provvedimenti di sospensione e di revoca della iscrizione nell’elenco, 
adottati, dalla Commisisone provinciale e, in grado di appello, dalla Commis- 
sinne centrale (a. norma dei precedenti articoli 11 e 14) saranno comunicati 
4 questore della rispettiva provincia per le eventuali determinazioni di com- 
petenza,. in relazione al rilaseio della relativa licenza disposta dalla vigente 
legge di ‘pubblica sicurezza. 

Parimenti saranno comunicati alle predette Commissioni, per le riper- 
«ussioni che eventualmente possano avere nelle determinazioni di loro compe- 
tenza, i provvedimenti di polizia emanati n carico degli spedizionieri, dalla 
rompetente antorità di pubblica sienrezza, 


Art. 16, 


Presso il Ministero delle corporazioni è istituita, con decreto del Ministro 
per le corporazipni, una Commissione centrale presieduta dal Ministro per le 
corporazioni (o da un suo delegato) e composta da: 


a) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista : 
L) un rappresentante. del Ministero delle carporazioni; 
c) un rappresentante del Ministero delle. finanze: 
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d) due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni: uno apparte- 
nente alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, l’altro appartenente 
alla Direzione generale della Marina mercantile; 

e) un rappresentante del Ministero dell'interno; 

f) un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti; 

g) un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del 
COMMENTO ; 

h) due rappresentanti della Federazione nazionale fascista delle aziende 
di deposito e spedizione; 

i) due rappresentanti della Federazione nazionale dei lavoratori ausi- 
liari del commercio interno ed estero. 

Un funzionario del Ministero delle corporazioni assumerà le funzioni di 
seeretario. | i 

Quando il presidente della Commissione centrale ne rilevi la necessità, in 
relazione alla materia da trattarsi, potrà integrare ]a Commissione con il rap- 
presentante dei datori di lavoro dell'industria e il rappresentante dei lavoratori 
dell’industria, nonchè, eon il rappresentante dei datori di lavoro dell’agricol. 
tura, il rappresentante dei lavoratori dell’agricoltura ed il rappresentante del- 
l’Ente nazionale fascista della cooperazione, già nominati, nel decreto costi- 
totivo della Commissione, 


Art. 17. 


Per ciascuna delle Commissioni (provinciale o interprovinciale e centrale) 
saranno nominati dei membri supplenti, in numero non superiore a quello dei 
membri effettivi 

I membri della Commissione centrale o interprovinciale o provinciale du- 
rano in carica tre anni e possono essere riconfermati. 

Essi continuano a far parte delle Commissioni fino a quando non sian? 
soshtuiti. 


Art. 18. 


La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione eentrale 
leliberano a maggioranza assoluta di voti; in easo di parità prevale il voto 
del presidente. 

Per la validità delle determinazioni è necessaria la presenza di almeno dae 
terzi dei membri, 


Art. 19. 


La prima formazione degli elenchi autorizzati covrà essere compiuta entro 
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà affidata alle Com- 
missioni provinciali o interprovincigli. 


Art. 20. ‘ 


La mancata o rifiutata iscrizione nella prima formazione degli elenchi 
non sospende l’attività dello spedizioniere fino a che non siasi pronunciata la 
Commissione centrale di cui all’art. 16, su ricorso dell’interessato da presen- 
tarsi entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento. 
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Art. 21. 


Chiunque intraprenda l'attività di cui all'art. 1 senza aver cttenuto liseri 
zione nell’elenco autorizzato o continui l'esercizio dopo essere stato radiato 
dall'elenco stesso, è punito ai sensi dell’art. 348 del Codice penale, 

Chiunque continui l'esercizio durante il provvedimento di sospensione, è 
punito con lammenda fino a L. 5000. 

In tutti i casi in cui i titolari siano sottoposti 2 procedimento penale, .l 
prefetto della Provincia può ordinare la chiusura dell'esercizio. 

Contro quest’ultimo provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dell’in- 
terno che decide, sentito il Ministero delle cor porazioni. 

Il ricorso ha effetto sospensivo. 

Per il mancato pagamento della tassa di coneessione di cui all’art. 4, let- 
tera «) , si applica la pena pecuniaria dal minimo, pari al doppio detla tassa 
fino al quadruplo della tassa medesima, 


Art. 22. 


Gli spedizionieri iseritti nell'elenco non possono rilasciare procura per 
l'esecuzione delle operazioni presso la Regia dogana, se non al ‘personale rego- 
larmente in servizio presso la propria ditta o società oppure a spedizionieri 
doganali con patente propria. 

Lo spedizioniere che rilascia la procura a persona senza patente dog: 
nile propria è punito con l'ammenda di L. 2000, oltre ai provvedimenti di 
seiplinari da parte della Commissione di cui all’ art. 9. 


Art. 23. 


Gli spedizionieri iscritti nell'elenco sono esentati dalla cauzione che a nor- 
ma dell'art. 116 della legge di pubblica sicurezza il questore può imporre. 


Art. 24. 
La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Miui. 
stero delle corporazioni, 
Art. 25. 


Con decreto Reale, su proposta del Ministero delle corporazioni, di co;- 
certo con quelli di grazia e giustizia, dell’interno, delle comunicazioni e delle 
linanze saranno emanate le norme di applicazione della presente legge. 


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella 
Itaccolta ufticiale delle le&gi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a ehiun- 
me spetti di osservarla e di farla osservare come legce dello Stato. 


Data a Nomi addì 11 novembre 1941-XX. 


VITTORIO EMANUELE : 


MussoLINI — Ricci — GraxnbI — 
Di ReveL — Host VENTURI. 


Visto, il Guardasigilli: GRANDI, 


39 BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


Lecce 5 dicembre 1941-XX, n. 1475. — Dispesizioni per le concessioni di viay- 
gio sulle Ferrovie dello Stato (1). 


VITTORIO EMANUELE 1II 
RE D’iTALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


TI Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro 
Commissioni legislative, hanno approvato; 


Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 


Art. 1. 


Le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di hi- 
elietti sratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, e l’uso 
di compartimenti riservati e di carrozze-salone per viaggi sulle Ferrovie dello 
Stato sono regolate dalle disposizioni segmenti. 


Art. 2. 


Le carte di libera circolazione per l’intera rete delle Ferrovie dello Stato 
sono eoncesse : 
1° ai Principi ed alle Principesse Reali d’Italia: 
2° ai Cardinali residenti in Italia; —. / 
3° ni Cavalieri dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata, alle 
loro consorti e vedove; 
4° ai Ministri Segrelari di Stato e Sottosegretari di Stato in carica; 
5° ai Ministri di Stato, alle loro consorti e vedove; 
6° nl Ministro della Real Casa, al Prefetto di Palazzo, al Primo aiu- 
fante, al Gran cacciatore e al Grande seudiere della Maestà il Re ed Imperatore. 
7° agli Accademici d’Italia, ai Senatori del Regno ed ai Consiglieri na- 
zionali fino alla cessazione del mandato, secondo le convenzioni vigenti; 
8° ai Presidenti della Camera dei lasci e delle Corporazioni, ai Ministri 
Segretari di Stato delle Comunicazioni e ai Sottosegretari di Stato delle co- 
mmunicagioni (ramo ferrovie) usciti di carica; 
9° a) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato; 
b) ai Vice direttori generali e cdirettori aggiunti delle Ferrovie 
dello Stato; 
c) ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie delio Stato; 
d) al Capo di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni; 
e) al Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporii 
jim concessione: 
siano in earien che usciti di carica. 


-—— 


(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 cennaio 1942-XX. 


Partc I - n. 4 — 22 gennaio 1942-XX. 
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La' concessione per i funzionari di cui alle lettere c) e d), usciti di carica, 

è ammessa In quanto i medesimi abbiano esercitato il mandato almeno per 
due anni; 

10° ad personam all’ex Commissario straordinario per le Ferrovie 
dello Stato; 

11° a due membri dell’Amministrazione della Croce Rossa Italiana e a 
due membri ‘dell’Amministrazione del Sovrano Ordine di Malta, indicati dalle 
rispettive Iresidenze; 


Ant. 3. 


Sono inoltre rilasciate carte di libera circolazione per la intera rete o pe: 
determinate percorrenze : | 
1° secondo le norme fissate dal regolamento che disciplina le concessioni 

previste dalla presente legge: darà 

a) al ‘personale dell’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato: 

b) al personale del Ministero celle comunicazioni addetto all’Ispetio- 
rato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione; 

c) al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costru- 
zioni ferroviarie; 

d) al personale dell'Avvocatura dello Stato; 

e) al personale sanitario fiduciario delle Ferrovio dello Stato 


2° a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse 0 a van- 
taggio dell’ Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o per prestazioni ne!- 
l'interesse della Amministrazione stessa’ per la eseenzione di contratti regolar- 
mente assunti, nonchè, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali 
concessioni o prestazioni alla detta Amminisrazione. 

o° agli amministratori e impiegati di società concessionarie di linee eser- 
citate dalle Ferrovie dello Stato, in' quanto sia stabilito nelle relative con- 
VENZIONI } eo È 

4° al personale di amnunistrazioni ferroviarie © di altre imprese esteve 
di trasporto,. nonchè agli amministratori e al ‘personale delle amministrazioni 
nazionali esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione, in dipen- 
denza di accordi di scambio, la cui istituzione sia opportuna nell'interesse 
dell’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. 

5° al personale di amministrazioni ferroviarie e di alire imprese di ira- 
sporto nazionali ed estere e alle rispettive famiglie, in occasione di conferenze 
o dì congressi indetti nell’interesse dell’esercizio ferroviario, o per viaggi a senpa 
di stadi di carattere ferroviario, con validità limitata anche nel tempo. 


Art. A 


. Previa autorizzazione del Capo del Governo, possono essere rilasciate carte 
di libera circolazione per l’intera rete o per determinate percorrenze e higlietti 
di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Sato. 


Art. 5.0 
L’Amministrazione delle ‘Ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare 


con le varie Amministrazioni dello Stato speciali convenzioni per.il rilascio, 
dietro corrispettivo da determinarsi, di carte di libera, circolazione) per l’inter: 
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rete o per determinate percorrenze da servire esclusivamente a funzionari e 
genti delle singole Amministrazioni, i quali debbano viaggiare con frequenza 
per motivi di servizio nell'interesse prevalente delle Amministrazioni stesse € 
concomitante della Amministrazione ferrovinita. 


Art. 6. 


I biglietti di servizio vengone rilasciati: 


1° al personale di cui all'art. 3, punto 1°, e alle rispettive famiglie, per 
viasgi dipendenti da motivi di servizio, secondo le norme fissate dal regola - 
mento; 


2° alle persone di cui all'art. 3, punti 2° e 5°, alle condizioni ivi speci 
ficate 0 quando non debbano compiere frequenti viaggi; agli invitati all’inau- 
surazione di nuove linee o ci altr: impianti ferroviari dello Stato, nonchè a 
congressi e conferenze, in quanio sia ritenuto utile nell'interesse dell °Aziendi 
l'erroviaria; 


3° ai Cardinali residenti all’estero. 


Art. 7. 
I biglietti gratuiti per un solo viaggio vengono concessi: 
1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento: 
a) al Ministro per le comuuvicazioni in carica e al Sottosegretario di 
Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie) in carica, al personale in servizio 
presso i rispettivi Gabinetti e presso la Segreteria particolare del Ministro e 


let Sottosegretario medesimi, nonchè al Cavc di Gabinetto del Ministro per 
i lavori pubblici in carica € alle rispettive famiglie; 


db) al Direttore generale, ai Vice direitori generali e Direttori aggiunu, 
ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, al Capo di "Gab i- 
netto del Ministro per le comunieazioni, al Direttore generale della, motorizza - 
zìone civile e dei trasporti in concessione, siano in carica che usciti di carien 
e alle rispettive famiglie. 
Per gli ex C onsiglieri di amministrazione, e per l'ex Capo di Gabinetto del 
Ministro Ro le comunicazioni Je concessioni sono ammesse alle condizioni di 
cui all'art. 2, punto 9°; 


c) al person: ui in attività di servizio e a riposo dell’Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato, nonchè a quello sanitario fidueiario dell’Ammini- 
strazione medesima, in attività di servizio e dispensato, e alle rispettive fa- 
miglie; 


. &) al personale del Ministero delle comunicazioni addetto all’Ispette- 
vato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività 
dlì servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie; 

e) al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costrv- 
zioni ferroviarie, in attività di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie: 


f) al personale dell’Avvocatura dello Stato, in attività di servizio e a 
riposo, e alle rispettive famiglie; 


2° al personale di amminisrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviari? 
c di vavigazione e di altre imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali 
si istituiscano gli accordi di scambio, di cui all'art. 3, punto 4° e alle rispettive 
l'amiglie, rei limiti dai detti accordi stabiliti; 


ni 
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3° al personale doganale in attività di servizio assegnato ili via conti- 
nuativa, da almeno un anno, a utficj in diretto contatto con uffici e impianti 
+ delle Ferrovie dello Stato, nel limite di un biglietto di andata e ritorno per 
ogni anno solare. Uguale concessione è ammessa per le rispettive famiglie; 


4° secondo le norme e nei limiti fissuti dai regolamento, al personale 
della Corte dei conti in attività di servizio, addetto in via continuativa, da 
almeno un anno, all’Ufficio di riscontro presso le Ferrovie dello Stato e ri- 
spettive famiglie. 


Art. 8. 


— E’ in facoltà del Ministro per le comunicazioni di rilasciare in casi ecco- 
zionali biglietti gratuiti per un solo viaggio in numero non superiore a trenia 
al mese, | 


Art. 9. 
T biglietti per un solo viaggio a tariffa ridotta vengono concessi: 
1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento: 


a) al Direttore generale, ai Vice direttori generali, ai Direttori ag- 
giunti ed ai Consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, al Cap 
Gabinetto del Ministro per le comunicazioni, al Direttore generale della moto- 
rizzazione civile e dei trasporti in concessione, usciti di carica, e alle rispettivo 
famiglie. Per eli ex Consiglieri di amministrazione e per lex Capo di Gabhi- 
netto del Ministro pet le comunicazioni le concessioni sono ammesse alle con- 
dizioni di cni all’articolo 2, punto 9°; ‘ 


b) alle categorie di personale a:ripus) o dispensato dal servizio indi. 
cate nell’art. 7, punto 1°, lettere c), d) ed e) e alle rispettive famiglie; 


2° al personale di ruolo di amministrazioni esercenti linee ferroviario, 
tranviarie e di navigazione e di altre imprese di trasporto nazionali ed estere 
con le quali si istituiscano gli accordi di seambio di cui all'art. 3, punto 4°, è 
alle rispettive famiglie, nei limiti dai detti accordì stabiliti. La tariffa da 
applicarsi, per i biglietti di cui al presente articolo, è quella stabilita per i 
dara prezzo ridotto degli impiegati dello Stato, in base alla concessione spe- 
cirie % 


Art. 10, 7 


Viene assegnato, per quanto riguarda le concessioni di viaggio il tratta- 
mento stabilito per il personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e per * 
rispettive famiglie; secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento: 


a) al personale che, dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 
abbia fatto o faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato; 


b) al personale che, dall’Ispettorato generale della motorizzazione ci- 
vile e dei trasporti in concessione oppure dalle costruzioni ferroviarie, abbi. 
o faccia passaggio in altri ruoli organici, anche di altre Amministrazioni 

dello Stato. 

Il trattamento stabilito dal presente articolo è ammesso in quanto il pas- 
“aggio di cui sopra siasi verificato in seguito a disposizioni organiche ed è 
applicato in relazione al grado rivestito all’atto del passaggio stesso, dal pe: 
sonale suddetto, sia o no inscritto al fondo pensioni e sempre quando abbia 
compiuto, sia presso le Ferrovie dello Stato, sia presso’ Ispettorato «enerale 
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della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso Uftiei delle 
costruzioni ferroviarie, il ‘periodo di «ervizio minimo prescritto dalle disposizioni 
in vigore nelle amministrazioni di provenienza, per aver diritto a pensioni nei 
casi di esonero per inabilità fisica non dipendente da cause di servizio, 

stesso trattamento verrà mantenuto anche dopo l'esonero definitivo per 


Lo stess I 
il personale che ne abbia fruito dnrante l'attività di servizio 


Art. 11. 


' eonservato ud perselatm, sccondo le norme e nei limiti fissati dal regola. 
mento, er quanto rillette le concessioni che ‘possono eseere ammesse diretta. 
mente dall’Imministrazione delle Ferrovie dello Stato sulle proprie linee, ei 
eseluse quindi quelle dipendenti dal accordi di seamhio 0 subordinate a conven. 


ZIONI con altre aziende di trasporto: 
1° il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle Ferrovie dello 
Stato in attività di servizio e a riposo e delle rispettive tamiglie : 
al personale trasferito dall'Ammini-trazione delle Ferrovie dello 
generale dello Stato, in forza deî Regi decreti 13 gennaio 


Stato all’ pra 
1924.II, n.9, e 1° maggio 1925-T11, n. 591; 
6) al ‘personale trasferito dall’Amministrazione delle Ferrovie dello 


Stato nel ruolo organico del Provveditorato generale dello Stato con il decreto 
del Ministro per le finanze 1° luglio 1923-I, n. 1476, e in relazione al grado ri- 
vestito dal personale stesso all'atto del passaggio al suddetio Provveditorato; 

c) agli Ispettori generali del cessato Ufficio speciale delle fervovie con 
cosse all'industria privata; 

?) ai funzionari del cessato Regio ispettorato generale delle strade fer- 
rate che al 51 dicembre del 19221 già fruivano di tale trattamento in base al- 
Part. 5 della legge 9 Iuglio 1908, n. 406, 

e) al coi stabile rimasto definitivamente piesso le Società già eber- 
centi le reti Mediterranea e Sienla, ‘presso la Società delle l'errovie meridionali « 
mveeso la ca Reale per la, ferrovie sarde all'atto della cessione allo 


Stato delle rispetuve lince; | ai 
2° il trattamento stabilito dall’art, 11, comma 3° del R. decreto 22 gen- 


naio 1914, n. 19, riguardo al per sonale passato dal Ministero dei lavori pubblici 
e dall’ "Anminisirazione delle Fer rovie dello Stato nel ruolo organico del Min:- 


stero delle colome; ì 


3 


Stato a riposo e delle rispettive famiglie: 


zioni che esercitarono le Ìmee della Stato anteriormente al 1° luelio 1885; 


“ il trattamento stabilito nei riguardi del personale lle Ferrovie dell a) 


a) al personale a riposo del già Regio Ccnmissariato e delle ina 
Duel î . 


b) al personale a riposo del cessato Ufficio speciale delle ferrovie con- 


cesse all'industria privata; 


c) al personale delle Società già seni: le reti Mediterranea, Adria- 


tica e Sicula collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1905 e a quello della 
Società italiana delle strade ferrate meridionali collocato a riposo nel periodo 


dal 1° luglio 1905 al 50 giugno 1906; 


d) al personale collocato a riposo dalla Società per Ta terrovia sicula 
dalla Compagnia Reale perle ferrovie sarde anteriormente al pas- 


SASA 
io delle ia stesse allo Stato e Jimitatamente a concessioni per itinerari 


sm 


e liner già esercitate dalle Società suddette; 
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4° ilirilascio di un biglietto gratuito di andata e ritorno per ogni anno 
solare : i 
a) in quanto attualmente godano della concessione e fino a che conti- 
nueranno ad appartenere agli uffici di cui presentemente dipendono, al perso- 
nale in attività di servizio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. ed 
alle rispettive famiglie; s 


b) in quanto attualmente godano della concessione in base a prersistenti 
disposizioni di legge, ai funzionari, commessi ed agenti in attività di sermizio 
ilel Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e alle rispet. 
tive famiglie. : 

Tale trattamento è conservato, dopo il collocamento a riposo dell'agente, ma 
non depo il suo decesso; 


5° il rilascio delle concessioni previste dall'art, 7 del. R. decreto-legge 25 
ciugno 1927.V, n. 1570, ammesse alla data di entrata in vigore della pr. 
sente legye, i 


Art. 12. 


I Senatori del Regno ei Consiglieri nazionali hanno diritto per ogni anno 
di ciascuna legislatura a otto biglietti gratuiti di prima elasse e a quattro di 
seconda classe di andata e ritorno da e per qualunque stazione delle Ferrovie 
vello Stato, per uso esclusivo delle seguenti persone: moglie, discendenti, geni- 
tori, fratelli, sorelle, sia del parlamentare che della moglie, coniugi dei fratelli 
e delle sorelle medesime, suoceri, suocere, generi, nuore, zii del parlamentare 0 
della moglie, nipoti, domestici, istitutricj e maggiordomi: e inoltre a ventuno 
buoni per il trasporto gratuito del bagagho, sei dei quali validi ognuno per 
venticinque chilogrammi e i rimanenti validi ognuno per dieci chilogrammi, 1° 
eseluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di per- 
sone che accompagnino il Senatore o Consigliere nazionale per motivi di salute, 
- Viene inoltre necordato annualmente ai Senatori del Regno ed ai Consiglieri 
nazionali, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di 
tre biglietti gratuiti di prima classe di andata e ritorno, per ogni figlio convi- 
vente cd a carico. 
. Tali concessioni sono valide fino al compimento dell’anno dal giorno della 
prima convocazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. 
Avvenendo che la Camera dei Fasci e delle Corporazioni venga sciolta pri- 
ma dello spirare dell’anno, le concessioni suddette ce-seranno di avere validità 
1] giorno precedente a quello della ‘prima convocazione della miova Camera. 


Art. 15. 


2 La concessione dei buoni bagaglio e di trasporto e Uuso dei compartimenti 
riservati e delle carrozze salone sono ammessi per le persone e alle condizioni 
stabilite dal regolamento per l'eseenzione della presente legge. 

UÙ 


Art. 14, 


Saranno gravati di diritti fissi le carte di libera circolazicne rilasciate in 
hase all'art. 2, punto 9° (per le sole persone uscite di carica) e 10"; all'art. -’, 
punto 1° (per il personale a riposo e dispensato dal servizio); all'art. 10; nou- 
chè all art. 11 (per il solo personale a riposo); i biglietti evatuiti emessi in base 
agli articoli 7, 8, 10, 11 e 12; e le concessioni di buoni hagaglil accordate ini 

i base agli articoli 12 © 13. 
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Art. 15. 


Senza pregiudizio ed in aggiunta alle sanzioni disciplinari comminate dal 
regolamento del personale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di 
libera circolazione, biglietti di servizio, gratuiti e a tarifta ridotta, buoni ba- 
vaglio, lettere di porto e di vettura e biglietti per l'uso di compartimenti riser- 
vati e di carrozze salone, ha l'obbligo di pagare il valore a tarifia pormale dei 
documenti di viaugio e di trasporto rilasciati. 


Art. 16. 


Con resolamento da approvarsi con decreto Reale, ai sensi dell'art. 1, n. |, 
cella )egge 31 gennaio 1926-1V, n 100, verrà data esecuzione alla presente legga. 


Art. 17. 


Il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-1V, n. 188, e tutte le altre disposizioni 
di legge che lo integrano o lo modificano sono abrogate. 


La presente lesge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella 
Guz:etta Ufficiale del Regno. 


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nell 
Raccolta nft'iciale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italin, mandando a chiun- 
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 


Duta a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX, 
VITTORIO EMANUELE 


MrssoLini — Host VextURI -— Dr REVEL 


Visto, il (ruardasigilli: GRANDI, 


li 
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Ordine di servizio n. 11. 
Allaceilamento della stazione di Mantredonia col Porto omonime. 
Apertura all’osercizio della stazione di Manfredonia Marittima. 


E’ stato aperto all’esercizio la stazione di Munfredonia Marittima, allac- 
ciata alla stazione di Manfredonia mediante apposito binario di raccorilo. 


DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 


Il nuovo binario di raccordo fra /a stazione di Mantredonia e il Molo di 
Ponente del Porto omonimo si dirama dal terzo binario di stazione mediante 
un deviatoio inglese doppio modello RA 365 tg. 0,12, distante m. 160 dal- 
l’asse F. V. di detta stazione. 

Detto nuovo binario di raccordo misura la lunghezza di metri 765 ed ha, 
curve di raggio metri 150. 

In corrispondenza alla banchina il tratto destinato alle operazioni di ca- 
rico e scarico è provvisto di un binario di raddoppio allacciato al binario di 
raccordo a mezzo di due deviatoi semplici modello RA tg. 0,12. 

Il binario di raddoppio misura la iunghezza dì metri 266 fra i talloni dei 
deviatoi ed ha una lunghezza utile di metri 2230 compresa fra le traverse limiti 
di stanziamento, 

L’ultimo tratto del nuovo binario Gi raccordo, per una lunghezza di me- 
tri 108, costituisce l’asta di manovra del raddoppio anzidetto. L’estremità del 
binario” di raccordo è munito di paraurti. 

Il binario di raceordo in parola ha la pendenza massima del 0,0122 per 
1000 ed è munito di controrotaie per tutta la lunghezza del tratio interessanta 
la banchina del Molo di Ponente. 


ABILITAZIONE 


. La stazione di Manfredonia Marittima è abilitata all’accettazione delle 
spedizioni a carro, a grande ed a piccola velocità: provenienti dal mare e d-- 
stinate oltre Manfredonia per ferrovia, ed al ricevimerto di quelle prove- 
nenti da oltre Manfredonia per ferrovia e destinate all’imbarco. 


OPERAZIONI CONTABILI - PESATURA 


L’aecettazione, lo svincolo e tutte le altre operazioni contabili merenti ai 
trasporti da e per Manfredonia Marittima si eseguiscono negli Uffiei della 
staz:one di Manfredonia. 

La pesatura dei carri si eseguisec sul ‘ponte a bilico della stazione dì 
Manfredonia. 


In conseguenza di quanto sopra, nella ‘‘Prefazione General: dell'Oravi 
Generale di Servizio”, parte I, edizione febbraio 1926-XIV, a pag. 16, tra i 
nomi di MANFREDONIA CITTA’ e MANTAGO, dovrà inserirsi in carattere 


Distribuito agli ugenti delle classi 1,2, 5, 5, 8,9, 12, 13, 14 e 15. 
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minuscolo il nome di ‘'MANFREDONIA MARITTIMA”’, con le indicazioni: 
« LP — vb | Br | 133 | ». 


Nel ‘‘Prontuario Generale delle distanze chilometriche” si dovranno intro- 
«durre le modificazioni di cui' all'allegato al prosente Ordine di Servizio. 


ALLEGATO ALLO, S. is. 11 — 1942-XX. 
PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 
(Edizione 1° marzo 1941-X1X) 
Parte Il. 
Tavola polimetrica N. 112 - Foggia-Hanfredonia. 


Foggia . . . ... 0. Km. 37. Siponto. > & « da Ra 3 
Tor torella rr é . .. > 25 Manfredonia . . i a I 
S. Giovanni Rotondo . . » 21 Manfredonia Marittima î > 
Candelaro |... ... » 15 Manfredonia Città > > 
Frattarolo . - f& x 


| PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHFE 


Nei prontuari' manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le 
stoz'oni e gli ‘Uffici di controllo, alla linea Fosgia-Manfredonia, ira i nomi 
di Manfredonia e Manfredonia Ci ttà, si dovrà inserire il nome di Manfre- 
ionia Marittima e di contro esporre la distanza che dovrà essere formata 
agg'iungendo Km. 1 a quella indicaia per Manfredonia. 

L’istradamento sarà quello indicato per Manfredonia. 

Nell’indiee alfabetico der prontuari suddetti. inserire, nella sede oppor- 
tuna, il nome di Manfredonia Marittima con il numero della pagina e il nu- 
mern progressivo. | 


ELENCO DEI NUMERI DISTINTIVI PER LA STATISTICA 


Alla stazione di Manfredonia Marittima viene assegnato: i) N. 11057: 
praticare le necessarie aggiunte nell’elenco suddetto. 


Segue: AuLEGATO ALL'OrDINE DI servizio N, 11 » 1942-XX 
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POSADA 


In calce alla pagina 45 trascrivere la seguente nota : 


« (e) Limitatamente all'accettazione delle spedizioui a carro provenienti dal mare e destinate oltre Manfredonia per ferrovia e al ricevimento 
di quelle provenienti da oltre Manfredonia per ferrovia e destinate all’ imbarco ». 
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@rdine di servizio n. 12. 
Apertura all’osercizio della fermata di l'ontanella di Boves. 


In applicazione delle disposizioni emanate dall’Ece, il Ministro delle Co- 
municazioni con decreto n. 3678 cel 3 giugno 1941-XIX, dal giorno 1° febbraio 
1942-XX verrà aperta all'esercizio la fermata di FONTANELLE DI BOVES 
in corrispondenza della casa cantoniera N. 41 Km, 87 361,93 della linea 
Cuneo Gesso-Borgo S. Dalmazzo; fra le stazioni di Boves e Borgo S. Dal. 
mazzo dulle quale dista, ri-pettivamente, Km. 1+ 238,65 e Km. 3-+ 688,14. 

‘ Detta fermata è dotata di un marciapiedi della lunghezza di metri 40, di 
una pensilina sul predetto marciapiedi per la parte prospicente la C. C. e di 
Una ina per il pubblico. 
© La fermata sarà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli limitato a de- 
terminate località, e gestita da assuntore con le modalità di cuì all’art. 31 delle 
norme il servizio della Gestione viaggiatori ed al servizio bagagli con te 
modalità di cui all’art. 24 delle norme suj servizio della Gestione bagagli. 

Il versamento degli introiti della ferinata dovrà essere fatto giornalmente 
alla stazione di Cuneo Gesso, dalla quale essa dipende contabilmente. 

La fermata si trova nella ciurisdizione del 3° Riparto Movimento di 
Cuneo e del 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Torino. 

In consecuenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente 


all'allegato al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le 


pubblicazioni di servizio interessate. 


Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 16. 


Segue AuLeGato ALLO, S. x. 12 — 1942-XX. 


PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 
(Edizione 1° marzo 1941-XIX) 


Panzk LI. 


Tavoli polimetrica N. 53, 


Cuneo... ..0.0. Km. 13 Briga Marittima . . . . Km. 47 
Cunpo Gesso . . ... » 9 S. Dalmazzo di "Tenda . . » 50 
Boves... .0.0.. >» > Fonit £ Li + « e £ ® ‘02 
Fontanelle di Boves la » | >» —.  Foutano Semthbio Sud » 4 
Borgo S. Dalmazzo x 3 Breil sur Rova >» 71 
Roccayione . : » @ Piena Confine . » 7 
Robilante . » Y Piena . . . . >» 74 
Vernante >» 15 Olivetta S. Michele >» 7% 
Limone . » 2:  Aivok - > 80 
Vievola . >» 34 Bevera » 87 
Tenda >» 5 Ventimiglia. >» 
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PRONTUARI MANOSCRITTI DULLIE DISTANZE CIHILOMETRICHE 
; 

Nei prontuari munosetti delle Gistanzi chilometriche in uso presso le 
stazioni e gli Uffici di controllo, alla }inea Airasca-Cunco-Ventimiglia, fra le 
stazioni di Boves e Borgo S. Dalmazzo, si dovrà inserire: ‘‘Iontanelle di Bo- 
ves (casa cantoniera)” e di contro esporre lu distanza e il relativo istradamento v 
procedendo come appresso: 

Per i prontuari delle stazioni della linca Cuneo- Ventimiglia, la distanza 
dovrà essere rilevata dai prospetto allegato al picsenta Ordine di servizio: 


er i prontnari di tutte le altre stazioni della hete la distanza dovrà essere 
ormata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Borgo S. Dalmazzo, Km. 9 
a quella indicata per Crneo Gesso e secgliendo quella clie tial confronto ri- = 
. . 


sulterà minore. 
L’istradamento sarà lo stesso della stazicne che avrà servito di base alla 


formizione della distanza. Doe 
Nell’indice alfabetico dei ‘prontuari suddeiti, 1iserire, nella sede oppor- 
tuna, il nome di Fontanelle di Boves (casa cantoniera) con il numero della 


pagina e il numero proyressivo. 


Prefazione Generale cl Qruio di Servizio 
(Edizione febbraio 1936-XIV) 


A pagina 15, fra i nomi di Fontana luri Inferiore e Fontanetto Po, ia 
serire in carattere corsìvo: | 


al 


« Fontanelle di Boves «» . LB|T|{7/» 


Ordine di servizio n. 18.0 
Estensione di servizio nella fermata di Castione Andevenno. 


Dal giorno 1° febbraio 1942-XX la fermata di Castione Andevenno, 
della linea Colico. Sondrio, sarà abilitata al servizio P. V. a carro. 
Di conseguenza: n 

— nella Parte I del ‘‘Prontuario delle distanze chilometriche fra ie 


stazioni della Rete ferroviaria dello Stato”? —- Edizione 1941-XIX — a 
‘pag. 24, di fronte al nome della fermata di Castione Andevenno, nella co- 


lonna 10, si dovrà esporre l’indicazione “P (11); 
— nella Parte I della ‘‘Prefazione generale all’orario generale di ser- 


vizio” — Edizione febbraio 1936-XIV — a pag. 12, di fronte al nome della 
fermata di Castione Andevenno, si dovrà caucellare l’indicazione LG al 


esporre ‘‘LP”. 
Distribuito ugli agenti delle classi 3, 5, 7, 8 e 16. 
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| Seguo: ALLmeaTo ALLO. 8. n. 12 - 1942-XA 


Prontuario generale dalle distanza chilomotriche ira Je stazioni della rete ferroviaria dello State (Edizione 1° marzo 1941-XX) 
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Segue: ALLeGaTO ALL'O. S. n. 12 - 1942 XX 


Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della Rete dello Sta:o (Edizione 1° marzo 1941-X1IX). 
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Comunieato: 


Deliberazioni Ministeriali circa lo imprese ammesso a gestire servizi in ap- 
palto dell’amministrazione ferreviaria. 


La Commissione istituita ai sensi dell’art. 4 del R. decreto-legge 23 feb- 
braio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, . 
n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese am- 
messe a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Poste- 
legrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nelle sedute tenutesi il 
27 ottobre, il 19 dicembre 1941 e il 5 gennaio 1942, presso la Direzione Gene- 
rale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate Aal 
Ministro il 19 gennaio 1942-XX, 


Iscrizione negli elenchi delle seguenti Imprese 


= Leal ee DI. i (See eee --_ e ——y o — — — —- —_—— -- . —- Si Sade i Pi I it 
ez È 2 e Ia TL TX, Tori tuti . b sz na 


Ragio. a socnle 


Sede Leynle Specializzazione Limite di appalto 
e — GI Sert RTRT n ae ce rie - TO -- — —c \ -— _——_——_————_—_____ R'aah -_ = - —. SIENA A - = n. —— 
i 1 
PERAZZINI Agostino :Facehinaggio merci e ba- 200.000 
Rimini i gagli registrati; mano- 


valanza in genere. 


SOC. AN. COOP. DI; Facshinaggio merci e ba- ui 
LAVORO FRA POR.' gagli ps A ani 
TABAGAGLI DELLA ; 
STAZIONE DI PISA ' 


| 
CENTRALE 
MARIANI Francesco Servizio manovre a ca| 200.000 
Milano valli. 
Ì t 
BARANA ÉSilvino fu Giu. i Carico e scarico, pulizia ; 200.000 
seppe . piazzali, manutenzione 
Verona ' piazzali. 


| 


Cancellazione dall’elenco 
(Art. 7 [lett. b] del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309). 


MANCASTROPPA 11. | Manovalanza in genere. 200.000 


Domodossola 
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Pi pi ° | Specializzazione Limite di appaito 


e E e _r1—  —_ Tee _ 6 _ __. —. E, 
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PROVENZA Rosario 'Fgeiianzio meici e ba- 200.000 


Siracusa gagli registrati, 


Sospensione dall’elenco. 
(Art. 6 —- punto 2° - del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVIT, n. 309). 


PUGLISI Calogero Manovalanza in genere, | 3.000.000 


IV Direttore Generale 


VELANI 


N _—- 
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Commicazioni : Garo, appalti occ. per lavori e forniture. 


7 I 
G. Gare P x Importo o A s 
i L. P. Licita- | Termine utile CERTA Ufficio incaricate 
zione privata per la DEI delle 
LAVORI & FORNITURE T.E tta- mativo 
tiva privata | Presentazione dello pratiche 
A. O. Ap- dello offerte | 
palto concorso appalto 
ento scarpata destra 
Km. 62 + 886/993 fro Roviano Ofe12: | <- Sezione Lavori 
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' PARTE PRIMA - Leggi © decreti Pag. 
13 gennaio 1942-NX — Decreto Ministeriale n. 2069. — Ciraduatoria di me- 
rito del concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati al- 
l'esercizio della professione di Medico-Chiturgo . 30 
Errata-corrige -- Boll. Uff. n, 51/1941-XX. — lodi dini N) iù 
eembre 1941-XX, n. 1747... . 40 
PARTR SECONDA - Ordini generali, Ordini di servialo 
Cireolari ed Istruzioni di durate 
indetsrmitata: 
Niline di servizio n. 14. Apertura alain del troneo Ù ano-Fossom- 
brone della linca Fano. Fermignano . . vo 21 
\ Orrine di servizio n. 15. — Apertura all'esercizio della muova uni n. 
Apuania fra le stazioni di Apuania Massa e di Apuania Carrara. . 28 
Gidine di servizio n. 16. — 20 Hone di SziO nella stazione di Villetta 
S. Romano . . . Di di i 3 
Neline di servizio n. 17. —- Time per l agli da Licanliniento: nl 
trasporto delle merci pericolose e noCeive LL. IvÌ 
('omunicati : / 
— PDeltherazioni Ministeriali cirea le Imprese ammesse a gestire servizi 
in appalto dell'amministrazione Ferroviaria 2/20... ivi 
-- FEselusione dalle are LG. 2 3 


PARTM TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata 
determindia: 


Comunicazioni : 


Gare, appalti cee., per lavori e fornitate 2/2... DÌ 
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Decuero MixistERIALE 13 gennaio. 1942-XX, n. 2069, — Graduatoria di me- 
rito del concorso a 3 posti di Allieco Ispettore im prova fra abilitati al. 
l'esercizio della professione di Medico-Chirurgo. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n, 3833; 

Udita la Relazione della Direzione Genèrale delle F errovie dello Stato 
(Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG, 040/24/208978 in data 11 gen. 
usio 1942-XX; 


Sentito il Consiglio d' Amministrazione; 


x £ 


DrecrirtA: - 


a) 


Ea LAV ai la seguente graduatoria di merito del ‘concorso a 3 suli di (| e 
Mrievo Ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di M.- (he 


dicoC Hina nei ruoli dell’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato: 
b +- Dr. PUOTI Antonio 
2. — Dr. GIACOMELUI Pietro 
3. — Dr. CELOZZI Matteo 
4. — Dr DÌ TOMASSI Fttore 

toma, li 13 senmmaio 1942-XX. 
1 Il Ministro 
- Host VexrUri 


— Pc > e — - 


Parte 1 - n.5 — 29 gennaio 1912-NNX, 
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Errata - corrige 
Boll. Uff. n, 51/194I-NN —. Decreto Ministeriale 9 dic: mbre 1941, n. 1717. 


Nella graduatoria di merito relativa al concorso na 330 posti di Alunno 
d'ordine delle stazioni, pubblicato a pag. 449 di detto Bollettino, i mmneri 2, 
10 e 21 devouo rispettivamente legeersi : 

‘Giulietti Arturo Vadimiro anziéhè Giulietti Arturo; Giacoletti Pietro, 
anzichè Griacoletti Piero e Calza TLaudo anziehè Calza Lando, . 


Parte I - n. 5 - 29 2ennalo 19412-XNX. sta ciba 


Li 


f 
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STATO 2I 


————_————_r— T+ et —_—__- — ———-- = -—- — ———---... 


Ordino di servizio n. 14. 


Apertura all’esorcizio del tronco Fane-Fossembrono della linca Fano For- 
mignano. 


Il giorno 2 febbraio 1942-NX verrà riaperto all’esercizio il tronec Fano- 
Fossombrone della linea Fano-Fermignano. 

Detto troncò sarà esercito dall'Amministrazione delle l'errovie dello Stato 
con i regolamenti presso di questa in vigore, 


DESCRIZIONE DEL TRONCO DI LINEA 


Il tronco è a semplice binario ed a scartamento 
linea Fano-Fermignano esercita sino ai 1951 dalla 
rovie e Tranivie Padane”. 

Detto tronco della lunchezza complessiva Ai ml. 26.592,04 ha origine dal- 
l’asse del F. V. della stazione di Fauno al Km, 156--885,45 della linea Bologni- 
Ancona e si dirama dal 1° binario verso destra eon lo seamibio estremo lato 
Ancona dello stesso binario situato a ml. 460 dall'asse del F. V. e, incontrato 
di punta da; treni pari di detta linea; il tronco stesso, termina allo scambio 
estreino lato Fermienano della stazione di Fossombrene e precisamente a 
mi 131,49 oltre Vasse del T'. V. di quest’ultima, abicato al Km. 264+260,64, 

le cenratteristiche principali del troneo di-linca ri-ultiuio dal seguente 
prospetto: 


rormale e fa parte della 
Società Anonnna ‘Fer. 


_Icc DETTI TITCTOOTOYTT-©€rXTT_ Teo te‘ TT‘ Lt O ———______—_nn { mi 
I Pendenza | i, i 
si | Raggi Vaio 
Stazioni Progressiva Distanze per mille ia eg 
Denominazione RENEE ali EA delle LES 
e fermate ilometrica arziali ADDA 
sb PRISERIAI | È Linca |Stazioni SASTO Ri LR 
—precsado nn oil el cin nd 
Stazione . .| Fano 0,000 = — 2,92 —_ (SP 
| | 5.083,78 | 13,15 400 DO 
I o Sa” 
Fermata . | Rosciano di |  5+083,78 = ell ora = 
| Fano | | 3.223,18 14,00 |. 5300 
| 
Etazione . | Cuccurano 84+-306,91 | a: » _ 
; 4.188,44 O 1144! i 100(N) 
| i 
Fermata . .| Cartoceto Lu-} 12-4+-490,35 i = _ | » — 
crezia p | 2.660,20 6,61 rott 
Stazione .| Saltara Calei- | 15+156,60!  — * — i 2: 
nelli i (8.174,81 | 11,62 | i B25 
| FO | 
Stazione . .! Serrungarina | 18483141 — - » — 
, Tavernelle 3.129,74 | 11,15 500) 
Fermata . .| Montefelcino | 21-+961,15 ! — | — » | — 
Isola del Piano; 4.299,49 | 15,00 i 300 
Stazione . i Fossombrone | 26+-260,60 : — | —_ i » | =» 
| | | | | 
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Li) 
Il troneo di linea è armato con materiale assimilato al IT tipo FF. 00, 
con rotaie ds nm, 12 su 14 apposti. 
Sulla line esistono n. 67 passaegi a livello dei auali 25 presenziati sul 
posto, Smimiti di sbarre manovrabili a dist: inza, SI chimsi con sbarre in coa- 
seena agli utenti i 
Infine esistono sulla linea 15 cuse cantenere. 


STAZIONI E FERMATE 


» 


Sono dotate dei segnenti fabbricati, impianti e meccanismo ad uso del 
servizio pubblico, 


Staz'one di Fano, 


Fabbricato viaggiatori ubicato a destra, DL ‘petto ai treni direlli verso Au 
cona e Fossombrone, alla progziessiva Km, 156+8S$5,45 della Jinea Balogni- 
Ancona e 0-1-000,00 del troreo Iano-Fossombrone, 


Cesso isolato 

Masazzino merci con piano caricatore 

Pesa a bilico da 30 tonn. e savoma limite di carico 

“Rifornitore a due vasche eon pompatura a motore 

Colonna idraulica 

Marciapiede. 

Rimesse locomotive con due binari | 

Officina per riparazioni 

Piattaforma girevole Ì 

Binari diversi di stazione di ricevimento treni e di sealo per carico e sca- 
rico diretto, 


Fermata di Rosciano di Vano. 


La casa cantoniera Km, 5-+083,78 funziona da fermata ubicata n de-tra 
alla progressiva Km. 54-082,78 da Fano 
Nessun binario oltre quello di corsa. 


Stazione di Cuccurano. 


Fabbricato viaggiatori ubicato a destra alla progressiva Km, 84-306,0L 
da Fano 

Cesso isolato 

Magazzino merci e piano caricatore 

Sagoma limite di carico 

Un binario passante oltre quello di corsa della lunghezza utile di ml. 2207 

Marclapiede principale ed uno intermedio 

Binario di scalo. 


Prrmata di Cartoceto Laucrez'it. 


iFabbricato viaggiatori ubicato a destra alla procressiva Km, 12--190,35 
da Nano 

Cesso isolato 

Piano caricatore 

Sacoma limite di carico 

Binario di sealo 

Marciapiede. 


Pi 
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Stazione di Saltara Calcinelli. ; 


Fabbricato viaggiatori ubicato a destra alla progressiva. Kn. 15+150,60 
da Fano ° 

Cesso isolato 

Magazzino merci e piano caricatore 

Sagoma limite di carico 

Un binario passante oltre quello di corsa della lunghezza utile di ml. 

Un marciapiede principale ed uno intermedio 

Binario di scalo. 


Stazione di Serrungarina-Tavernelle* 


Fabbricato viaggiatori ubiento a destra alla progressiva Km. 15-4S31,4i 
da Fano 

- C'esso isolato 

Magazzino merci e piano caricatore î 

Sagoma limite di carico j 

Un binario passante oltre quello di corsa della Innghezza utile di ml 209 

Un marciapiede principale ed uno inteimedio 

Binario di scalo, 


Fermata di Montefelcino Isola dei Piano. 


Fabbricato viaggiatori ubicato a destra alla progressiva. Ram, 214-961,15 
da Fano 

Cesso isolato 

liano caricatore 

Savoma limite di carico 

Binari io di scalo 

Marciapiede. 


* 


Stazigne di l'ossombrone. 


Fabbricato viaggiatori ubicato a destra alla progressiva Kan. 26-| 260,64 
da Fano 

Cesso isolato 

Piano caricatore c magazzino merci 

Sagcoma limite di carico 

Un binario passante oltre quello di corsa della langhezza tile di nl. 

Un marciapiede ‘principale ed uno intermedio 

Binario di scalo 

lifornitore ad una vasca con condotta d'acqua a pressione 

Pesa a bilico della portata di 30 tonn. 

Grue da pesi della portata di 6 tonn. 

Grue idraulica ” 

Rimessa locomotive con relativo binario. 


lo 


SL 


—_- 


IMPIANTI DI STQUREZZA E SEGNALAMENTO 


Le stazioni di Fano, Cueeurano, Saltara Caleinelli e Fossombrone sono 
munite di segnali di protezione costituiti da semafori F. S. di seconda ca- 
tegoria. 

Gli scambi delle stazioni e delle fermate sono con manovra a terra ed n-- 
sicurati con fermadeviatoj F. S. 

Le fermate di Rosciano di Fano, Serrungarina Tavernellag Cartoceto Lu- 
erezia e Montefeleino Isola del Piano sono sprovviste ‘di Segiiali tdi protezione. 
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SSERCIZIO 


I} tronco di linea Fano-Fossombrone verrà esercitato col revime del con- 
senso telegrafico, Te stazioni di Saltara Calcinelli e Fossombrone saranno abi- 
litate al servizio movimento. 

Le località di Cuecurano, Serruncarina Tavernelle e Montetelcino Isola 
del Piano saranno presenziate da Assuntori mentre quelle di Rosciano di Fano 
e ('artoceto Luerezia saranno Impresenziate, 


COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE 


8. . ° ° 
La linea Fano-Fossombrone è fornita di un circuito telegrafico compren- 
denti le stazioni di Fano, Cucenrano, Saltara Calcinelli e Fossombrone,. 


SERVIZI CUI LE STAZIONI SONO ABILITATE 


Glj impianti di Cuecnrano, Saltara Calcinelli, Serrangarina Tavernell», 
Montefeleino Isola del Viano e Fossombrone saranno abilitati al completo 
servizio viaggiatori bagazli, merci a G. V. e P. V., bestiame e veicoli. 

Quelli di Rosciano di Fauno e Cartoceto Tuicrozia imipresenziati saranno 
invece abilitati 4 soli servizi viaggiatori bagagli eon le modalità e norme 
contenute nell’O, S. n. 105/1932-X e nel punto C dell'O, S. n. 158/1935, 


DISTANZE CHUILOMETRICIHE 


Le distanze chilometriche fra le stazioni del tronco di linea di cui trat- 
fasi risultano dalla tavola polimeirica n. S0-bis di eni l'allegato A al pre- 
sonite O. S. 


TRASPORTI VIAGGIATORI E BAGAGLI 


Per i trasporti viaggiatori e bagagli sono estese al {ronco'di linea Fano- 
Fossombrone tutte le tariffe ce condizioni ins vigore sulle allre linee dello 
Stato. 

Agli effetti del computo del prezzo dei biehietti di abbonamento il sud- 
detto tronco di linea è da considerarsi di III categoria. 

I biglietti di abbonamento per l'intera Rete, quelli speciali della serie II, 
II-his, XIII, NIV, XV, XXIV e XXVII, i biglietti regionali delle Marche 
ed i biglietti di libera circolazione valevoli per le zone 1 e Til interessanti il 
tronco di linea, saranno valevoli anche per percorrere il tronco stesso senza. 
aumento di prezzo fino a quando can successivo 0, S. non sarà provveduto 
alla pubblicazione dei nuovi prezzi. 


CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE 
E BIGLIETTI A LIBRETTO SERIE A. 
I possessori di carte di libera circolazione (serie A. Al. At.) e di bDi- 


glietti a libretto serie A. S. valevoli per le lince del Compartimento di An- 
cona avranno la facoltà di percorrere il tronco di linea Fano-lFossombrono. 


TRASPORTI MERCI 


Per i trasporti a G. V. e P. V. saranno applicate le tariffe e condizioni 
in vigore sulle altre lince dello Stato comprese. quelle (stabilite dalle conces- 
sioni ‘speciali c dal regolamento trasporti militari. 
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SCRITTURAZIONE F VERSAMENTI 


Der tuilo quanto concerne le attribuzioni contabili del Cupo stazione le 
seritturazioni riguardanti i servizi viaegiaiori, bagagli e cani, trasporti merci, 
di numerario, di earte valori, veicoli, bestiame, cee, le stazioni. del tronco 
osserveranno le norme in vigore. 

Le stazioni effettueranno i versiunenti dei propri introiti “en le pre- 
serizioni di cui l'art, 25 delle “Disposizioni e Norme relative al servizio va- 
lori? osservando la stazione dj Fossombrone la periodicità della lettera C 
le «tazioni di Cneeurano, Saltara Calcinelli, Serrangarina Tavernelle, Monto- 
feleino Tsola del Piano, quella della lettera F. 


GIURISDIZIONE 


Il tronco di linea Fano-Fossombrone cade tutto nel territorio della Pro. 
vincia di Pesaro ed appartiene al Compartimento di Ancona ed è argregato: 


—- per il servizio movimento 
alla Sezione Movimento di Ancona, 


al I Riparto Movimento di Ancona, 
al Circolo Ripartizioni veicoli di Ancona; 


<a o . prep i 10.0 dando. dim E 1 te i e 


— per il Servizio Commerciale e del Tralfieo 
alla Sezione Commerciale e del Traffico di Ancona, 
al I Riparto Commerciale e Traffico di Ancona; 
-—- per il Servizio Lavori 
alla Sezione Lavori di Ancona, 
al Riparto Lavori di Pesaro: 
-- per LlUfficio T. FR. S. 
all'Ufficio I KE. S. di Ancona, 
al Riparto Manutenzione], E. S. di Aneona, 
alla Zona I di manutenzione I. E. S. di Fano: 


— per il Servizio Materiale e Trazione 
alla Sezione Materiale e Trazione di Ancona, 
al Riparto Materiale e Trazione di Ancona; 
-- per il Servizio Sanitario 
all’Ispettorato Sanitario di Ancona; 


—- per il Servizio Approvvigionamenti 
al Magazzino Approvvigionamenti di Foligno, per i materiali «di 
esercizio e di consumo, illuminazione e untura, 


al Magazzino Siampe di BoloznA per gli stampati e oggetti di cau- 
celleria; 


t 


per il Circolo Costruzioni feicerafiche rivolgersi provvisoriamente at- 
l'Uftieio I. E. S. 


Nella parte 1 del Prontuat:» delie distanze chilometriche, fra ie stazioni 
della Rete dello Stato — 1° marz) 1941 — sf dovrà: 


-- a pagina 2 alle lince del Compartimento di Aneona, aggiungere l’in- 
dicazione della linca Fano- Fossombrone; 
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— 4 pagina 32, di contro al nome di Fano, nella colonna 3, aggiungere 
il numero della tavola pol. ‘‘80 bis’; 

— alle pagine 21, 30, 35, 50, 68, 74 e 77 inserire nell'apposita sede ri. 
spettivamente i nomi di Cartoceto Lnerezia, Cuceurano, Fossombrane, Mon- 


tefelcino-Isola del Piano, Itosciano di Fano, Saltara-Calcinelli e Serrungariua - ALLO 

Tavernelle, riportando in corrispondenza dei nomi le indicazioni risultanti di n 
‘ Ù 

prospetto alleato B al presente O, S. . SRL 


Nella parte IL del l'rontuario suddetto si dovrà tracciare all'indice era- 
fico it tratto «i linea e inserife nell'apposita sede la tabella polimetrica 50 bis 
allegato A al presente O. S. — 


Nelle parti IIl e IV inserire nelle apposite sedi i nomi di Cartocelo- 3 
Lucrezia, Cuceurano, Fossombrone, Menteteleino-Isola del Piano, Rosciano 2.| 
di Fano, Saltara Calcinelli, Serrungarina-'Tavernelle e le distanze clulome- si. 
iriche come da, allegato C al presente O S. 4° 

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle sta- î 
zioni e negli Uffiej di Controllo si dovranno apportare le modificazioni di DE 
cui l'allegato D al ‘presente O. S. Hi 

Nella parte L alla Prefazione Generale dell’Orario Generale di Servizio ve 
Edizione febbraio 1956-XIV, a pae. 3 al grafico ‘‘Circoserizione dei Com- SU: 


partimenti” tra, Falconara e Pesaro indicare la stazione di Fano e la linea 
lano-Foxsembrone; a pag. 9 alle lince del fascicolo 104 acgiuncere la linea 
Fauno-Fossombrone; da pag, 13 e pag, 21, nella sede opportuna agciungere 
ì seguenti nomi con le relative indicazioni : 


-- Cartoceeto Lucrezia LB (eorsivo) A/106; 7 
— Cuccurano (minuscolo) A/106- 

— Fossombrone (maiuscolo) A/106; 

-- Montefeleino Tsola al Piano (corsivo) A/7106; i ) 
— Rosciano di Fano L.B. (corsivo) A/106; 

— Saltara Calcinelli (minuscolo) A/106; 
— Serrungarina- Tavernelle (minuscolo) A /106. SO 


Distribuito vgli agenti delle classi 1, 2, 9, 4, 5, 0 e 7 nenchè limitata. 
nette cl Compartimento di Areona cogli ugernti delle classi 9, 11, 12, 13, 15, 


30, 31, 52, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52 è 54, i 
Arntrearo A ALLO, Sì x. 14 - 1942.XX, U 
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L'OLLETTINO VERICIALE Da FERROVIE DELLO STATO 24 


Auuzearo D anr'0, S. x. 134 — 1942-XX. 


PRONTUARI MANO SG ELI DELLE DISTANZE CHILOMETRICIIE 
Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle Sta. 
zioni e negli Uffici di Controllo si dovrà: 
— nell'indice grafico tracciare la nuova linea ‘“Fano-Fossombrone” è 
nel dischetto che indicherà la stazione di Fano trascrivere il numero 286; 
— negli elenchi delle stazioni che servono a determinare la via sulla 
quale è stabilita la distanza, aggiungere il nome di Faro con il numero 286; 
-- nella sode opportuna dell’indiee alfabetico inserire le indicazioni di 
CUI appresso; 


n 
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PRONTUARI DI EDIZIONE 


1922-1923 1933 
Cartoceto Lucrezia . È >» i 104 15 | 113 | 27 
Cuccurano |... |. | 104 4 0 1180. 26 
Fossombrone . . ... . 104 1900 113. 31 
Montefelcino-Isola del Piano . | = 104 180 113 © 30 
Rosciano di Fano. . . . . 104 130 13900 2 
Naltara-Calcinelli. . . . . 104 === 16 | i 113 | 28 
.Serrungarina Tavernelle 10% 17 | 113 29 
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-—- nell interno dei proniuari stessi, alle pagine sopra indicate, intestare 
la nuova linea ‘‘Fano-Fossombrone” e traserivere nell'ordine seguente ì noni 
delle Stazioni: i 

Rosciano di Fano, Cuccurano, Cartoceto Lucrezia, Saltara-Calcinelli, 
Serrungarina-Tavernelle, Monteteleino Isola del Piano e Fossombrone, 

Le distanza relative a dette stazioni saranno formate aggiungendo a quelle 
risultanti nei prontnari manoscritti per la stazione di Fano, le altre di em 
al sesuente prospetto. 

L'istradamento sarà quello risultante per Fano, seguita dal N, 286, 


Distanze a Fano 


Rosciano di Fano . . . ....0.0. Km. 6 
Cuccurano ind » 9 
Cartoceto - Lucrezia » 13 
Saltara - Calcinelli » 16 
Serrungariua - Tavervenne » 19 
Montetelcino - Isola del Piano > 22 
Fossombrone . — >» 27 


2% bOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


Nel[“‘Elenco dei numeri distintivi per ]VYesegnimento della. statistica” 
imserire nell'indice, secondo Vordine all'abetico, i nomi delle seguenti stazioni 
con le relative indicazioni, traserivendo poi, in five della. pagina 85, i nomi 
. e le indicazioni risultanti dal prospetto di cui appresso, 


ne i en ero e cescscic | —c-\Srro cre eO0’ Cir ori rr — csi PRE riti o SARO org toi cn 
Numero ; Linea FANO-FERMIGNANO 
( —_ . Provincia , Note comuni 
distintivo Stazieni | 
7950 | Rosciano di Fano . . . . . .’' Pesaro A 
7051 ‘Cuecurano . ...0 0.00. . 
1952 : Cartoceto Lucrezia . . . . . . » A 
74953 Saltara Calcinetli. . ....° . » 
} 
7964 Serrungarina Tavernelle . . . . » 
7955 Montofelcino Isola del Piano. . . 5 
19565 Fossombrone... .00.0 0.0. » 


Ordine di servizio n. 15. 


Apertura all'esercizio della nuova stazione di Apuania fra lo stazioni di 
Afuania Massa o di Apuania Carrara. 


E’ stata aperta all'esercizio la nuova stazione di Apuania, fra le stazio.ui 
di Apuania Massa e di Apuania Carrara, sulla linea Genova-Pisa. 

La nuova stazione, posta a valle della linea Pisa-La Spezia, è costituita 
da due fasci, uno di 3 binari clettrificati passanti, attizuo al binari di corsa 
ed uno di +, pure passanti non elettrificati situati verso mare, tutti serviti da 
asta di manovra da ambo i lati; la stazione è disposta in fettifilo, pressochè 
in orizzontale. 

Verso Apuania Massa la nuova stazione è allacciata al binario pari della 
linea Pisa-La Spezia con deviatoio incontrato di purta al Km. 142--298,90 
cioè presso la casa cantoniera alla progressiva Km. 1427 277,90 mediante 
comunicazione incontrata di calcio sui 2 binari di corsa, si lizza l’allaccia- 
mento anche col binario dispari al Km. 142+96. 

Al Km. 143 | 459 dal lafo Apuama Carrara, vi è un fabbricato per ser- 
vizio movimento; di ) ambienti munito di telegrafo e telefono. 

Pure dal lato Apnamia Carrara, la stazione di Apuania è dllneinia "al 
binario pari (Km. 143-551) con deviatoio incontrato di calcio e, mediante 
altra comunicazione incontrata di punta, Vallaeciamento prossane «ni dispari 
(Kn. 143 + 611), i 

Per la contannità dello scolo delli acque attraverso la nuova stazione son 
sinti “ G ponticelli della luce di cirea nn metro ai Km. 145 501,10: 


# 
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I 
143--467,92; 143+311, 44; 143---232,03; 1434- -152,95; 1431069 ed il pante 
in muratura della luce di m. 5 sul torrente * ‘ Ricortola”” al Km. 143-;--485,30. 

Per la sistemazione delle comunicazioni stradali ordinarie fra la parte 
monte ed a valle della: zona in cuj è siiuata la stazione di Apuania, è «tato 
costruito dall’Amministrazione dei Lavori Pubblici un sottopassaggio dn mu- 
ratura della luee di m. 9 al Km, 1424-282. 

La nuova stazione di Apuania è allacciata alla stazione di Apuan'ia Cai- 
rara anche con apposito binario a valle della Pisa-La Spezia, che corre pres 
socrè parallelo ’a questa, allontanandosene fino ad una distanza di circa 
metri 400, 0: 

Tale binario ha pendenza che raggiunge in alcuni tratti il 14 per mille 
e complessivo sviluppo di circa m. 3000, con curve del raggio minimo di 

m. 250, 

‘ Detto binario per circa 2 Km. è contiguo alla nuova strada rotabile (detta 
dorsale) costruita a servizio della Zona Industriale di Apuania, si allaccia con 
la stazione di Apuania Carrara al Km. 1164+-335,20. 

Per il servizio della Zona Industriale a monte della ferrovia. Pisa-La 
Apezia, un binario si stacca dal lato Apuania Carrara della nuova stazione dii 
Apuania e, mediante cavalcavia ohliquo al Km. 14441099, attraverso la Pisn- 
La Spezia, 

La pendenza massima del delto binario di raecordp è del 6 per mill il 
il minimo ragzio delle curve di m. 250, 

Nella stazione di Apuania, e precisamente a circa 150 m. dal fabbricato 
movimento, esiste un tronchino della lunchezza di m. 50 per stazionamento 
lneomotive, con relativa fossa a fnoco. Nei pressi della fossa a fuoco vi è 
un'area per il deposito combustibile. 

Nelle immediate virinanze esiste un rifornitore della capacità di me. 50 
e ln relativa colonna idraulica. 

All’alimentazione del riformitore di eui sopra si pRovvede con impianto 
di pompatura collocato in apposito Fabbricato, impianto che deriva Vaeqna 
da pozzo tubolare, 


IMPIANTI DI SEGNALAMENTO DI SICUREZZA E DI BLOCCO 


(tli impianti di sicurezza e segnalamento sono costituiti da 2 cabine con 
apparati a maniglia per la manovra dei segnali, P.L. e per la concessione 
dei consensi, nonehè da fermadeviatoi F. S. per il collegamento dei deviatoi 
manovrati a mano con i segnali di arrive e partenza. 

La cabina A, addossata all' Ufficio Movimento della stazione di servizio 
della Zona Industriale di Apuania è sede del Posto di Bloce N. 37-bis e cor- 
risponde col Posto di Bloceo N. 37 (cabina B di Apuania Carra) e eòl Posto 
li Bloeco N. 38 (cabina R della stazione di servizio Zona Industriale). 

La cabina B ubicata in fabbricato isolato al Km. 1424459 ed a m. 95) 
dalla cohina dA è sede del Posto di Blocco N, 3S e comris ‘ponde col Posto di 

cocco N 37. Di (cabina 4 della stazione di servizio’ Zona Industriale e col 
Posto di Bloeco N. 38-his CA rivtonia Massa). 


COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICITE 
Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche delle quali è munita la nuova 
stazione sono le seguenti: 
4) Inclusione nei cireuiti telegrafici 81856 e 81807; 


BY Comunicazione telefonica collesante VU, M. di Apuania Zona Indu- 
striale eon VU. M. di Apuania Carrara; 


b 
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€) Comunicazione telefonica collezante VU. M. di Apuania Zona Indu- 
stmale con VU. M. di Apuania Massa; 


1») Inclusione sul cireuito E-bis (P. L.) esistente fra Apuania Carrara c 
Apuania Massa; 

I) Inelusione sul circuito V (T. ®.) collegante le SS. F.. 

F) Inclusione sul circuito IIT («elettivo Anversa) La Spezia-Pisa; 

G) Comunicazione collegante il Posto di Bloceo locale n, 38 col Posto di 
Blocco n. 37 (Apuania Carrara); - 

H) Comunicazione collezante il Posto di Blocco n. :38 col resto di Blocco 
n. 39 (cabina B di Apuania Zena Industmale); 


1) Comunicazione eollecante il Posto di Blocco lecale n. 39 (cabina 8 


di Apuania Zona Industriale) con il Posto di Bloeco n. 40 (Apuania 
Massa, 


ABILITAZIONI 


Per ora non è abilitata al servizio pubblico. 


GIURISDIZIONE 


cd è assesnata a: 
Sezione Movimento - FIRENZE 
» Lavori - FIRENZE 
» Materiale e Trazione - FIRENZE 
Ufficio I.E.S, - FIRENZE 
+’ Riparto Movimento - PISA 
12° >» Lavori — PISA 
> Materiale e Trazione - LIVORNO 
1°» U.I.E.S. - LA SPEZIA 
Sorvegliante della linea 47° Tronco -- APUANIA CARRARA 
Capi Zona U.I.E.S, - LA SPEZIA 
Operaio U.I.E.S. - APUANIA CARRARA 
Squadra Rialzo - PISA 


La nitova stazione di Apuania è compresa nel Compartimento di Firenze 


Ù 


MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO 


Nella ‘‘Prefazione Generale all'orario generale di servizio” — Piute I, 
«dizione 1936-XIV — a pag. 11 in ‘precedenza al nome di i Carrara, 


inxerire ‘‘ Apuania F. 89°. 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6,7 nonchè, limitatamente al 
Compartimento di Firenze, agli agenti delle classi 9, 10, 11, 19, 13, 14, 15, 50, 
31, 32, 33, 34, 36, 57, 50, 51, 52, 53 e 54. 
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Ordine di servizio n. 16. 
Estensione di servizio nolla stazione di Villetta S. Romano. 


Dal giorno 1° febbraio 1942-XX, la stazione di Villetta S. Romano, deila 
linea. Lucca-Aulla viene abilitata al completo servizio merci G.V. e P.V., ed ai 
servizi veicoli e bestiame. 

Di cons seguenza : nella Parte I del ‘Prontuario Generale delle distanze 
chilometrieche’” — Edizione 1941-XIX — a pae. 90, di fronte al nome della 
stazione di Villetta S. Romano, nelle colonne 9 ce 10, cancellare il richiamo ‘‘(9)” 
esistente a fianco delle lettere “G” e ‘‘P’ ed esporre rispettivamente nelle 
colonne 11 e 12 le lettere “V” fn pr 

Nella Parte I della ‘‘ Prefazione Generale all'orario generale di servizio” 
Edizione febbraio 1936-XIV — a pag. 23, di fronte al nome della stazione di 
Villetta S. Romano, cancellare | ‘annotazione ‘‘LP”, 


Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8 e 15. 


Ordine di servizio n. 17. 


Istraziono per l’applicazione del Regolamento pel trasporto dello merei peri- 
colese o nocivo. 


Fra le merei pericolose e nocive ascritte alla 12% sategoria dell'Allegato 7 
alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi, a 
tutti gli effetti, i seguenti esplosivi: 


* Antonite . so. Cat, 12% er 1 Db) 
Feon alla nitrocellulosa- Polvere da « ciccia 00.0 Cat. 12° gr. 1 Dh) 
5 K — Polvere da caccia e da tiro... . Cat. 122° gn. 1 b) 


In relazione a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aggiunte al- 
l'istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pe- 
rirolose e nocivo — Edizione 1935. 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3,5, 6,8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 
51, 59, 4, 55 e 58. 
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Comunicati: 


Belfborazioni Ministeriali circa lo Imprese ammesso a gostiro servizi in ap- 
palto dell’Amministrazione Porreviaria. 


La Commissione istituita ai sensi dell’art. 4 del R. D. L. 23 febbraio 
gr XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVIT, 
n 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi'delle Imprese am- 
messe a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postele. 
grafica e "dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi 
il 19 gennaio 1942-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato. 
ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro il 27 cennaio 1942.XX, 


Parte II —- n. 5 —- 29 gennaio 1942-XX, 
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peri, n sasa cas] 


Iscrizione negli elenchi delle: seguenti Tar prese, 


FOCA ILONADI, SPOFOR ART SET. ERICA IRE TION IRINA RIE DI TINTO GA CLI SOZZI QI ST PE I DS N 
Ragione sucirle hac) 


e Sele Legale | Specializzazione Limite di appalto 


Fs î | 
Ù 


GIANOTTI Giuseppe Facchinaggio merci e ha. 500.009 
Givvanni cagli recistrati. Pulizia 
Voghera stazioni e piazzali. 

LIGALUTLPI Giuseppo | Faechinaggio merci e ha... 100.000 
Torralba i: gagh registrati. 

URBANI Giuseppe .: Manovalanza in genere. È . 200.000. 
Messina E i 

y i ' 


Inclusione del socio Rag, Raimondo Augusto nell'Im presa: 


PERINO icredi) , Facchinaggio merci e ha. | 200,000) 
Genova | gagli registrati. 


Esteusione d'iscriziono di senvizto o di limite di appalto. 


GIORDANI Fino © | Facchinaggio merci e ba- Manovalanza “in genere, 
Falconara vagli registrati. pulizia piazzali, littori- 
1.600.000 ne, locomotori, carieo € 

1 seco carbone, 


1 000.000 


Conferma d'Ascrizione nell'elenco. 


SALTELE.E.E. Facchinaggio merci e ba- 500.000 
Pistoia cagli ri gistrati. Pulizia 
e lavaggio cari. 


Cancellazione dall'elenco. 
Art. 7, lettera f) del R. D. Li 23 febbraio 1959-XVII, n 309. 


PETRARO Cataldo Manovalanza in genere. | 200.000 
Taranto | 


Esclusione dallo gare. 


Il Ministero della Guerva -- Dmezione Generale dei servizi di commissa- 
riato militare -— con nota 31 dicembre 1941.XX, n. 15951/14955 ha eseluso dal 
lare offerte per tutti i conratti e dal partecipare comunque alle pubbliche gare 
la ditta lacopini Giuseppe e Figli di Cecima. 


I Direttore Generale 


VELANI 
“Porte II —- nh. 5 — 29 gennaio 1912-XX. 
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Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture. 


LI 


Palermo 


Q. Gare | 
rt: : In:porto 
IL. P. Licura- | f'armine utile 1 
zione privata per la «pproggi- | 0 Molo inearicate 
LAVORI E FORNITURE T. P. Tratta- mativo dalle 
' tiva privata | Presentazione 
«Ape | detinotfartani  SSlo pratioho 
palto soncorso ‘ | apralto 
de vii i i Gi Fid -- re — _—- È —_ — _- -- - - E: è Dr Bra, ca E: Sai ; 
Rifacimento volle GAIA sul fiu- | | 
me Salino al du. 342 + 276 li- | Ore 12 | sota ni 
uea Ancona-T®rmoli e costruzio- Li P. del 2 febbr. | 1.596.030) PES LL 
Merita a difesa del manu- | 1942-XX i A Regni 
_ atto i. _ RE, ORTA : IRA, VA sue ara _ 
Camplrtamento sistemazione fab- Ore 12 , ” 
bricato vinggiutori di Montec: a-; L P. del 2 febbr. |! 201.400 | SSAione: DIR 
tini Terme. i (O 1942-XX , it 
lavori cin e nda per sar i i Ore 12 Sa Ho e 
mazione stazione di S.- Salvo: L. P. x: «del 4 febbr, 71.200 mezione Tavori 
linea Ancona-Foggia, "i 1942-XX Ancona 
; : Z: Say Senda e & > PSE pia PIENA SIE 
Impianto illuminazione. palazzo | x | Ore 10,30 Ufficio TFR. 
postale in Torino, via Arsendlo. | L P. l | ba Te 0.000 ‘Torino 
MT - melissa oo. cui La Ri dino ap Sb at Lul ienea lia sn £ de ae 
RI in oper quadri eomae. i Î 
chine e posa in opera macchina - Ore 12 : 
rio per centraline di riserve A. ASOLO del 5 febbr. | Lean | O IS 
€. E. sulla tratta Alessandria- | W-. 1942-XX i ac 
Valenza. ita 
Costruzione rifornitore in cemento | I | Ore 15 <07i ‘ 
armato della capacità di mc, 200) | E. Bi. 3 | del 5° febbri. 221.500, eli 


in stazione di Siracusa Centrale. +1942-NX 


rio e n ———— ————_—6————€——@——___—mt—m_m_ 
e | e +-+ —_ — — 


Prolunzamento binarto in sassi L. P ali ui | 109.900 sezione Tavor. 


Mi 


— 


ne di Saluggia 1942-NX I Torino 
» 4 
Il Direttore Generale 
p i VELANI 


Parte HIT - n. i — 29 sxennaio 1912-XNX 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


—-— — — 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stalo in servirio od in pen- 


i MONÙ n e e A e » La 10,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti. . . . . .>» 32,00 Ù 


Li 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad uni 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
. Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


—- --°- _ —  ——— 


Le spedizione del Bollettino’ viene fatta, per gyli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all’indiri:z0. 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare alfefyizio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni combiamentW& diriezo, non assumendosi 
lAmministrazione alcu Li responsabilità per gli even- 
tuali disguidi causati g,mancanza di tale comunica- 


b |. Ca 
li ) ‘ ld 
CIO ne. E «; «2 ce o 
: SEE a 
VC Y SE da 


. 436 0a 


5 ‘febbraio 1942 
Anno XX 


AI MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. 
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È INDICE 


PARTM PRIMA - Leggi e decreti 


1 dicembre 1941-XX —- Legge n. 1540, — Modificazioni degli articoli 27, 10%, 
297; 369, 373 e 376 del testo unico sull'edilizia SR ed economica 
28: aprile 1938 .XVI, n. 1165... i 41 

‘4 sennaio 1942-XX — Decreto Miicistenale: n. 3180, Sa sanzione: In servizio 
dell'unico candidato risultato idonco, dopo i vineitori, nel concorso a 3 posti 
di Allievo Ispettore in DIOVA fra siasi all’esercizio della professione 
di Medico-Chirurgo . . 44 

2° gennaio 1942-XX — Decreto Ministeriale n. 2181. si -Mraduatoria di me- 
rito del concorso a 14 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati al- 
l'esercizio della [ROLesgione di ingegnere Li gli SPERI, in in- 
gegneria chimica) 


2 gennaio 1942.XX — "Decreto Minigtariata n. 0182. dia (uadiatoria i 
- idonei del concorso a 13 PO di Assistente favori in Dio a fra per iti mee- 
canici . . . +5 
24 gennaio 1942. o — Det Ministeriale, — Liniiiono ii bisi do a 
metalli nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche . . . 4i 


+ PARTR SECONDA - Ordini generali, Ordini di servisie 
irritati 


Ordine di servizio n. 18. — Cambiamento di nome della fermata di Tezze 
sul Brenta . . 2 39 
Ordine di servizio n. 19. e ‘Abilitazione sli P. V.e G. v, del Radioppio di i 
Restinco . . ivi 


Errata-corrige. — Ordine di servizio n, 8/1942-XX, Boll. Urr. n, 3/1942 XX 35 


PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circelari di duratu 


determinata: 
Comunicazioni : 
Gare, appalti ece., per lavori e forniture. LL... 11 


Roma, 1942-XX — Soe. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22 


7 
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Lecce 5 dicembre 1941-XX, n. 1540. — Modificazioni degli articoli 27, 106, 
297, 369, 373 e 376 del testo unico sull’edilizia popolare ed economica 28 
aprile 1938-XVI, n. 1165 (1). 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLUNTÀ DELLA NAZIONE 


RE D’ITALIA E DI ALBANIA i Fata, 
IMPERATORE D'ETIOPIA dr P 
(2 
Tl Senato e la Camera dei Fase e delle Corporazicni, a mezzo delle loro 1,74 
Commissioni legislative, hanno approvato; » RATA ea 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: bei Veli IN 
«N y fi 
N 7 ana 


eV 
L'art. 27 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sulla edilizia popo- 
lare ed economica è sostituita dal seguente: 


« Il presidente dei singoli Istituti autonomi provinciali è nominuto con de- 
creto del Ministro per i lavori pubblici. Con lc stess» decreto potrà essere no. 
minato un vice presidente il quale sostituiià il proidente nei casì di impedi- 
mento o di uSsenza. 


*Lo statuto di cui all’art. 23 det:rminerà: il numero dei componenti ii 
Cousiglio di umministrazione, comunave non inferiore a cinque; il numero dei 
sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità aella loro nomina 
ei eventualniente le categorie entra le quali devono essere scelti, 


«11 presidente, il viec presidente ed i consiglieri durano in carica quattro 
anni e posseno essere riconfermati » 


Art. 2. 


L'art. 106 è sostituite dal seguente: 


<Il Ministro per i lavori pubblici ed il Ministro per le ecmunicazioni per 
le cooperative tra ferrovieri, ciascuno con l’assenso del Capo del Governo, 
hanno facoltà, fino alla stipulazione .lel contratto di mutuo-edilizio individuale, 
di dichiarare a tutti gli effetti, ln decadenza dalla prenotazione od assezna- 
zione di alloggi comunque costruiti con il contributo ad il concorso dello Stato, 
nei confronti ‘di coloro i quali, in qualsivoglia modo, si siano posti o si pon- 
gano u. condizioni di incompatibilità con le senerali direttive politiche del 
foverno. 

«11 provvedimento ‘ministeriale è insind: senbile e ‘non sogretto ad alcun 
ricorso od azione, Esso costituisee titolo esecutivo ni sensi dell'art. 554, n. 2, 
del Codice di procedura ‘civile e vi sì può dare esecuzione senza che occorra 
l'apposizione della formula cesceufiva di cui ai suocessivi articoli 555, 556 e 
557 e senza le formalità di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso ». 


(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1912-XX. 


Parte I - n. 6 - 5 febbrato 1942-XX. 
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Art. 3. 


L'art. 297 è sostituito dal] servente: 

«Te rase costruite coi fondi di eni all'art. 293 sono di propretà dell’Am- 
min'strazione delle Ferrovie dello Stato 

« (Gi interessi matnrati durante il periodo costenttivo fino alla dichinra- 
. zione di abitabilità «nile somme impierate nelle costruzioni. vanno in an- 

menfo del casto dei fabbricati e sono addebitabili al patrimonio dalla gestione 
delle case con accreditamento all’Amministrazione ferroviaria. Gli interessi, in- 
vece, che maturano suecessivamente, sono addebitati alla cestione delle case. 

« La reinteerazione dei capitali impiccati nelle costruzioni deve, salvo il 
.disposto dell’art. 295, effettuarsi nel periodo di 50 anni e la somma annua 
all’uono occorrente secondo i piani di ammortamento dei vari fondi. comprer- 
siva di canitale e Aegli interessi. viene inseritta in anposito capitolo Ai spesa di 
parte ordinaria del bilancio AellAmminisirazione stessa ». 


Art. 4. 

Lat. 569 è sostituito dal «ezuente: 

«L’ammortamento dei mutui all’interesse da pattnirsi fra VIstituto di cre. 
dito mutuante c l’Istituto mutuatario. ed entro 11 limite massime. stabilito dalle 
disposizioni che governano qnesto nlf'mo, avvertì in cinmanta annualità eo. 
stanti a decorrere dal 1° luelio o dal 1° connaio immediatamente sueerssivo alla 
ultimazione delle case, da constatarsi fin nn funzionario del Real Corpo del 
genio civile. 

« Gli interessi sulle somministrazioni corrisposte in conto mntuo prima del. 
l’ammortamento sono, ai sensi del terzo comma dell’art. 364, capitalizzati e por- 
tati in numento del mutno medesimo e le annunalità cinquantennali di ammor- 
tamento. comprensive di capitale e di interessi, sono versate all’Istituto mu- 
tuante in rate semestrali con scadenza 1° luelio e 1° gennaio ». 


Art. 5, 


LYart. 373 è sostituito dal seguente: 

« Su nulla osta del Ministero dei lavori nuebblici e, per ravioni di com- 
petenza, di quello fra i Ministeri indicati neli’articolo precedente, la Cassa 
depositi e prestiti è antorizzata n rormmispondere all’Istituto, in conto dei mutui 
concessi, anche prima delle formalità ipotecaria e salvo suecrssiva recolariz- 
zazione, le somme occorrenti per il deposito del prezzo di espropriazione ed 
accessori e ner l’attuazione dei relativi programmi costruttivi, nvevia esibizione 
dello stato ipotecario e del decreto prefettizio che autorizza l’esproprio. 

« Qualora l’Istituto sia entrato in possesso dell ‘immobile i in base a decreta 
di immediata occupazione, la Cassa denositi e prestiti è parimenti antorizzata 
a corrispondere, con le modalità anzidette, le somme occorrenti per l’attua- 
zione del programma costruttivo. 

«Simile autorizzazione con le stesse modalità è concessa pure nel caso di 
acquisto bonario e diretto da parte Aell’Istituto delle aree su cui debbono sor. 
gere le costruzioni, previa esibizione dell'atto di acquisto, limitatamente, però, 
alle somme occorrenti per il _pazamento Gelle costruzioni stesse, e in relazione 
allo stato di avanzamento dei lavori. Jl prezzo delle aree sarà impntato n 
mituo dopo la dimostrazione della proprietà e libertà delle medesime ed ac- 
censione della garanzia ipotecaria ». 
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Art. 6. 


L'art. 376 è sostituito dal seguente: 

« Possono essere assegnati alloggi in affitto nelle case dell’ Istituto, salvo 
la particolare destinazione di quelli previsti dall’art. 343 (comma di e dal. 
l'art. 364 (ultimo comma); 

«agli impiegati statali di ruolo, agli utficiali ip attività di ser vizio, agli 
impiegati della Uasa del Ke Imperatore e del Magistero Maumnziano, agli impie. 
gati della Camera dei f'asci e delle Corporazioni e del Senato del Regno. 

«agli addetti di ruolo in servizio presso il Direttorio nazionale del Par- 
tito Nazionale ‘f'ascista e presso le Federazioni dei Fasci di combattimento, 
agli impiegati di ruolo della Gioventù italiana del Littorio; > 

| «agli impiegati degli enti finanziatori limitatamente ad un sesto del 
. hnanziamento rispettivo di ciascuno detii enti stessi; 

« agli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana; 

<al personale di ruolo dell’Amministrazione postale e telegrafica del- 
l'Azienda di Stato dei teletoni nei casi previsti dall'art, 341; 

«agli addetti all'Istituto Poligralico dello Stato provenienti dalla sop- 
pressa OtLicina carte e valori dì ‘l'orino; 

«agli impiegati di ruolo dell'Istituto nazionale per le case degli im- 
piegati dello Stato residenti in Roma, che non siamo soci del cessato Istituto 
romano £eooperativo, nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni; 

«ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi che siano rimasti 
liberi alloggi per mancanza di richiesta da parte «di impiegati in attività di 
Servizio, 

« Nel comune di Littoria gli alloggi dell’Istituto potranno essere assegnati, 
oltre che alle categorie dì impiegati di cui sopra, anche ad altre categorie da 
stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze d’intesa con il Ministro per 
i lavori pubblici, col quale saranno altresì precisati i termini di durata del 
beneficio. 

« Il personale di ruolo dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato, pei 
il quale esistono provvedimenti speciali, è escluso dall’ussegnazione ir atfitto 
di alloggi dell’Istituto, 

« All’assegnaizone degli alloggi nelle località di cui all’art. 345, lettere 0), 
c), d), sono applicabili le norme previste dall'articolo stesso ». 


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inseria nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiun- 
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 


Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX, 
VITTORIO EMANUELE 


Mussorini — GorLA — SERENA — GRANDI 
—- Di REveL — Host VENTURI. 


Visto, il Guardasigilli: GrANDI. 
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Decreto MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2180. — Assunzione in ser- 
vizio dell’umico candidato risultato idoneo, dopo è vincitori, nel: concorsd 
a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio dellu 
profa:sione di Medico-Chirurgo. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3833; 

Visto l’Art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785; 

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consielio dei Ministri con let- 
tera n. 34929.7544-14.1.10/1.3.1 dell’11 eenraio 1942-XX; 

Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 


Decreta: 


Il primo candidato risultato idoneo dopo i vincitori nel concorso a 3 po- 
sti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all’esereizio della professione 
di Medico-Chirurgo, bandito con D. M, 24 giugno 1941-XIX n. 3833, può 
essere assunto a ruolo, , 

Roma, li 20 gennaio 19412-XX. 


Il Ministro: Host VENTURI. 


Parte I - n. 6 - 6 febbraio 1942-XX. 
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Decreto MiNISTERIALE 20 gennaio 192-XX, n. 2181. — Graduatoria di me- 
rito del concorso a 14 posti di Allicvo Ispettore in prora fra abilituti al- 
l'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati în inge- 
gneria chimica). 


i IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


4 


Visto il Decreto Ministeriale 24 giuono 1941-XIX, n. 3829; 

Udita la relazione della Direzione: Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale e Affar Generali) n.PAG. ni in data 20 gen- 
naio 1942.XX; 


Sentito il Uonsiaiio Amministrazione; 


DrCeRETA: 


E’ approvata la seguente sgraduateria di merito del concorso a 14 posti 
di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all’esercizio della professione d’in- 
gegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica): 


1. PATTI Giuseppe 7. MUZIO Roberto 

2. FERRONI Felice 8. BARACCA Giuseppe 
3. BAGGIANI Wladimiro 9- TOMESANI Renzo 
4. CARASSITI Goffredo . 10. FERRINI Renzo — 
5. DE GREGORI Odoardo 11. TATONE Federico 
6. BARDATI Nello 


Roma, li 20 gennaio 1942-XX. 


Il Ministro: Host VENTURI. 


Parte I - n. 6 - 5 febbraio 1942-XX. 3 
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DECRETO ba 20 gennaio 1942-XX, n. 2182. — Graduatoria degli 
idonei del concorso a 13 . posti di Assistente lavori in prova fra periti 
meccanici, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreta Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, 3839; 

Udita la relazione della Direzione Generale delle “Reni ovie dello Stato 
(Servizio Personale e Affari Generali) n.PAG.040/24/208980 in data 20 gen- 
naio 1942.XX; 


Sentito il Consiglio d niomili azione: 


DECRETA: 


E’ approvata la seguente sraduatoria degli idonei del concorso a 13 po- 
sti di Assistente lavori in prova fra Periti Mecenniei o Periti *lettricisti 0 
Periti radiotecnici a Periti minerari o abilitati in tecnica nautica. 


1. CARUSI Raffaele 10. ROMANIELLO Fernando 
2. LUCA’ Vincenzo 11. LO PRESTI Giuseppe 

3. FACCIOLA’ Nicola i 12. CITIECA Raffaele 

4. CAMELI Armando 13. BASILOTTA Salvatore 
5. CAPRIO Mario 14. ROSSITTI Enrico 

6. EQUIZI Pio 15. FUIANO Vincenzo 

7. OCCHIOCHIUSO Antonio 16. ROMEO (iaetano 

8. CIACCI Mario 17. CINQUEMANI Giuseppe 


9. BITTO Giovanni 
Roma, li 20 gennaio 1942.XX. 


Il Ministro: Host VENTURI. 


Parte I - n. 6 - 5 febbraio 1942-XX. 
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Dscreto MINISTERIALE 24 gennaio 1942-XX. — Limitazione di impiego dei 
metalli nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche (1). 


IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI 
DI CONCERTO CON I 
MINISTRI PER I LAVORI PUBBLICI, PER LA GUERRA, PER LA MA- 
RINA, PER L’AERONAUTICA, PER LE COMUNICAZIONI, PER GLI 
SCAMBI E LE VALUTE 


. Vasto il R, decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n.'1728, concernente la 
disciplina della produzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo 
di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX. n. 384; 

Considerata la necessità di disciplinare per alcuni prodotti l’impiego delle 
materie prime disponibili, al fine di attuare una distribuzione ed un consumo 
più idonei dei prodotti stessi, avuto riguardo alle necessità delle Forze armate 
e dei consumi civili; e ia y 

Sentite le Corporazioni competenti; 


DECRETA : 
Art. 1. 


.. L'impiego dei metalli nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrau- 
liche è disciplinato secondo le norme unite al presente decreto. 


Art. 2. 


Chiunque violi le disposizioni unite al presente decreto sarà punito con 
le sanzioni previste dalla leege 8 luglio 1941-XIX, n. 645, concernente dispo- 
sizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all’approvvigiona- 
mento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni. 


ll presente decreto sarà pubblicuto nella Gazzetta Ufficiole del Regno ed 
“utreva in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 


lioma, addì 24 gennaio 1912-XX. . 


Il Ministro per le corporazioni: Ricci 

Il Ministro per i lavori pubblici: GORLA 

p. Il Ministro per la guerra: ScUERO 

p. Il Ministro per la marina: ArtuRO RICCARDI 
p. Il Ministro per l'aeronautica: FOUGIER 

Il Ministro per le Comunicazioni: Host VENTURI 
Il Ministro per gli scambi e valute: RICCARDI 


(1) Pubblicao nella (razcetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1942-XX. 
Parte I - n. 6 - 5 febbraio 1942-XX. 
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NORME PER L'APPLICAZIONE DEI METALLI NELL’EDILIZIA 


Art. 1. 


Campo di validità. 


Le presenti disposizioni riguardano l'impiego di metalli nel campo del. 
l'edilizia per le costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche e valgono 
per i prodotti e per gli impianti elencati nei seguenti articoli da installare nel- 
l’Italia e nell’Impero. 1 


Art. 2. 


Divieto di applicazione per il rame, il richel, il cromo, 
il cobalto e loro leghe. 


ll rame, il nichel, il cromo, il cobalto a le loro leghe in ogni forma e in 
ogni grado di lavorazione e per conseguenza anche sotto forma di rivestimenti, 
placcature, ricoprimenti galvanici e simili non possono essere usati nelle co- 
struzioni edili, stradali, ferroviarie ed idrauliche, salvo le eccezioni che seguano: 


1. — E’ consentita l’applicazione del eromo come rivestimento galvanizo 
per rubinetti e analoghe apparecchiature per lavabi, gabinetti da bagno e in- 
stallazioni sanitarie in genere, 

2. — E’ consentito l’uso dei pezzi «di tubi di rame e di ottone: 

a) di lunghezza non superiore a un metro, per laveri di riparazione, 
cioè per sostituire, in consegnenza di rotture di tubi, di perdite 0 di modifiche 
di impianti già costruiti, condotte di accua o di valore del medesimo materiale ; 

b) di lunghezza non superiore a metri 0,30, quando si tratta di pezzi 
di collegamento e di derivazione per condotte costituite da materiali diversi. 


3. — E” consentito l’uso del rame nella costruzione di scaldabagni a gas 
fino ad un peso di 16 gr. di rame per ogni grande caloria prodotta per minuto 
primo dall’apparecchio. | 

4. — E’ consentito l’uso del rame per pezzi di adduzione e di scarico delle 
acque nell'interno dei serbatoi ed apparecchi di riscaldamento elettrici. Ne è 
vietato però l’uso per le condotte e-terne dei serbatoi medesimi. Per l’uso del 
rame nella parte elettrica dei predetti apparecchi valgono le nerme riguardanti 
l'applicazione dei metalli nell’elettroternica. 1 

5. — E’ consentito T'uso del rame e dell'ottone per le tele metalliche da 
adoperarsi nei filtri per pozzi tubolari aventi nn diametro interno non snpe. 
riore a 200 mm. Per diametri maggiori ne è consentito l’uso solo se t:2* 351 
di Javori di riparazione di filtri già costruiti col medesimo materiale. 


- Art. 3. 
Desielo di applicozione per il piombo e le sue leghe, 


Tl piombo e le leghe di piombo in ogni forma e in ogni grado di lavora- 
zione, anche come rivestimenti, placecature, speciali strati di copertura, non 
possono essere usati nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed idraulicho, 
salvo le eccezioni che seemono :; 

1. — E’ consentito Vuso-del piomba per le cerniere dei ponti di muratura 
e per cuscini di appoggio der ponti o capriate di gran lure, 


—————=|)Ò)) a e eerere—-* 
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2. — E’ consentito l’impiego del piombo e sne leghe per la giunzione dà 
vetri nelle vetrate artistiche, 


3. — E’ consentito l’uso del piombo e delle tubazioni di piombo: 
a) per condotte di scarico per liquidi contenenti acidi; 
b) per lunghezze fino a m. 1 per riparazioni di tubazioni di acqua: ‘pota- 


bile o di scarico o di tubazioni per cas. quando tali tribazioni siano già co- 
stituite dallo stesso materiale; 


c) quando si tratta di collegamenti di vasche, di rubinetti. lavandin!, 
contatori idraulici, cassette inodori, cassette di scarico di latrive e simili, limi- 
tatamente alla lunghezza strettamente nececssaria per collerare l’apparecchio 
con la condotta di ferro o di altro materiale consentito e comunque non supe- 
rinre a m. 0,30; 


d) per tubazioni di scarico di bagni, lavandini e altri apparecchi, per 
la parte che è posta setto il pavimento e per lunghezze che non ecerdano m” 
tri 1,50 per ogni apparecchio. 


4. — F'’ consentito l’uso del piombo nelle giunzioni a biechiera dei tubi 
di ogni tipo per acquedotti, acque di searico rc gas, salvo quardo si tratti di 
condutture a bassa pressione di esercizio. La disposizione vale per le guarni- 
zioni di piombo di gimzioni di altro tipo come giunzione a flangia e simili. 


5. — E’ consentito l’uso del piombo per la costruzione: 
a) dei chiusini idraulici inodori fino a diametro esterno di 150 mm.; 
b) delle cassettine di ripartizione dell’acqua potabile; 
c) dei bocchettoni nei tetti piani per l'imbocco dei pluviali. 


Art. 4. 
Dirteto di applicazione per Do stagno e le sur leghe. 


Lo stagno e Je leche di stagno in ogni forma ed ogni grado di lavorazione. 
anche come rivestimenti, placcature e simili. non nossono pi. essere usati 
nelle eostimzioni edili, stradali. ferroviarie: ed idranliche. 

E’ consent'to l’uso. delle leghe di stagno per saldature di varti di zinco 
o di piombo purchè le leghe stesse non contengano più del 30 % di stagno. 


. 


Art. 5, 
k 
a Divieti di applicazione per lo zinco e le legh: da sinco. 


E' proibito l’uso dello zinco e sue leghe nella costruzione di manufatti 
formati completamente di tali materiali o nei quali lo zinco e le sue leghe 
costituiscano il nucleo*centrale su cui vanno apposti rivestimenti di altre ma- 
terie, nelle costruzioni edili, stradali, ferroviarie ed *drauliche, con le ecce- 
zioni che seguono: ‘ 


E 


1. — E° consentito l’uso dello zinco e sue leghe per converse e seossa- 
line, gocciolatoi ‘per acqua piovana e per lamina di protezione sui muri in 
corrispondenza dei giunti di dilatazione. 


2. — E’ consentito Puso dello zinco e delle sue leghe per i lavori di ri- 
parazione dei tetti. coperture, rivestimenti. tubi di scarico delle; aeque pio- 
vane che siano realizzati col medesimo materiale; 
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2 — FF’ consentito l’uso dello zinco e delle sue leghe. per la. costruzione 
Ai rubinetteria e accessori degli impianti di distribuzione di acqua e di gas. 
»s 4 — EF’ consentito l’uso dello zinco come rivestimento galvanico in ana- 


lunque applicazione c per metallizzazione. 


Art. 6. 
Periodo transitorio. 


I divieti di cui ni vrecedenti articoli non si applicano per un periodo di 
mesi tre computati dalla data di entrata in vigore del presente Aecreto. 

Potranno inoltre essere adoperate. fino al loro esanrimento, le scorte di 
semilavorati e di manufatti ancora esistenti, previa denuncia da farsi al Mi- 
nistero delle corporazioni (Ufficio sneciale economia e sostituzione metalli) 
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto. 


Art. 7. 


Capitolati e norme di collaudo. 


ì Le Amministrazioni statali, le Amministrazioni provinciali e comunali ce 
ln Amministrazioni parastatali provvederanno affinchè nel periodo di tempo 
“di sei mesi. a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, siano 
modificati ì capitolati d'appalto e le norme di collaudo per uniformarli alle 
prescrizioni contenute negli articoli precedenti. 

Qualora siano in corso contratti relativi a costruzioni edili, stradali. for- 
roviarie n idrauliche, concernenti materiali o prodotti disciplinati dalle norme 
di cuì ai precedenti articoli. è fatto obbligo ai committenti ili accettare la 
nrosecuzione dei lavori di tutto nuanto non sia in corso di costmzione o di 
fornitura alla data di pubblicazione del mresente decreto, con le moAiIfirche che 
risulteranno necessarie nper.unifarmarli alle norme che vi sono contenute. E 
ciò sempre salvo casi di deroghe previsti dall'art, 10. 


Art. 8. 
Importazioni cd esportazioni. 


E’ vietata l'importazione nel Regno di orsetti, apparecchi ec materiali 
del cenere e specie di cui tratta il presente decreto, costruiti in modo non 
conforme alle prescrizioni degli articoli precedenti. 

L’importazione nel Regno in contrasto con dette prescrizioni resta ‘a ri- 
schio e pericolo del destinatario. Gli accertamenti al riguardo saranno eom- 
piuti nel luogo di destino --- su richiesta del Ministero delle finanze — Diro- 
zione generale delle dogane e imposte indirette -— da esperti desiznati dal 
Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia € sostituzione metalli) 
c porteranno al fermo degli oggetti. apparecchi o materiali quando avesse a 
risultare non rispettata la clansela del precedente capoverso. 

Il Aivieto non si applica alle ordinazioni in corso alla data di nubblica- 
zione del presente decreto, previa denuncia da farsi al Ministero delle cor- 
porazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli) entro due mesi 
Galla stessa data. | 

‘ Le «disposizioni contenute negli articoli precedenti non sì applicano ai 
macchinari. amparecchi. condutture. installazioni destitati alla esportazione. 
Tuttavia il Ministero delle corporazioni (Tifo specirleseonòmia e sostitu- 
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zione metalli) potrà, con suo provvedimento, estendere l’applicazione delle 
norme anche al materiale in genere destinato ad essere esportato in paesi nei 
quali vivono analoghe norme restrittive. 

E’ fatto, in ogni caso, obbligo ai fabkricanti di denunziare tempestiva- 
mente al Ministero delle corporazioni (Utficio speciale economia e sostituzione 
metalli) lJa messa in costruzione di quei prodotti che — per essere destinati 
alla esportazione — cessi ritengano di poter lavorare indipendentemente dalle 
prescrizioni contenute nelle presenti norme. È 


Art. 9. 
Opere in corso di costruzione. 


. 1 divieti di cui ai precedenti articoli non si applicano ai fabbisogni per 
impianti e materiali in genere in corso di costruzione alla data di entrata 
in vigore del presente decreto. 


e 


Art. 10. 
Deroghe. 


Il Ministero delle corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione 
metalli), sentito ove occorre, il parere della ‘‘Commissione permanente per 
lo studio delle norme di impiego delle materie prime” presso il Consiglio na- 
zionale delle ricerche, eoncederà volta per volta, nei casi di riconosciuta ne- 
cessità, i permessi di deroga alle norme contenute nei precedenti articoli e di- 
sporrà le eventuali revoche, 

Le decisioni relative alle domande di deroga ai divieti di importazione 
di cui all’art. 8, saranno. prese d’intesa col Ministero per gli scambi e per 
le valute, — STAT, 

All’uopo eli interessati dovranno rivolgere motivata domanda al Mini- 
ste» dell» corporazioni (Ufficio speciale economia e sostituzione metalli), co-- 
relandola di tutte le spiegazioni e documentazioni ritenute necessarie. 

Ovo giò sia ritenuto opportuno, specialmente nell’interesse delle pubbli- 
che Amministrazioni e dei pubblici servizi, potranno essere concesse, con la 
medesima procedura, deroghe di carattere generale, valide per un determinato 
penedo di tempo. 

N Ministro per le corporazioni, sentita la ‘Commissione permanente per 
lo studio delle norme di impiego delle materi» prime” potrà apportare con 
Sua eircolare, previ aecordi con le Amministrazioni dello Stato interessaia, 
afziunte n var'anti alla dliseiplina prevista nel nresente decrto, in relazione 
agli sviluppi della teenica sostitutiva dei metalli. 


I Ministro per le corporazieni: Ricci. 
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Urdine di servizio n. 18. 
* = Gambiamonto di nome della fermata di Texze sul ‘Brenta. 


La fermata di Tezze sul Brenta della linea Trento-Venezia ha assunto 
la nuova denominazione di ‘’’’ezze di Grigno”. 

Vi conseguenza nel ‘’ Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra 
le stazioni della Mete Ferroviaria dello Stato'” (Edizione 1941-X1LX) Parte 
4, 14, 1ll e lV, neila Prefazione Generale all’Orario Generale di Servizio 
(tdizione 1Y36/X1V), pag. 21, nei Proutuari manoscritti delle distanze chi- 
Jometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi in- 
dicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata contorme modifica- 
zione. 

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione 
dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno, a 
taritfa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate, 

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di feb- 
braio 1942-X Xx, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei bi- 
glietti da stamparsi col nome di ‘‘Tezze di Grigno”, ‘ i 

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, 
dovranno essere restituiti nei modi di uso al Controllo medesimo, | 


Cceltalii—_eetitnii 


e_N Oo TOPI CEL 
Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7,8, 9, 13 e 15. 


—_ __—_———————_—_—__—É_—___——_—_—_—_—_—_—_———____——m yy 


Ordine di servizio n. 19, 


Abilitazione alla P. Y. è G. V. dol Raddoppie di Restinco. 


L 
, 

A. decorrere dal giorno 16 febbraio 1942-XX, il Raddoppio di Restinco, 
sulla linea Bari-Brindisi, fra le stazioni di S. Vito dei Normanni e Brindisi, 
da cui dista rispettivamente Km. 5.000 e Km. 6.700, viene abilitato al servi- 
zio merci a grande ed a piccola velocità, limitatamente però ai trasporti per 
conto dell’Autorità Militare, a carro completa o come tali considerati dall’Amn. 
ministrazione, da caricare o da scaricare nei magazzini raccordati, con tassu- 
zione in base all’avvertenza C a pag. 5 de] Prontuario Generale delle Distanze 
Chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato. 

11 detto Raddoppio dipenderà dal 5° Riparto Movimento di Brindisi e 

dal 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Taranto. i 
. . Esso eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale 
di Napoli, osservando la periodicità indicata alla lettera E dell'ordine di ser- 
, Vizio n. 184-1913, e cioè nei giorni 5, 10, 15, 20, 25 ed ‘ultimo del mese. 
In conseguenza di quanto sopra, nella ‘Prefazione Generale all’Orario 
Generale di Servizio’, parte I, edizione febbraio 1936-XIV, a pagina 19, far 
seguire il nome Restinco (Raddoppio) dalla chiamata (9) ea pag. 23 inse- 
rire la nota: i 
‘ (9) Restineo . Ammessa solamente ai trasporti per conto dell’Autorità 
Militare, a P_V. e G. V. a carro completo, da caricare o scaricare nei ma- 


gaszini raccordati, 3 


Parte II - n. 6 - 5 febbraio 1942-XX. 
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ALLEGATO ALIO. S. x. 19 — 1942-XX, 


PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 
(Edizione 1°, marzo 1941-XIX) 
PARTE II 


Tavola polimetrica N, 118 (Foggia-Lecce e diramazione . Margherita’ di 
Savoia Ofantino-Margherita di Savoia): 


Foggia Lo... Km. 227 Polignano a Mare . Km. 2 
Incoronata » 217  Manopoli . >» 64 
Orta Nova - ++.» 208 Fasano. : » 30 
Cerignola Campagna . . . >» 195 Pezze di Greece >» 46 
Candida . . ..... >» I1S5t Cisternino. > 43 
Trinitapoli S. Ferdinando Ustuni . » 30 
di Puglia . . . . . . >» 156 Carovigno, >» 21 
Margherita di Savoia Otun- Serranova . Fap > 13 
Mino, le » 172 S. Vito dei Normanni » 5 
‘ Margherita di Savoia » 77  Restinco (raddoppio). » — 
Barletta . . . . . » 159 Brindisi . . . .... >» 7 
Barletta Marittima » 163 Brindisi Marittima Scalo del 
Trani CINE » 147 Porto . ...... > 9 
Bisceglie >» Brindisi Marittima Scalo . 
Molfetta » 129 della banchina di levante  » 10 
Giovinazzo ; » 123 Tuturano . e È ©, i 
Bari S. Spirito . » 1i!(i SS. Pietro Vermotico . >» 24 
Bari Palese Macchie . » 114 Squinzano, ; > 3l 
Bari Centrale » 105 Trepuzzi >» 35 
Bari Marittima >. 110 Surbo . > 39 
Bari Torre a Mare » s Lecce >» 4 
» ) 


Mola di Bari 


PRONTUARI MANOSORITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valovoli per ‘a 
tassazione dei trasporti delle. cose (esclusi i bagagli), alla linea Foggia-Lecee, 
Ira i nomi di S. Vito dei Normanni è Bri::disì, si dovrà inserire il nome di 
‘’Restinco” (raddoppio) e di contro asporre le distanze effettiva e virtuale 
e il relativo istradamento procedendo come appresso: 

Per i prontuari delle stazioni della linea Foggia-Lecce la distanza effet- 
‘tiva dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presante Ordine di Ser- 
vizio; la distanza virtuale dovrà essere uguale a quella indicata per Brin- 
disi per le stazioni del troneo Foggia-S. Vito dei Normanni e uguale a quella 
di S. Vito dei Normanni per le stazioni del tronco Brindisi=Lecee. 

Per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza effettiva 
dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per S. Vito dei 
Normanni, Km. 7 a quella indicata per Brindisi e scegliendo quella che dal 
confronto risulterà minore. 
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Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX 
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(i) Limitatamente ai trasporti, per conto dell'Autorità Militare, a carro, o come tali considerati dall’Amministrazione, da caricare e scaricare nei 
magazzini raccordati, da tassarsi con le norme indicate nell’ Avvertenza C apnagina 5 
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i ‘La distanza virtuale dovrà essere formata aggiungendo alla distanza ef- 
ettiva: ‘ 
Km. 7 se la distanza effettiva risulta stabilita per la via di Barletta 
o di Foggia; 
Km. 6 se risulta stabilita per la via di Bari; 
Km. 5 se risulta stabilita per la via di Brindisi. 
L’istradamento sarà lo stesso che avrà servito di base nella formazione 
della distanza. 
Nell’indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede oppor- 
tuna, il nome di Restineo (raddoppio) con il numero della pagina e il nu- 
mero progressivo. 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, (e 31 nonchè limitatamente 
al Compartimento di Bari, agli agenti delle” classi 9 s 12, 13 14, 33, 34, 50, 
51 e ds 


f 


Errata - corrige. 


Ordine di Servizio n. 8/1942.XX. 


Nell’O. di S. riguardante l’ordinamento della Sezione Lavori di Bologna, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 3/1942-XX, a pag. 11 la circoscrizione 
del Riparto di Ostiglia, con sede a Bologna, deve intendersi la seguente: 


si a 4 + 735 al Km. 107 Le 150 della Bologna.Verona; Ostiglia (e) - 
Legnago (e). | 


Il Direttore Generale 
VELANI 


Parte II = 6 - 5 febbraio 1942-XX. 


de 


- 


4 
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Comunicazioni : 


- -  —> 


LI 


Piallatrice "a due montanti corsa | 
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LAVORI R_ FORNITUBK 


G. (inro 
P. Licita- 
rivara 
Tratta- 
rivata 
Ap 


palto concorso 


Alesatrice a montante fisso dia- Li. 
metro del maz.drino mm. 90. | 
I 


N, 4 Torni parallel. 


bili -.-—.— o _—— - 2 + — —0- 0 ce. | — — 0 0- —É- —_ — na 
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6. a 
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utile m. Cc. 


>. en | +. —- 


Rafforzamento 
sul flume Eneo 
Sussak 


= re o e e + cr 


travata metallica 


linea Fiumc- L. D. 


Abessamento « c sistemazione linca | 
Firenze-Pisa nel tratto fra i, 
bm. 284-041 c 28-:-437 per tran. | 
sito sagoma trazione elettrica 
nella gulleria Ambrogiana. 


L. P. 


—_ 


Tniuatanento del ponte sul ca- 
nale Cillareyes al km. 755 
della linea Bologna-Lecce. 


Lavori armamento per amplia- 
re e sistemare la stazione di 
S. Elpidio a Mare. 

'avori ° ampliamento fabbricato 
viaggiatori fermata di Catania 
Sentina. 


L. P. 


— — —— | — 


_ —& 


Lavori ‘armamento per amplia- 
mento e sistemazione scalo 
merci P. V. stazione di Genova 
Sampierdarena. 


"———— —. 


Lavori armamento per amplia- 
mento e si-temazione impianti 
stazione di Acerra. 


———_ 


l'inòovemento m. 8540 binario fra | 
i km. 118 e 127 della linea di 
Calalzo. 
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Gare, appalti ecc. per lavori e forniture. 


| i 
I Import. 
Termine atile ; spprossi. ; Ufficio incaricato 
POE la | mativo delle 
prusantazione | tiche. 
delle utferto Se23 | Lan 
appalto | 
; 3 
TT servizio Materinic. e 
CECI AT 
1942-XX Sez. ga _ Firenze. 
I 
ervizio Materiale e 
28 febbralo | — PSrraz, - Uff. III - 
Sez. 9® - Firenze. 
Salieri 
i 
. Scrvizio Materiale e 
28 febbraio | Traz. - Uff. III - 


Sez. 9% - Firenze. 


| 


2 — — —_—--—-- —-_ —_— ————@m . 


Ù 
200.000 | Sezione Lavori 


——————m - -—. 


_ — ————+——————— ——_——___ rr _r_y  ———tt_ >>> 0%Ò68.———_—_—_——_———r—————_——_—___--_— —_r ——— ————_—— —_-—+————— 6 ——————+— ..m "= =: 


dell’ 8 febbr. , | Trieste 
Leo 1942-XX i 1 | 
ETTI 
‘Ore 12 | | 
‘dell’ 8 febbr.! 190.500 ; Sezione Lavori 
| 1942-XX i Firenze 
x __r—r——r —fii__ 
Ore 18 
del 9 Lo, 928.000 | Sezione Lavori 
1942-XX. | | Bari 
Li ie 
Ore 12 1 
pe 9 febbr.| 85.000 | Sezione Lavori 
i 1942-XX Ancona 
I 
l'on 
aci 9 febbr. 71.000 Seno: Lavori 
1912-XX | alermo 
di Ore 12 | 
‘del 9 febbr. ! 104.000 | Sezione Snec. Lav. 
1942-XX | SHOVa 
MR 
del 10 febbr.! 80.000 | SERIONE RE 
i 1942-KXX ADE 
Ore 12 | i 
Sezione Lavori 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen. "a 
SIONE. LL... + Lo 16,00 


“Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti. . . . . .» 3200 


T—.... - + -———- ....->- 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuia 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
- Servizio Personale ad Affari Generali dal 1° gennaio 
di ‘ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata. 


- —c—_—m—————_m——r——— 


Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, 
che sarà da essi indiontii 

I 


ad 4 
» 


tanto di comunicare al SemAzio Personale e Affari Ge- 

nerali ogni combiamentargà; indirizzo, non assumendosi 
Amministrazione alcuzit> #@sponsabilità per gli even- 

tuali disguidi causattrddltà dhadinza di tale comunica. 
» i dat Pa > DO 

zione. dei Vr: % 


‘od 
NÉ = 
“I TA 
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12 febbraio 1942 


Anno XXXV - M. 7 
| Anno XX 


MINISTERO DELLE CVA, 


DLT ite DL ngn it "i 


N BI PUBBLICA IL GIOVE ETA 
e Matti ca 
PARTH PRIMA - Leggi o decreti Pag. 
2 dicembre 1941-XX — Regio Decreto-Legge n. 1573. -- Disposizioni in ma- 


teria doganale per il traffico delle merci fra i territori dell'Unione doga- 
nale italo- albanese e quelli dell'ex Reno di Jugoslavia che sono veniti a 
far parte del Regno d Italia o che sono ala dalle Forze armate ita- 


lane . i dei 033 
20 gennaio 1942.XX — Desieio Maiani n. 2 64. = Coneorso interno per 

n. 230 posti di Capo squadra manovratori 2/22 5 
20 vennaio 1942-XX. — Decreto Ministeriale n. 2165, -- Concorso interno per 

n. 140 posti di Capo squadra deviatori .//.//./.0/./.0. DT 
20 sennaio 1942-XX, — Deereto Ministeriale n. 2166. — Concorso interno per 

n. 5350 posti di Gnardasala ©. 60 
20 sennaio 1942-XX. — Decreto Ministeriale n. 2167. — Concorso interno 

per n. 35 posti di Capo personale viaggiante di 2* elasse . . . i (OR 
20 gennaio 1942-XX. -- Decreto Ministeriale n, 216S. -— Concorso ino no 

per n. 25 posti di Controllore viaggiante di 3° cla; ; > 20 
20 eennaio 1942-XX, — Decreto Ministeriale n. 2169. -— Conai rso inlento per 

n. 900 posti di Conduttore capo . . è e di 70, 
20 sennaio 1942.XX, -— Deereto Ministeriale n. 21 70). «= C oncorse interno per 

n. 20 posti di Capo deposito di 3* elasse . i & dg ec SA 8h 
20 genna 1942-XX. —- Decreto Ministeriale n. 21 71. —- Coi dl no per 

n. 250 posti di Aiuto macchinista 2/2 Hi pl 
20 sennaio 19429-XX. — Deereto Ministeriale n. 2172. -- Concorso interno per 

n. 110 posti di Sotto capo teenico . . e a e e 6 
20 gennaio 1942-XX. -— Decreto Ministeriale n. 9 73. -- Coneorso interno per 

n. 750 posti di Operaio di 1% elasse 2/22 
20 zennaio 1942-XX. -- Decreto Ministeriale n; 2174, —. Concorso interno per 

100 posti di Operaio di 1 elase sussidiario 2/2/2213 
20 sonnaio 1942-XX. —- Deereto Ministeriale n. 2175. - Concorso interno per 

n. 500 posti di Operaio Su Pe als de e de e 142 
20 gennaio 1942.XX. — Decreto Viani Sh n. 21 (A. - - Concorso interno per 

n. 50 posti di ii sussidimrio 0 1553 


siste ult ese è res 4 IS MB TIE rata 


‘Roma, 1942/XE -- Soc. An. Poligatica Italiana ;, —- Via della Guardiola, 22 
guarito IM FUORI COMMERCIO PER LAV DISTRIBUZIONI 


& (A n 
Aaa Lt 
ES Uke 2a. a Lt ba pre 


20 gennaio 1942.A N, — Decreto Ministeriale n. 2177, — Conesrko interno per 
n. 4 pasti di Motorista di 15 clnsse . CS PES go cin cs ce SI Lg 

20% “Mnaio IH XX, — Decreto Ministeriale n, 21 78, -- Cancorso interno per 
nor posfi di Motorista o a a i Rel IA 

20 seunaio 19-42-NN, — Deereto ae sale n. 21m. —- Concorso interno per 
no 1 posto di Carpentiere sussidiario LL. 


PARTE SKOONDA - Ordini gonerali, Ordini di servizio © 
Circolari ed Istruzioni di durata ‘ 


indeterminata: 
Ordine di servizi) n. 20. - — Disabilitazione da! servizio merci della fermata di 
Bifarera è . . - . Pi ° . È è DS Ai la; . ? i A . i . 
Circolare n.2. -- Eleneo dei prezzi da assegharsi al materiali fuori nso o da 
rinfilizzare che sì verseno ai magazzini < . . Eten 
Circolare n, 3. Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori da Indumenti con- 
fezionati a ale dal 1° ottobre 19.41. NTS, al 31 marzo 1942.XX . . . 
Conmricalo, col Abilitazione allo finzioni di interprete nel servizio nego 
Mservato presso la Presidenza del Consiziio dei Ministri 0.0.0. 


PARTE TERZA - Ordini di servizio ° CESSARE di durata 
determinata: 


(Comunicazioni: 


(are, appalti. ecc., per laveri e formitmre 


Par. 


t 
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tuto Decreto Lecce 2 dicembre 1941-XNX, n. 1573, — Disposizioni in ma- 
testa dogunole per il traffico delle merci fra è territori dell'Univne du- 
ganale italo-albunese e gueliù dell'e» Regno di Jugoslavia che «uno venuti 
a fur parte del Ieguo d'Italia è che suino occupati dulle Forze urmate 
italiane (1). 


VITTORIO EMANUELE III È 


PER GRAZIA DI LIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Vista la legge 21 maggio 190-XVIL, n. 115, sulla organizzazione della 
\azione per la guerra; 
Visto l'art. 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; la 
Visto il R. decreto-legge 30 aprile 194-NIX, 1 290, convertito nella 
‘ezze 2 luglio T9HL XIX, n. 2400 recante disposizioni in materin doganale 


- per il traffico delle merci tra i territori dell'Unione doganale italo-albanese 


e quelli dell'ex fiegno di Jugoslavia cecupati dalle Forze armale italiane; 
Ritenuta la necessità per csuse di suerta e l'urgenza di provvedimenti di 
carattere tributario intesi ad agevolare nei vimardi dogmali l'approvvicio- 
himento dei territori dell’ex Regno di Juzoslavin che seno venuti a tar ‘parte 
del Reno d’Italia è che sono ocenpati dalla Forze armate italiane. 
Setito il Consiglio dei Ministri; 
Su proposta del DUCE del Fascismo, Cano del Governo, di intesa coi 


i Ù otue a . *{ ° » . . a 
slinistri per gli affam esteri, per le finanze, per Dagricoltura e le foreste, per 


è «orporazioni e per gli scambi e per le valute; 
Abbiamo decretato e decreiiamo: 


Art. 1. 


L'art. 3eeronilo ecnimia Adel 1 iivereto-fegge 20 aprile DHISNIX, n, 204, 
Suvertito nella legge 25 luglio 1941-XIEN, n. 0/6, è modificato come Sesue : 

«Sulle merei stesse non coMmpete ivttuzione di dazi di confine, fermi 
‘estado gli abbuoni e le restituzioni delle unpeste iuterLe previsti dalle leu..i 
m JR eteezione fatta per la restitazione della imposta generale sull'en- 
Irata a, > 


Att. 2. 


Î} presente decreto entra in vigore 1) giorno della sua pubblicazione nella 
ietto Cfilciale del Regno e surà presentato alle Assemblee lesislalive per la 
conversione in legue, | 

N DUCE del Fascismo, Cano del Governo è autorizzato alla presentazione 
el relativo diseeno di legoe. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in. 
Serto nello Ruecolta utfiriale delle levi e dei decreti del Rezno d'Italia, man. 
lande 0 chinnque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Vizziui, addì 2 dicembre 1941-XX., 


VITTORIO EMANUELE 
Mussotixi — Craxo — Dr Rever —- 
Tassinari -- Buecy -- Piccsnvr 
Visto, il Gunrtasigilli: Granni, 


(lì Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del A_tebbraio DIFLAX N, 
Pare}. n.7 - 12 febbralo 1012-XX. 
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Decreto MivistERtA LE 20 cennazo 1942-XN N, n, 2164, -- Concorso interno 
per n. 230 posti di Capo squadra manovratori. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 

Vista la proposta avanzata. dal Direttore Generale con la relazione ir 
data 17 genuzio 1942-XN, n. P.A.G. 140/24, f0422 del Servizio Personale e 
Alfari Generali; 

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1115/ 
2/12/17/1.3.1 del 13 oitobre 194I-NINX, 

Visto Part. 60 del Regolamento ‘del personale approvato col Regio De- 
ereto Lesge T aprile 1925, n. 403; . 

Udito il Consivulio di Amministrazione, 


DrCRETA: 


Sono indetti gli esami di concor-o interno per n. 230 posti di Capo squa- 
dra manovratori con le modalità stabilite dalle norme allegate al preserte De-' 
creto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Utticiale. 


Roma, li 20 gennaio 1942-XX. 


Il Ministro 
Host VENTURI 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI 
a DI CAPO SQUADRA MANOVRATORI 


è 


“ 


1. — In relazione all'art 60 del Regolamento del personale è indetto un 
concorso interno a posti di Capo squadra manovratori. 


2 Potranno essere ammessi el detto concorso gli agenti rivestiti della 
qualitica di Manovratore con anzianità non posteriore al 51 dicembre 1940 e 
che risultino inscritti al Partito Nazionalo Iascista, 

3 Le relative domande, seritte di proprio pugno dagli interessati € 
redatte su carta de bollo da DL. 4, dovranno essere indirizzate alla Sezione Mo- 
viento da cui gli agenti dipendono e presentate al rispettivo Capo dell’im- 
pianto entro SO viorni dalla data di pubbleazione delle presenti Norme, 

Entro i 5 giorni successivi le dontande medesime dovranno essere mvuate, 
x era del Superiore immediato, alle competenti Sezioni Movimento con le ne- 
cessarie informazioni sul conto di ciaseun candidato. 

4 Le mimmissioni agli esuni verranno decse inappellabilmeute dalle 
sezioni Movimento, le quali tervanno in ciò presenti le disposizioni degli arti. 
coli GI e 62 del Regolamento del personale, nonehè tutti gli clementi di evi al 
precedente punto 57 
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I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qua- 
lora sussista dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della man- 
canza di cui dovrebbero rispondere potramno essere ammessi con riserva al con- 
corso ed ai relativi esami in seguito a deliberazione del Direttore Generale, su 
proposta da avanzare per ll tramite del Servizio Movimento e previo rilascio 
da parte degli interessati di apposita «dichiarazione scritta con la quale essi si 
dichiarino edotti delle condizioni alle quali vengono ammessi. 

5. — L'esame, che sarà soltanto orale e verterà sul programma annesso 
alle presenti Norme, verrà tenuto in ciascuna Sezione Movimento. 

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie 
Sezionalj nei quantitativi gui appresso indicati ‘per ciascuna Sezione: 

Torino . . . . . . Posti N. 27 Ancona . . . . . Posti N. 8 


Milano... . 0.0. >» » 42 Roma . . . ... x» 18 
Venezia... ..0. > » 21 Napoli. .. ... >» >» 015 
Trieste. . . . >» » 12 Bari o . . .... » ». 9 
(tenova. . . . »  » 20 Regzio Calabria . . . >» >» 
Bologna... .. »  » 15. Palermo . . . . . >». >» 11 
Tirenze. ..... >» >» 25. Cagliari . . o... » » 2 


Totale N. 230. 


6. — Le Commissioni esaminatrici saranno composte da un Presidente di 
grad» non inferiore al IV da nominarsi dal Direttore frenerale su proposta 
del Sorvizio Movimento e da due membri di grado non inferiore al VI clie 
saranno nominati dai Capi delle Sezioni Movimento, Esse suranno assistite da 
un Segretario di grado non inferiore al VII nominato dal Capo del Servizio 
Movimento. i 


7. — Clasceun componente la Commissione esaminatrice potrà disporre di 
un massimo di 20 punti. = 

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità 
dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnat!, 
complessivamente per tutta la Commissione, fino a 5 punti. 


8, — Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportato nella prova 
d’esame una puntazione non inferiore ai 42/60, 


9. — La somma dei punti che i concorrenti riusciti idonei avranno ripor- 
tato nella prova d’esame e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudine al 
grado superiore costituirà la classificazione che determinerà, in ogni singola 
Sezione, Ja graduatoria di merito del concorso, 


10. — Le graduatorie di merito saranno formate da ciascuna Commissione 
esamunatrice che, a parità di voti, osserverà le disposizioni di eni agli arti- 
coli 58 e 59 del Regolamento del personale, 


11. — La precedenza di cui le categorie citate all'art. 58 R. P. è pre- 
vista anche per coloro she siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le fa- 
mislie numerose. 


12. — I concorrenti che risulterunno vincitori, nel numero dei posti messi 
na concorso per ogni Sezione e sempre che conservino i prescritti requisiti, 
verranno immessi nelle funzioni superiori e dovranno compiere con esito favo- 
revole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle 
l'unzioni stesse della effettiva durata di 6 mesi ai termini dell’art. 63 del Re- 
«nlamento del personale. 


13. — Coloro che si rifiutassero di raesiungere 06 -20Mfatginngessero nel 
termine fissato la nuova destinazione saranno dichiarati rinfmiciatari alla pro- 
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mozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti 
da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria. 

14. — Je graduatorie di merito compilate dalle Commissioni esaminatrici 
dovranno, appena ultimati gli esami, essere trasmesse al Servizio Movimento, 
che ne curerà l'inoltro in Sede competente per l'approvazione del Ministro e 
la pubblicazione nel BoHettino Ufficiale, 


PROGRAMMA 
1, — Regolamento sui segnali. 
2. — Istruzione sul servizio dei deviatori e dei manovratori, 
3. — Nozioni sul Regolamento circolazione treni, limitatamente ai punti 


interessanti il personale addetto alle manovre ed agli scambi. (nomenclatura 
dei treni, stazionamento dei veicoli, necertamenti per il ricevimento e la par- 
tenza dei treni, manovra dei segnali, incroci e precedenze, treni preceduti «da 
stattetta, stazioni con binari di salvamento, eircolazione carrelli. 

4. — Disposizione dei deviatoi nelle stazioni (0. S. 90/1927); piombatura 
degli apparecchi di sieurezza (0, S. 150/1934); fermascambi a baionetta. 


5. — Orari di servizio (fiancate e segni convenzionali), lettura di un piano 
schematico di stazione. 

6. — Prova freno continuo (per Li parte che interessa il personale di ma- 
novra 0. S. 130/1037). 

7. — Lettera di serie ed indici di serie assegnati ai veicoli a scartamento 
normal: o ridotto, compresi quelli provenienti dalla suerna (Allegato alla 
Istruzione per il servizio dei manovratori — Edizione 1934). 


S.--Norme per la composizione dei treni viaggiatori (Prefazione generale 
all'orario generale — Parte 1). 

9. -- Norme per Vesegrimento dei trasporti delle cose per quanto co1- 
cerne: Norme tecniche per il carico, Disposizioni speciali per il carico dei tra- 
«porti in piccole partite e di quelli a carro (Parte VI, Cap. 1° e 2°). Condi- 


zioni cenerali di carico dei carri — Sagoma limite — Carico massimo — Carri 
p; . . c . . . . LI - . . . . 
per treni celeri e cati per trasporti diretti all'estero — Nozioni generali circa 


le anormalità sui trasporti, le riserve, gli aecertamenti e le denuncie, Chin- 
sura ed etichettamento dei carri — Marcatura dei cari. 

Applicazione ed assicurazione dei copertoni. 

Istruzioni per il trasporto delle merei pericolose e noeive, per quanto 
;i riferisce all'etichettamento dej carri cd alle precauzioni nelle manovre e 
tomposizione dei treni. l 


10. — Norme per lVeseguimento dei tiasporti delle cose per quanto con- 

rerne composizione dei treni merci e manovre (Parte III, Capo TII). 

Classificazione e l'unzione dei treni merci — Formazione dei treni merci. 
Proeramma delle manovre delle singole stazioni e specializzazione dei fasci di 
binari di manovra — Lubrificazione delle boccole. 

Locomotive di manovra. 

Visite periodiche dei veicoli. 

Premi III e IV per la buona utilizzazione dlel materiale da carico e la 
sellecita resa dei trasporti, È 
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Precrero MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2165. — Concorso interno por 
n, 140 posti di Capo squadra deviatori. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata da! Direttore Generale con la relazione in 
data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40-122 del Servizio Personale e 
Affari Generali; 

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175 / 
2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941. XIX. 

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Da- 
ercto Legge 7 aprile 1925, n. 405; 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 

Decreta: 

Sono indetti eli esami di concorso interno per n. 140 posti di Capo squadra 
deviatori con le modalità stabilite dalle norma allegate al presente Decreta, 
delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. 


Roma, li 20 gennaio 1942-XX, 


ll Ministro 
Host VexTURI 


___  +t _———r—-c--_—— 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI 
DI CAPO SQUADRA DEVIATORI 


1. -- In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un 
concorso interno a posti di Capo squadra deviatori. 


Potranno essere ammessi al detto concorso gli agenti rivestiti della 
“ia di Deviatore con anzianità non posteriore al 3] dicembre 1940 e che 
risultino inseritti al Partito Nazionale Fascista. 


3, — Le relative domande, scritte di proprio pugno dagli interessati © 
redatte su carta da bollo da L. + dovranno essere indirizzate alla Sezione Mo- 
vimento da cui gli agenti dipendono e presentate al rispettivo Capo dell'im. 
pianto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Norme. 

Entro i 5 g:orni successivi le domande medesime dovranno essere inviate, 
a cura del Superiore immediato, alle competenti Sezioni Movimento con le ne- 
ce-sarie informazioni sul conto di ciascun candidato, 


4. -— Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmonte dalle 
Sezioni Movimento, le ‘quali terranno in ciò presenti le disposizioni degli arti- 
coli 61 e 62 del Regolamento del personale, nonchè tutti eli elementi di cni al 
precedente punto 3. 
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I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qua- 
lora sussista dubbio sulla loro colpevolezza o sulin contizurazione della man- 
canza di cui dovrebbero rispondere potranno essere ammessi con mserva al con- 
eorso ed ai relativi esami in seguito a deliberazione del Direttore Generale, su 
proposta da avanzare per il tramite dl Servizio Movimento e previo rilascio 
da parte degli interessati di apposita dichiarazione seritta, cor la quale essi 
SÌ dichiavino edotti deile condizioni alle quali vengono ammessi. 


e 


alle presenti Norme, vemà tenuto in ciascuna Nezione Movimento, 


Saranno 
Sezionali nei 


Torino . . 


dichiarati vineitori i primi classificati 
quantitativi qui ampresso indicati per 


Posti N. 16 


5. — L'esame, che sarà soltanto orale e verterà sul prorramma annesso 


nelle singole cradiatorie 
ciascuna Sezione: 


Aneona  . . .. . Posti N. 6 


Milano . do IG Roma . . .... >» » 10 
Venezia... > > 150 € Napoli... ... 3 >» 
Trieste. . . «| ®. ®_ Do har LL è» è» © è D ® LE 
Genova i... >» >» 120 Reggio Calabria . . . » >» ‘7 
Bologna. . . . >» 0» 1% Palermo . . . .. dd» » 7 
Firenze 0.0... > >» J% Cagliari . . 0.0. >» >» 1 
Totale n. 140. 
(i. -- Le Commissioni esaminatrici saranno composte da un Presidente di 


grande non inferiore al IV da nominarsi dal Direttore Generale su proposta 
del Servizio Movimento e da due membri di sraAo non inferiore al VI che »a- 
anno nominati dai Capi delle Sezioni Movimento. Esse saranno assistite da un 
Sesretario di grado non inferiore al VII, nominato da] Capo del Servizio Mo- 


vimento. 


Und 


un massimo di 20 punti. 

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità 
dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assecnati. 
complessivamente per tutta la Commissione, fino a 5 punti. 


8 — Sarù 


€. --- Ciascun componente la Commissione esaminatrice potrà disporre di 


dichiarato idoneo ;l candidato ehe avrà rportato nella prova 
d'esame una puntazione non inferiore ni 42/60 


‘ 


9. -- La somma dei puuti che i concorrenti riusciti idonei avranno ripor- 
tato nella prova d'esame è sui requisiti di condotta, capacità ed attitudine al 
crado superiore costituirà ln classificazione ene Adetemninerà, in omni sinzola 
Sezione, la eraduatoria di merito del concorso. 


10, — Le craduatorie di merité saranno formate da ciascuna Cammi'-siorme 
osserverà le disposizioni di eni agli arti 


csaminaftice che, a parità di voti, 
e 59 dol Regolamento del personale, 


coli 55 


11. — La precedenz: 


di eni le catecorie citate all'art. 58_R. P. 


“ 
le oPpre- 


vista anche per coloro che sano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le Fa. 


miclie nitmerose. 


12, — 


I concorrenti che risultereonno vincitori, 


nel numero dei posti messi 


a concorso per ogni Sezione e sempre che conservino i prescritti requisiti, 
verranno immessi nelle funzioni svperiori e dovranno compiere con esito favo- 
consesnire la promozione, un periodo di esperimento nelle 
funzioni stesso della effettiva durata di 6 mesi ai termini dell'art. 63 del Re- 


revole, prima di 


golamerto «Tel personale. 


3. — (Coloro che si rifiutassero di 


% 


ftormine fissato la nnova destinazione snranno dichinrati rinimeatari : 


rabountoari a \pbirode ciuneessero nel 


illa peri. 


if 


= = - 
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mozione ni sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti 
da altri concorrenti idoner secondo L'ordine di graduatoria. 


14 — Le graduatorne di me:to compilate dalle Commissioni esaminatrici 
dovranno, appena ultimati gli esami, essere trasmesse al Servizio Movimento, 
che ne enrerà l'inoltro in Sede competente per l'approvazione del Ministro € 
la pubblicazione nel Bollettino Utficiale. 


LI 


PROGRAMMA 


lL. — Regolamento sni segnali; 

2. — Istruzione sul servizio dei diviatori e dei manovratori. Istruzione 
per esercizio degli apparati centrali -- Libro 1, Sez. II 

3. — Nozioni sul Regolamento circolazione treni, limitatamente ai punti 


interessanti il personale addetto alle manovre ed agli scambi (nomenclatura 
dei treni, stazionamento dei veicoli, accertamenti per il ricevimento e la par- 
tenza dei treni, manovra dei segnali, ineroci e precedenze, treni preceduti da 
stattetta, stazioni con binari di salvamento, circolazione carrelli). 


-À. — Nozioni sugli appnrati centrali e su] blesro, Disposizione dei de- 
viatoi nelle stazioni (O. S, 90/1927), piombatura degii apparecchi di s'curezza 
(0. S, 130/1934) fermascambi a baionetta. 


5. —,Orari di servizio (fiancate c segni convenzionali), lettura di un piano 
scliematico di stazione, 


0 ©* 


fa 
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Decreto MINISTER:ALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2166. — Concorso interne per 
n. 550) posti di Guardasala. 


IL 6MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in 
data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24 40422 del Servizio Personale e 
Affari Generali; . 

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175 / 
2/12/17/1.3.1 dei 13 ottolkre 1941-NIX. 

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio De- 
creto Legge 7 aprile 1925, n. 405: 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


Son indetti gli esami di concorso interno per n. 350 ‘posti di Guardasala 
con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Deereio, delle quali 
si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, 


Roma, li 20 gennaio 1942-XX, 


IH Ministro 
Host VENTURI 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO 
A POSTI DI GUARDASALA 


1. — Tn relazione all’art, 60 del Regolamento del personale è indetto un 
concorso interno a posti di Guardasala. 


2. — Potranno essere ammessi al detto, concorso i Manovali stabili con 
anzianità non posteriore al 31 dicembre 1940 e che risultino inscritti al Pa:- 
tito Nuzionale Fascista. 


3. —- Le relative domande, seritte di proprio pugno dagli interessati « 
redatte su carta da bollo da L, -1, dovranno essere indirizzate alla Sezione Mo- 
vimento da cui eli agenti dipendono e presentate al rispettivo Capo dell’im 
pianto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Norme. 

Entro i 5 g.0rni successivi le domande medesime dovranno essere inviate, 
a cura del Superiore immediato, alla competente Sezione Movimento con le 
necessarie intormazioni sul conto di ciascun candidato. 

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle 
Sezioni Movimento, le quali terranno in ciò presenti le disposizioni degli arti- 
coli 61 e 62 del Recolamento del personale, nonchè tutti gli elementi di cuì 
al precedente punto 3. 
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1 candidati che si trovino suttopesti a procedimento disciplinare, qua- 
lora sussista dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della man- 
sanza di cui dovrebbero rispondere potranno essere ammessi con riserva al con- 
corso ed ai relativi esami in seguito a deliberazione del Direttore Generale, su 
proposta da avanzare per il tramite del Servizio Movimento e previo rilascio 
da parte degli interessati di apposita dichiarazione seritta con cui si dichia- 
rino edotti delle condizioni alle quali vengono ammessi. 


5. — L'esame, che sarà soltanto orale e verterà sul programma annesso 
alle presenti Norme, verrà tenuto in ciascuna Sezione Movimento, 
- Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie 
Sezionalj nei quantitativi qui appresso indicati ‘per ciascuna Sezione: 


Torino. . . . . . Posti N. 29 Ancona . . . . . Posti N. 20 
Milano... > >» 460 Roma . ....0. >» » 23 
Venezia... .. >» » 350 Napoli. . . . . 0. >» >» 3A 
Trieste... ..0. >» » 15. Bari. ...0.. > >» 15 
Genova... ... » » 240 Reggio C.. . ... > >» 15 
Bologna... .. » >» 310 Palermo... .0. >» » 23 
Firenze. ..0.. >» » 490 Cagliari o... .. >» » + 
Tetale posti n. 350, 
6. — Le Commissioni esaminatrici saranno composte da un l’restleute di 


grado non inferiore al IV ca nominarsi dal Direttore Generale su proposta 
del Servizio Movimento e da duc, membri di grado non inferiore al VI che 
saranno nominati dai Comitati di esercizio che li sceglierà fra i Fuuzionari 
delle rispettive Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico, Esse saranno 
assistite da un Segretario di gralo non inferiore al VII nominato dal Cape 
del Servizio Movimento, i 


7. — Ciascun componente la Commissione esaminatrice potrà disporre, 
per l'esame di cui trattasi, di un massimo di 30 punti. 

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capa:rità 
dimostrati in servizio, per la valutaziore dei guali potranno essere assegnati, 
eomplessivamente per tutta la Commissione, fino 16 punti. 


8. —— Verrà dichiarato irioneo il candidato che avrà riportato nella prova 
d'esame almeno 63/90. 


9. — La somma dei punti che i concorrenti riusciti idonei avranno ripor- 

b) . °°. . si; N . . 
tato nella prova d’esame e sui requisiti di condotta, capacità cd attitudine al 
grado svperiore costituirà la classificazione che determinerà, in ogni sinsola 


Sezione, la graduatoria di merito del concorso. 
è. 


10. — Le graduatorie di merito saranno formate da ciascuna Commissione 
esaminatrice che, a parità di voti, osserverà le disposizioni Ai cui agli arti- 
coli 58 e 59 del Regolamento del personale. 


._ IU. — La precedenza di cui le categorie citate all'art. 58 R. P. è pre- 
vista anche per coloro che s'ano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le ta- 
miglie numerose. 


12. — I concorrenti che risulteranno vincitori, nel numero dei posti messi 
a concorso per ogni Sezione 2 sempre che conservino i prescritti requisiti, 
verranno immessi nelle funzioni superiori e dovranno eon:piere;eon esito favo- 
revole, prima di consecquire la promozione, un'-periodo di) esperimento nelle 
funzioni stesse della effettiva durata di 6 mesi ai temmini dell'art. 63 del Me- 
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13. — Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel 
termine fissato la nuova destinazione saranno dichiarati rinunciatari alla pro- 
mo7rione ai sensi dell’art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti 
da altri concorrenti idonci secondo l’ordine di graduatoria. 


14. — Le graduatorie di meritc compilate dalle Commissioni esaminatrici 
dovranno, appena ultimati eli esami, essere trasmesse al Servizio Movimento 
ehe ne curerà l’inoltro in Sede competente per l'approvazione del Minietro e la 
prbhlicazione nel Bollettino Ufficiale. 


PROGRAMMA 
Disposizioni generali, 
1. — Condizioni cenerali di ammissione dei viaggiatori nei treni (Prefa- 


zione Generale all'Orario di Servizio). 


2. — Divieto di fumare (art. 4, parte IV delle Condizioni e Taritfe per i 
trasporti delle persone). 


3. — Persone aventi libero ingresso nelle stazioni, 
| VIAGGIATORI, 

1. — Obblighi dell’Amministrazione — Obblighi di chi si serve della Fer- 
revia — Prescrizioni per l’uso dei locali di stazione e delle carrozze ferro- 
viarie — Persone escluse dai _treni o ammesse condizionatamente —- Trasporto 
dei ragazzi (art. 1. 2, 4, 6 e 7 delle Cond. e Tariffe). 

2. — Persone aventi libero ingresso nelle stazioni (0. n. 119, 1919, 


120/1919 e 54/1922). Norme e condizioni che regolano 1’ arosLso nelle stazioni 
(risultanti dall’apposito ‘ Avviso al pubblico” cdizione 1937, esposto nelle 
stazioni), Foratura biglietti d’ingresso tNorme per il servizio della gestione 
viaggiatori, edizione luglio 1926, art. 37, $ 72). Controlleria ciei biglietti in 
cenere all’atto dell'entrata nelle stazioni (art. 37 delle dette Norme). Sanzioni 
contro coloro che deteriorano ed insudiciano carrozze ferroviarie (allegato 12 
‘‘Prontuario dei prezzi e riassunto delle principali disposizioni riquardanti 8 
trasporti delle persone e dei bagaanlia sulle F. S.”). 


3, -— Limitazioni dei posti nei treni — Servizi disimpegmati dalla Com- 
pagnia Internazionale delle carrozze con letti — Condizioni generali di am- 
missione dei viagciatori nei treni (Parte T dell’Orario Generale). 


4. — Diverse especie dei biglietti e loro caratteristiche (articoli 15-18 
Aelle dette Norme viaggiatori opportunamente integrati dalle successive mo- 
dificazioni), 


5. — Contenuto del biglietto — Incedibilità del biglietto e deeli altri Ado- 
eumenti di trasporto — Presentazione e riconsegna dei biglietti (Parte I. punti 
3, 6 e 7 del citato Prontuario). 


6. — Modificazione al contratto di traspor lo DS Trregolarità ù cd abusi -— 
Diritto per l’esazione in tr 
tardi —- Soppressione dei treni (Punti 10, 11, 12 e , 13 del iiizonia RI 
tuario), 

7. -— Principali disposizioni rizuardantizp0 hisHatt  & ie dei biptietti 


itinerario, validità e fermate (Quadro riassuntivo delle. ps lì disposizioni 


Seat ud 1 . I 
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s. —- Nozioni generali sui trasporti in base alle Concessioni speciali ed al 
Resolamento Trasporti Militari (quadri riassuntivi concernenti 1 trasporti 
stessi, riportati nel Prontuario in parola). 


9. — Viaggi speciali senza pagamento e viaggi con carta di libera circo- 
lazione, biglietti a libretto e biglietti di servizio gratuiti (art. 25 4 42 c art. 37 
delle citate Norme). Biglietti di abbonamento per impiegati fomoniai e loro 
famiglie (allegato 5 al “Prontuario dei prezzi per biglictti di abbonamento’). 


10. — Giorni festivi riconosciuti dallo Stato — Proroga della validità dei 
biglietti — Di-tribuzione dei biglictti in treno — Emissione dei biglietti di con- 
giunzione — Servizio dei telecrammi treno — Prenotazione posti nelle car- 


rozze dei treni (allegati n. 1, 7, 8, 9, 10 e 11 del Prontuario sovracitato). 


11. — Invio al Controllo Viaegiatori e Bagagli di Firenze dei biglietti e 
documenti ritirati in arrivo (art. 38 Norme per il servizio delle gestioni viag- 
sviatori). 


. BAGAGLI E CANI, 


( Parte JI del sovraetato Prontuario). 


1. -- Definizione del bagaglio — Oggetto della spedizione a bagaglio — 
Uose ammesse e cose non ammesse come bacaglio (art, 48 N.E.T. e art. 6 C.T.) 
-- Bagaglio degli agenti postali -- Bae aglio degli emigranti — Colombi viate- 
miatori -- Giornali ‘articoli 19, 50, 51, 52 e 53 NET. ‘Trasporto delle prov- 


viste viveri, Oggetti di valore — Cose pericolose e nocive —- Verifica del con-. 
tenuto dei bagagli —- Condizionatura dei colli -- Disposizioni particolari per 


aleune merci pericolose — Indicazione suj colli -—- Cani — Tasse di sosta. 


2, -- Bagaglio ammesso nelle carrozze — Piecoli animali e cani — Oggetti 
esclusi dalle carrozze — Divieto concernente il traffico dei piccoli colli da 
parte degli abbonati. 


3. — Norme particolari per la spedizione a bagaglio e per il trasporto i 
vettura di cartucce cariche di polvere da sparo ed altre cose pericolose, 


4. — Responsabilità degli speditori per irregolarità nella dichiarazione 
delle cose. 


5. — Nozioni generali sulle tariffe dei bagazli (art. 77 CAT.) 
6. — Colli in deposito (art. 14 C.T.). i 


T.,-- Invio al Controllo Viawrriatori o Bagagli di Firenze dei fogli di via 
e degli scontrini ritirati (avt 35 Norme per il servizio della cestione Bazazli). 


i MERCI E PFSTIAME, 
1. -- Documenti di trasporto (art, 15 Condizioni e Tariffe e art, 28 delle 
Norme eseguimento trasporti). 


2, -- Ricousegna delle cose occetto del trasporto (Condizioni e Tariffe, 
art. 45 e art. 194 delle N.E.T.). 


3. -- Termine per l'asportazione «delle cose oggetto del trasporto e sia- 
cenza delle cose (Condizioni e Tariffe, articoli 46 e 47 e art. 196 delle NET.) 


64 BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


-—_ = —- eo —- - 


da 


—. 


Decrero MixistERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2167. — Concorso interno per 
n. 35 posti di Capo personale viaggiante di 3% classe, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI i 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in 
data 17 gennaio 1942-XX 


| , n. PAG 040/24/40422 del Servizio Personale e Dn 
Affari Generali; 


Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/ 
5/12/17/1.3,1 del 13 ottonre 1941-XIX. 


Visto l'art. 60 del Itegelamento del personale approvato col Regio Ne- N 
creto Legge 7 aprile 1925, n. 405; 
Udito il Consiglio di Anun'nistrazione; 


DIECRETA: 


i Vola 

Sono indetti eli esami di concorso interno per n. 35 posti di Cano perse- È 

nale viaczianto di 3% elasse con le modalità stabilite dalle norme allegate al i 

presente Deereto, delle quali si antorizza la pubblicazione nel Bollettino Uf- sà 
ficrale. 


Roma, li 20 zennaio 1942.X X, 


Il Ministra SR 
Most VrxTUrRi a 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO PER N. 55 POSTI ui 
DI CAPO PERSONALE VIAGGIANTE DI 5° CLASSE * 


1, In relazione all'art. 60 dei Regolamento del personale è indetto un 
concorso interno a 35 posti di Capo Personale Viaggiante di 3? classe. 


I 2, — Potranno chiedere di prendere parte a detto concorso 
a) i Conduttori capi di 1° classe con qualsiasi anzianità di grado; - 
b) i Condutiori Capi con anzianità non posteriore al 1° gennaio 191. ". 
T suddetti agenti dovranno essere inseritti al P. N. F. 


3. — Le domande di ammissione al concorso, . indirizzate alla Direzione Ge 
nerale — Servizio Movimento —- scritte di pugno dell'interessato e redatte in 
carta da bollo da L. 6 — dovranno essere pre-centate ai Depositi dai quali cl 
agenti dipendono entro TRENTA giorni dalla data di pubblicazione delle 
presenti Norme sul Bollettino Ufficiale. i È 

Entro i cinque giorni successivi le domande medes'me, a cura del Sup 
riore immediato, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni 
con le necessarie informazioni sul conto di eciasenn candidato. 


Movimen!n 


Parie I - n. T - 12 febbraio 1942-XA. 
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4. -- Entro i QUINDICI gicrui successivi, lo Sezioni Movimento, dopu 
uVer accertato che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenii disci- 
plinari a' sensi degli articoli GI e 62 del Regolamento del personale, inoltre- 
ranno al Servizio Movimento le predette dumarde allegando a ciascuna di 
esse apposito prospetto Intormativo, compilato secondo il modello che verii 
predisposto dal suddetto Servizio, 

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con 
l’unlieazione per ognuno di essi delle date di nastita e di nomina a ruolo, 
dell'anzianità nel grado attuale, del carico di lLamiglia, delle qualificazioni 
riportate nel quinquennio 1937-19} nonehè dalla data di iscrizione nl Par- 
tto Nazionale Fascista; se sia ex combattente della guerra 1915-1918, se 
abbia benemerenze lasciste, con le puntazioni assegnate per ciuscuno dei detti 
resuisiti in base al lì. D. 19 agosto 1927, n. 1711 ed alle istruzioni per l'a )- 
plicazione del R. D. L, 11 ottobre 1934 n. 1710 approvate coi D. M. 16 aprile 
1935 n. 2545, se abbia partecipato, come alii, alla campagua in Africa 
Orientale, se abbia preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato 
all’estero dopo il 5 maggio 1936, se abbia, peso pato alla guerra attuale, se 
sla inscritto di diritto all'Unione Fascista fra le famiglie numerose, 


5. — La Commissione esaminatrice — le cui decisioni cirea l'ammissione 
o la eselusione dal concorso sono inappellabili — verrà comnata dal Sig. Di- 
rettore Generale. Essa sarà composta di un l’'unzionario di grado non inte- 
riore al 3° in qualità di Presidente, e di due Funzionari di grado non inte- 
riore al 5°, in qualità di Membri, e sarà assistita da un Segreiario di grado 
non interiore al 6”, nominato dal ‘Capo del Servizio Movimento. i 

Per la prova facoltativa di lingua irancese, inglese e tedesca, di cui è 
cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, 
con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell’Ammini- 
strazione. 

Presso ciascun Compartimento verrà inoltre nominata dal Comitato di 
Esercizio apposita Commissione incaricata della vigilanza della ‘prova serilta. 
Essa sarà costituita da un Presidente, di grado non inferiore al 4°, e da due 
Membri, di grado non inferiore al 6°. 

Per la Delegazione di Cagliari la Commissione di vigilanza sarà costi 
tuita da un Presidente di grado non inferiore al d' e da due Membri di grado 
non inferiore al’ 7°, 


6. —- Spetta alla Commissione esaminatrice la compilazione dei temi per 
le prove scritte, t quali saronno unici per l'intera rete. 
7. — Il Servizio Movimento rietermmerà e diramerà le Norme di del- 


tuglio per il regolare svolgimento degli esami scritti. 

8. — Ciascuna prova seritta avrà ]uozo, in tutte le Sedi Compartimen- 
tali, in uno stesso giorno e con lo stes:o orario, che saranno fissati dal Ser- 
vizio Movimento. 

9. — I Candidati che ne fucciano richiesta saranno ammessi a sostenere 
anche nna prova facoltativa in ciascvina delle lingue: tfraneese, inglese e te- 
desca. Detta prova sarà orale e del risultato di essa sarà tenuto conto solo 
nel caso che il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere una conversa 
zione nella lingua o nelle lingue prescelta. 


10. — Il numero massimo dei puuti di eui potrà disporre la Commissio- 
ne esaminatrice per le singole ‘prove è il seguente: 


Prove scritte: 
Composizione italiana . . . » +. punti 20/7-Per ciascuno dei coin- 
Esereizio su materie professionali i SIT ponenti la Commis- 
Problema di aritmetica... .....0 0» 20 sione. 


— n I rai Lio a a 


Prove orali: po 
Per ciascuno dei cor- 
Cultura generalo: Aritmetica e Geografia . punti 20 ponenti la Commis- 
sione. 
Materie di servizio: 


Amministrazione del Deposito . —. 
si punti 20 Idem. ce. s. 


+ 


Movimento e Traffico... . . 

Lingue estere (per ciascuna), punti 6 (complessivamente per tutta la 
Commissione). 

Verrà, inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capa- 
cità dimostrati in servizio, per la valutaziene dei quali pottanno essere us- 
segnati tino a 10 punti, 7 . 

11. — Sarà anunesso agli orali il candilato che in ciascuna prova seritta 
avrà riportato almeno 6/10 dei punti attribuiti alla prova stessa. 

12, — Sarà dichiarato idoneo il candidato che nelle prove orali avrà 
riportaio non meno di 7/10 della votazione massima complessiva con non 
ineno di 6/10 in ciascuna materia, 

13. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranuo 
riportato in ciascuna prova (compresa quella facoltativa delie lingue estere) 
e sui requisit: di condotta, capacità ed attitudine al grado superiore costi- 
tuirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso. 

14. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esami- 
natrice che, a parità di voti, dara la precedenza agli agenti di qualifica supe- 
riore; tra questi agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze 
l'asciste ai sensi dell’art. 58 del Regolamento del personale, modificato dal- 
l'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1716 (tenute presenti anche le dispo- 
sizioni di cui al R. D. L. 2 giugno 1936 n. 1172), con preferenza agli agenti 
che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva 
ed a coloro che siano soci di diritto della Unione fascista fra le famiglie 
numerose. 

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo 
di anzianità, a norma dell’art. 59 del Regolumento del personale e del mag- 
cior carico di famiglia. 

Analogo ‘procedimento dovrà essere seguito nello stabilire la precedenza, 
a parità di voti, fra gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore capo, 


. 15. — I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i pre- 
seritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l’ordine 
della graduatoria di merito come sopra compilata e dovranno compiere, con 
esito Iavorevole, prima di conseriire la ‘promozione, un periodo di esperi- 
mento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a’ termini del- 
l’art. 63 del Regolamento del personale, 

._ 16. — Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere o comunque non rag- 
Slungessero nel termine che verrà fissato la destinazione loro asseenata, su- 
ranno considerati rinunciatari alla promozione e, a norma dell’art. 12 del 
Regolamento del personale, decadranno da ogni titolo inerente al concorso. 


17. —- La graduatoria di merito approvata dal Ministro sarà pubblicata 
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nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 


PROGRAMMA vd 


Prove scritte: 
1 — Tema su materie di servizio, da valere anehe come caggio di com. 
posiziene italiana, f 
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9 -—. Esercizio seritto sulla utilizzazione del personale dei treni eo sula 
ha sE . » Hi Li ' . x Li » a 
compilazione di un turno di servizio secondo le norme dell'art, 6 del IR. D. L. 


1631/1923. 


3 — Problema d'aritmetica, nei limiti stabiliti per le prove orali. 


Prove vrali: 
Muterie di cultura gen: rule 


1 —- Aritmetiei - Numeri interi e decimali; frazioni ordinarie; rapporti 
e proporzioni; regola del tre semplice e del tro composto; sistema metrico 
decimale. 

2 — Geografia - Stati d'Europa, loro capitali e città principali, rete fer- 
ruviaria italiana dello Stato; località di contatto delle ferrovie secondirie 
italiane con la rete statale; transiti fra l’ltalia e «li Stnti confinanti; princi- 
pali comunicazioni ferroviarie europee; località di contatto fra la rete sta. 
tale e le comunicazioni marittime, lacunli ed aeree italiane; servizi di auto. 
treni e servizi automobilistici delle Ferrovie dello Stato. 

Materie di servizio 


Amministrazione del Deposito: 
— Compilazione dei turni di servizio del personale dei treni. 
— R. D. L. 1631/1923 e relative norme di detiaglio del Direttore Gene. 
ral- (limitatamente a quanto concerne le prestazioni del pervonale dei treni). 
— Riposi compensativi. 
— Distribuzione del servizio: Mod, M. 169. 
— Disposizioni riguardanti: 
la ricerca del fubbisogho delle riserve e delle scorte; 
l’impiego degli agenti di riserva e dei dispomibili; 
la composizione delle squadre di scorta ai treni; 
il servizio sui treni leggeri scortati da un solo agente. 
— Statistica del lavoro ammigistrativo dei Depositi (modelli 530 bis 
e 530 A bis). 
—— Organico degli Uffici dei Depositi. 
— Orari di servizio modulo M. 149), loro compilazione; turni a com- 
pensazione; sussidi mensili ad integrazione degli organici, 
— Compilazione dei Mod. G. 35, G. 26, M. 70. 
di n Statistica dell’utilizzazione di fatto del personale dei treni mod, M. 
— Regolamento del personale ed annesse disposizioni sulle competenze 
aecessorie (limitatamente a quanto concerne il personale dei treni); conces- 
sione dei congedi e computo della loro decorrenza; cumulo funzioni e rela- 
uvo soprassoldo (art. 54 D.C.A.). 
. — Disposizioni concernenti i premi per la buona utilizzazione del mate- 
riale da carico e la sollecita resa dei trasporti (0.S: n. 210/1935) limitata- 
Inente a quanto concerne il personale dei treni, 
— Custodia e distribuzione al personale dei Mod. Ci - 204 e dei tele- 
erammi-treno. 
— Viaggi di sorveglianza; compilazione mod. M. 81. 
— Relazione mod. M. 86. 
— Verifica e liquidazione dei libretti di percorrenza mod. M. 80. 
— Corrispondenza. 
— Ruoli paga. 
— Disciplina, : 
— Uniforme. 
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— Inventario. 
-— Infortuni sul lavoro. 
—- Istruzione professionale del personale dipendente. 


Movimento 


— Regolamento sui sesnali. 

— Istruzione per il personale di scorta ai treni e relativi allegati I, 
II e III | 

— Regolamento per la circolazione dei treni (esclusa la parte nguar- 
dante il puro servizio del Dirigente il movimento): ordini di servizio 154/1929; 
160/1929; 15/1930; 111/1933: 167/1936; 177/1936; 82/1937; 91/1939; 
112/1939; 33/1940, | 

-- Istruzione per il servizio dei manovratori (nozioni). 

-— Istruzione per il servizio dei deviatori (nozioni). 

— Istruzione per l’esercizio con sistema di blocco: 

Parte 1° . Blocco elettromeccanico sistema Cardani, Istruzione per 
il gcuardabloceco ed i dirigenti il movimento (art, 1 comma 1, 2, 3 e 4 -— 
art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 e 22). 7 

Parte 2* . Blocco elettromeccanico con apparecchi a settori: Istru- 
zione per i guardablocco ed i dirigenti il movimento (art. 1 comma 1, 2,364 
- art. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22). 

Parte 33 - Blocco antomatico: (Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 9). 

Parte 48 . Blocco elettromeccanico tipo F.S. (Art. 1, comma 1, 2, 
3 e 4 - Ant. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 e 22). 

-—- Disposizioni per il servizio eon Dirigente {Unico. 

— Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale. 

— Norme e fabelle comprese nella Prefazione Generale all’Orario geue- 
rale di servizio. 

— Uso delle etichette per avarie ai veleoli. 

— Cenni sul funzionamento del lrcno Westinghouse. 

— Istruzione per. l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle 
merci pericolose e nocive, limitatamente alle modalità di spedizione e di ca 
rico ui mezzi di trasporto, alle precauzioni di carico e scarico, alla sorve- 
glianza ai carri e alla loro protezione e distanziamento dalla locomotiva e 
dalle carrozze viaggiatori ed ai mezzi speciali da adottare nei casi di anor- 
malità ai trasporti durante il viaggio. 

— Norme per l’eseguimento dei trusporti delle cose, 

-—- Norme istruzioni, ordini di servizio e circolari riguardanti la circo 
lazione dei copertoni e degli attrezzi di carico e degli attrezzi per trasporti 
militari. 

— Norme per l’effettuazione dei servizi diretti internazionali: $ 3 punto 
3, $7 punto 2, $ 11, $12, $ 13, $19 punti 7 e 11 dell'O. S. n. 24 Bollettino 
Ufficiale n. 12 del 19 marzo 1936 (Il punto 7 del $ 19 è stato sostituito dal- 
lO. S. n. 116 Boll. Uff. n. 35 del 27 agosto 1936). 

— Istruzione sull'uso dei carri di ferrovie estere (allegato all’O. S. 242 
5oll. Uff. n. 50 del 13 dicembre 1934): Capd VII, punti 6 e 8 - Capo IX - 
sapo X e Capo XV punti 3 e 4. 

— Norme per il trasporto degli effetti postali in consegna al personale 
ferroviario (Circolari camoscio 6/1926, 5/1929 e 4/1932). 

— ll candidato dovrà inoltre dimostrare di essere a conoscenza del modo 
come regolarsi nel caso occorresse arrestare un treno condotto da automo- 
trici (elettrica od a vapore) quando venisseDaimancare la opera del macchi. 
mista. 
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Traffico * 


-- Regolamenti, norme, istruzioni, ordini «di servizio e circolari riguar- 

danti: 

il trasporto delle merci in piccole ‘partite a G. V. e P. V. e colli 
espressi ; 

i trasporti di generi di privativa; 

il servizio postale e il servizio dei valori; 

la consecna dei valori fra il personale dei treni e delle stazioni; 

la custodia dei trasporti durante il pereorso; 

i guasti e le rotture degli oggetti di corredo delle carrozze risto 
rante, carrozze letti e del materiale dell'Amministrazione; 

la sorveglianza sul servizio in genere. 

— Norme per la piombatura dei carri. 

— Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello 
Stato - Edizione 1/6/1940. 

- Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose (Ediz. 1/7/1941) «e 
norme eontabili per il servizio cella gestione bagagli, per quanto riguarda 
1 bagagli ed i cani, : 

-- Concessioni speciali per determinati trasporti di persohe e di cose 
(Ediz. 1/10/1940). i 

— Regolamento per i trasporti militari (persone) Ediz. 1/1/1939. 

-- Norme d'applicazione del Regolamento sui biglietti di servizio e sue- 
cessive modificazioni. 

-- Viaggi in conto eorrente. 

--- Viaggi dei Senatori, Consiglieri .Nazionali e Aceademici d’Italia. 

-- Viaggi dei giornalisti italiani cd esteri. . 

— Sorveglianza sugli avvisi. interessanti i viaggiatori; sulla distribn- 
zione dei biglietti; sul servizio alle sale, ar caffè ristoratori, alle entrate 
el alle uscite delle stazioni: snl vestiario e sul contegno del personale a con- 
talto co] pubblico; sulla pubblicità cammereiale esposta nelle carrozze. 

-- Sanzioni contro eoloro che deteriorano od insudiciano le carrozze fer. 
‘oviarie. ° 

-- ('ondizioni gererali di ammissione dei viagciatori nei troni. 

— Prenotazioni posti di 1° e 28 classe nelle carrozze dei treni ordinari. 

— Telerrammi-treno. . 

— C'ontrolleria dei biglietti, rocolarizzarione dei viaggiatori e facoltà 
dei Capi stazione per la riso'uzione delle vertenze, 

-—- Sorveglianza sui trasporti bacagli e resolarizzazione di essi. 

— Prosa in conserna dei bacneli a domicilio, 

—- Verifiche ai Mod, Ci-204 in consezna al personale dei treni. 

— Distinta dci versamenti Mod. Ci-2H e repilogo mensile Ci-244 bis. 

— Diretta liquidazione dei premi contravvenzionali a di incoraggiamento. 

-—- Verifiche pressa le biglietterie dei vorsamonti del personale Aei treni. 

— Verbali di necertamento ((Ci-305) e contrevvenzionali (8. 24. 

— Rapporti in cenere e rapporti specriali. i 
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Decrero MixisteriaLe 20 gennaio 1942-XX, n, 2168. — Concorso intirno per 
n. 25 posti di Controllore viaggiante di 3° classe. 


TL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in 
data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale » 
Affari Generali; : 

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/ 
2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX. 

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regi De 
creto Legre 7 aprile 1925, n. 408; 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


Sono irfdetti eli esami di concorso interno per n. 25 posti di Controllore 
viaggiante di 3* classe con le modalità stabilite dalle norme allegate al pro- 
sente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione rel Bollettino Ufficiale. 


Roma, li 20 gennaio 1942-XX. 


Il Ministro 
Hosrp VENTURI 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO PISR 25 POSTI 
DI CONTROLLORE VIAGGIANTE DI 3' CLASSE 


. 


1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto 
un concorso interno a 25 posti di Controllore Vinggiante di 3* elasse. 


2. — Potranno chiedere di prendere parte al detto concorso: 

a) i Conduttori Capi di 1 classe con cualsiasi anzianità di grado; 

db) i Conduttori Capi con anzianità non posteriore al 1° gennaio 101. 
I suddetti agenti dovranno essere Inseritti al P. N. F. 


3. — Te domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione 
Generale —--Servizio Movimento --- seritte di proprio pugno dall'interessato 
e redatte su carta da bollo da lire sei, dovranno essere presentate ai Depo- 
siti dai quali gli agenti dipendono entro TRENTA ziomi dalla data di pub- 
blicazione delle presenti norme sul Ballettino Ufficiale. 

Entro i CINQUE ziorni suecessivi le domande medesime, a cura del Su- 
periore immediato. dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimento 
con le necessarie informaziori sul conto di ciasenn candidato. 

Entro i QUINDICI ciorni succes:ivi, le Sezioni Movimento, dopo aver 
accertato che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari 
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a’ sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al 
Servizio Movimento, le predette domande, allegando a ciascuna di esse appo- 
sito rapporto informativo, compilato secondo il modello che verrà predisposto 
dal «iddetto Servizio. i 

Dovrà inoltre essere trasmesso un eleneo nominativo degli aspiranti con 
l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a.ruolo, del- 
l'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni ripor- 
tate nel quinquennio 1937-1941, nonchè della data di iscrizione al Partito Na- 
zio: ale Fascista; se sia ex combattente della guerra 1915-1918, se abbia be- 
ne.nerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requi- 
«ti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711, ed alle istruzioni per l’appli- 
eszione del R. D. L. 11 ottohre 1934, n. 1716, approvate con il D. M. 16 aprile 
19935, n. 2845; se abbia partecipato. come militare, alla campagna in Africa 
Orientale, ad operazioni militari in servizio non isolato all’estero dopo il © mag- 
gio 1936, ovvero alla guerra attuale, se sia inscritto di dimtto all'Unione Fa- 
scista fra le famiglie numerose. : 


4 — La Comnissione esaminatrice — le cui decisioni circa l'ammissione 
o la esclusione /dal concorso sono inappellabili — verrà nominata dal Signor 
Direttore Generale, Essa sarà composta di un Funzionario di grado non in- 
feviore al 3°, in qualità di Presidente, e di dune Funzionari di grado non infe- 
riore al 5°, in qualità di Membri, e sarà assistita da un Segretario di grado non 
inferiore al 6°, nominato dal Capo del Servizio Movimento. i 

Per le prove facoltetive di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è 
cenno in appresso, potranno essere agcrecati alla Commissione esaminatrice, 
eon voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell’Amministra- 
zione. 

Presso ciascun Compartimento verrà inoltre nominata dal Comitato di eser- 
cizin apposita Commissione incaricata della vigilanza delle prove scritte, Essn 
sarà costituita da un Presidente di prado no. inferiore al 4°, e da due Membri, di 
rado non inferiore al 6°. Per la Delerazione di Cagliari la Commissione di 
vigilanza sarà costituita da un Presidente di erado non inferiore al 5° e An Ano 
Membri di grado non inferiore al 7°. 


5. — Spetta alla Commissione esaminatrice la compilazione dei temi 
per le prove seritte, i quali saranno unici per l’intera rete. 


6. Il Servizio Movimento determinerà e diramerà le Norme di dettaglio 
per il regolare svolgimento degli esami scritti. 


. 7. Ciascuna prova seritta avrà luogo, in tutte le Sedi Compartimentali, 
in uno stesso giorno e con lo stesso orario, che saranno fissati dal Sorvizio 
Movimento. . 


...8. — I candidati che nella domanda di ammissione al concorso ne facciano 
mehiesta saranno ammessi a sostenere anche una prova facoltativa in ciascuna 
delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e del risultato 
di essa sarà tenuto conto solo nel caso che il concorrente abbia dimostrato di 
S1per sostenere nna conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte, 


9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione 
«saminatrice per le singole prove è il seguente. | 


Prove scritte: 


Composizione italiana . . . . ++ puntb20 Pertciasenno dei corì- 


Esercizio su materie professionali . . . >» 20 ‘ ponenti lu Commis- 
Prohlama A awstmatina 2. ON 


CI) 
fee fa a 
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Prove orals: 
Cultura generale: 


Aritmetica | i »-& Per ciascuno dei core- 
> . . > a . 3 . A puniti 20 | ponenti la Commis- 
Geografia sione. 
Materie di servizio, 
Movimentò . . . Pa 
Traffico ‘e punti 20 | Idem c. s. 
Parte amministrativa \ 


| Complessivamente per 
tutta la Commis. 


Lingue estere (per ciascuna) . . . . . punti 6 Co 
sione. 


Verrà inoltre tenuto cauto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità 
dimostrati inservizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati 
fino a 10 punti. 


10. — Sarà ammesso agli ovali il candidato che in ciascuna prova seritta 
avrà riportato almeno 6/10 dei punti attribniti alla prova stessa. ‘ 
11. Sarà dichiarato idoneo il candidato chie nelle prove orali avrà ri- 


portato no non meno di 7/10 nella votazione massima complessiva con non meno 
di 6/10 in ciascuna prova, 


12. — La somma di finiti i sati che i concorrenti riusciti idonci avranno 

i in clasenma prova (eompresa quella facoltativa delle Tingne estere) 

Sui requisiti di condotta, capacità ed attitudine al evado superiore costitnirà 
la classificazionee che determinerà la graduatoria di merito del concorso. 


19. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esamina. 
trice, che, a parità di voti, darà In precedenza agli agenti di qualifica supe. 
riore; tra questi agli ex combattenti od a eoloro che abbiano benemerenze fa - 
ceiste a' senti dell'art. 58 del Regolamento del personale, madificato dall’arti- 
eolo 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 (tenute presenti anche le disposi- 
zioni di eni al R. D. L. 2 giueno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 279, con 
preferenza agli agenti che per detti titoli abbiano ripertato una maggiore pun- 
tazione complessiva, ed a coloro che siano soei di diritto dell'Unione Fascista 
fra le famiglie numerose. = 

Tn mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo 
di anzi ianità, a norma dell’ uu È 50 del R. P. e Acl Maggior carico di famiglia. 

Analogo procedimento dovrà essere seguito nello stabilire la precedenza. 
a parità di voti, fra gli agenti rivestiti della qualiica Gi Conduttore Capo. 


14. — T concorrenti che risulteranno idonei, sempre ehe conservino i pre- 
seritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo, l’ordine 
di graduatoria di merito come sapra compilata e dovranno comniere, con esito 
favorevole, prima di eonsegnire la promozione, Un periodo Ai espervimente 
nelle funzioni stesse della effettiva Anrata di sei mesi. a’ termini dellart. 63 
lel Resalamento del personale. 


15. -- Coloro i quali si rifiutassero di racslungere o comunque non Vag- 
ciungessero nel termine che verrà fissato Ja destinazicne loro assegnata, sa: 
ranno considerati rInuneiatari alla promozione e) a norma dell'art. 12 del Re- 
volamento del personale. deendranno da ogmi titolo inerente nl concorso. 


16. -- La graduatoria di merito approvata dal Ministre sarà publelicata 
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CONCORSO’ INTERNO A POSTI DI CONTROLLORE VIAGGIANTE: 
DI TERZA CLASSE 
PROGRAMMA DI ESAME 


Provi SCRITTE. 


1. — Tema su materie di servizio, da valere anche come saggio di com- 
posizione italiana. 

2. —- Esercizio seritto di tassazione viaggiatori e bagagli. 

3. —- Problema d’aritmetica nei limiti stabiliti per le prove orali. 


. PROvE ORALI. 


Materie di cultura generale. 


1. — Aritmetiea — numeri interi e decimali; trazioni ordinarie; rapporii 
e proporzioni; regola del 3 semplice e del 3 composto; sistema metrico de- 
cimale. 

2. — Geografia -— Stati dell'Europa, loro capitali e città principali; ge»- 
grafia fisica e politica dell’Italia (monti, fiumi, laghi, golfi e porti; regioni e 
provincie), rete ferroviaria italiana dello Stato; località di cortatto delle fer- 
rovie secondarie italiane con la rete statale; transiti fra PItalia o gli Stati 
eonfinanti; principali comunicazioni ferroviarie europee; località di contatto 
fra la rete statale e le comunicazioni marittime, lacuali ed aeree italiane; ser- 
vizi di autotreni e servizi uutomobilistici delle Ferrovie dello tSato. 


Muteric di servizio. 
Movimento: 


— Regolamento sui segnali. 

— Istruzione per il personale di scorta ai treni e relativi allegati I, IT, TIT. 

— Regolamento per la circolazione dei treni (per tutto quanto riguarda 
il servizio del personale di scorta «i treni). 

— Ordini di servizio 154/192); 15/1930; 167/1936; 177/1936; 82/1937; 
91/1939; 112/1939; 33/1940, 

— Istruzione per il servizio dei manovratori (noziori). 

— Istruzioni per il servizio dei deviatori (nozioni). 

— Istruzione per l’esercizio con sistema di blocco (parte 1%; blocco 
elettromercanico -— sistema Cardani, nozioni, con particolare riemnardo agili 
art. 1, comma 1, 2, 3, 4; art. 5, art. 9; art, 10; art. 11; art. 12; art. 13; art. 15; 
art. 17; art. 18; art. 20 e art. 22). 

— Istruzione per l’ésercizio con sistema di blocco {parte 22: blocco eler- 
tromeccanico con apparecchi settori), Art. 1, comma 1, 2, 3 e 4; articoli 10, 11, 
12, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 21 e 22. 

— Istruzione per l’esercizio con sistemi di blocco — parte 3° (bloceo au- 
tomatieo). 

— Istruzione ner l’esercizio con sistema di blocca {parte 48: blocco eler- 
tromeecanico tipo F. S.). Art. 1, comma 1, 2, 3 e 4; articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 17, 18, 20 e 22, . 

— Disposizioni per il servizio con Dirigente unieo, 

-- Disposizioni ‘per i} servizio con Dirigente centrale. 
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— Norme e tabelle comprese nella Prefazione Generale all'orario gene- 
rale di servizio, 

— Norme per il riscaldamento dei treni viaggiatori, 

— Norme sull'uso delle etichette per constatare le avarie e je mancanze 
ni veicoli e per larli ritirare dalla circolazione. 

— Cenni sul funzionamento del treno We-tingliouse, 

—- Istruzione per lapplicazione del Regolamento per il trasporto delle 
pierci pericolose e nogive limitatamente alle modalit di spedizione e di carico, 
si mezzi ci trasporto, alle precauzioni da osservarsi per il carico e lo scarico, 
alla sorveglianza ai carri e alla loro protezione e distanziamento dalla locomo- 
tiva o dalle carrozze viaggiatori ed ai mezzi speciali da adottare nei casi di 
anormalità ai trasporti durante il viaggio. 

-—- Inoltro dei trasporti delle cose con treni direttissimi, diretti, accelerati 
emerci accelevati di cui avli articoli 43, 75 e 77 delle Condizioni e tariffe e 
dei colli espressi. Trasporio delle antomobili spedite da viaegiatori. 

— Norme per l’uso e civcolazione dei copertoni e degli aitrezzi di carico. 

--- Attrezzi per trasporti militari (Ordini di servizio e Circolari). 


Trattico: 


-—- Regolamenti, norme, istruzioni, ordini di servizio e circolari riguar 
danti: i 

l'esesuimento dei trasporti delle cose in piccole partito a G.V. e P.V. 
ed il funzioramento delle squadre con trasbordatori; 

i trasporti dei generi di privativa e delle merci e bagagli soggenti i 
vincoli doganali, fiscali, sanitari, filo-sanitari, ece.. 

il servizio postale ed il servizio dei valori; 

i guasti e le rotture degli oesetti di corredo nelle earrozze ristoranti 
e vagoni-letto e del materiale dell’Amministrazione; 

la sorveglianza sul servizio in genere, 

— Condizioni e taritfe dei trasporti delle persone (Ediz. 1° sineno 10140). 

— Concessioni speciali (Fdiz. 1° ottobre 1940) e Regolamento Trasporti 
Militari per le persone (Ediz. 1° cenna!o 1939). 

— Viaggiatori in servizio internazionale e Convenzione Internazionale 
Viaggiatori (C.I.V.). 

— Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose (Ediz. 1° luglio 19-H), 
per quanto riguarda 1 bagagli ed i cani. 

— Viaggi dei funzionari ed agerti di P. S. 

-- Concessioni di viaggio ai giornalisti e loro famiglie. 

— Biglietti che si possono rilasciare in treno. 

-- Viaggi che si effettuano in conto corrente. 

— Biglietti a tagliando per Agenzie in Italia e all'Estero. 

— Norme d'applicazione del Regolamento sui biglietti di servizio. 

-— Noleggio cuscini. 

-—- Sorveglianza sulla distribuzione dei Dbiclietti. 

— Sorveglianza sugli avvisi interessanti j viaggiatori, sul servizio alle sale, 
caffe-ristoratore, alle entrate ed alle uscite delle stazioni, sul vestiario e sul 
contegno del personale a contatto col pubblico, 

-— Sanzioni contro coloro che deteriorano od inendiciano le carrozze fer- 
roviarie. 

-—- Condizioni generali di ammissione dei viazciatori nei freni. 

— Prenotazione dei posti di 1% e 2 classe nelle carozze dei treni ordinari. 

— Amuissione dei viaggiatori nelle carrozze in servizio diretto interno 
«dd internazionale, + 

-- Telegrammi treno, 
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— Controlleria dei biglietti, regolarizzazione dei viaggiatori e facoltà 
dei Capi stazione per ]a risoluzione delle vertenze. 

— Sorveglianza sul trasporto bagagli e regoli rizzazione di essi, Sorve- 
ylianza o giornali e merci trasportate nei bagaglini, Presa e consegua a do- 
uneilio Cei bagagli. 

—- Verifica ai moduli Ci 204 in conseena al personale dei treni, 

— Distinta dei versamenti moduli Ci 204 e riepilogo mensile Ci 2-4 his. 

--- Versamenti fuori residenza dc] personale di controlleria dei treni, 

— Diretta liquidazione dei premi contravvenzionali e di incoraggiamento. 

— Verifiche presso le biglietterie dei versamenti del personale dei treni. 

— Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni alla polizia ferroviaria. 

— Verbali di accertamento (C.I, 305) e contravvenzionali (5. 2.4), 

— Relazione giornaliera moduli M. S1 sul servizio di A 

— Rapporti in genere e rapporti speciali. 


Parto amministrativa, ° 


— Nozioni sulla compilazione dei turni di servizio del personale dei treni; 
sl!e disposizioni annesse al R. D. 1651/1925; snl recolamento del personale e 
sulle disposizioni per Je competenze accessorie limitatamente a quanto concerne 
i personale dei treni; sulla distribuzione del servizio; sulla utilizzazione delle 
riserve e del personale viaggiante fuori servizio; sulla compilazione dei me- 
dili M. 169; sugli infortuni su] lavoro. 

-— Uniforme. 

— T:truzione professionale del personale di eontrelleria, . 
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DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-X N, n. 2169, — Concorse interne per 
UU posti di Conduttore cupo. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relaziohe in 
data 17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G, 040/24/40422 del Servizio Personale e 
Affari Generali; 

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/ 
2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX. 

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato eol Regio De- 
creto Legge 7 aprile 1925, n. 405; 

Udito il Consiglio di Ammi nistrazione; 


DFECPETA: 


Sono indetti eli esami di concorso interno per n. 500 posti di Conduttore 
capo con Je modalità stabilite dalle norme allegate al presente Deereto, delle 
quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. 


Roma, li 20 gennaio 1942-XX. 


Il Ministro 
Hosr VENTURI 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO PER N. 500 POSTI 
se DI CONDUTTORE CAPO 


1. — In relazione all’art. 60 del Recolamento del personale è indetto nu 
concorso interno per n. 500 posti di Conduttore Capo. 


2. — Potranno chiedere di prendere parte a tale concorso i Cohduttovi 
principali con qualsiasi anzianità ed i Conduttori con anzianità non posterioce 
al 31 dicembre 1940. 

5. — Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione 
(ienerale — Servizio Movimento — seritte di proprio pugno dagli interessati 
e redatte su carta da bollo da L, 6, dovranno essere presentate ai Depositi dai 
quali gli agenti dipendono entro TRENTA giorni dalla data di pubblicazione 
delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale, 

Entro i CINQUE giorni successivi le domande medesime, a cura del Supe- 
riore Immediato, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimento 
corredate, ciasenna, di un rapporto informativo, 

La Sezioni Movimento, entro i QUINDICI giorni successivi, dopo aver 
controllato la esattezza dei dati esposti dai superiori immediati ed essersi assi 
curate che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari a’ 
sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al Ser- 
vizio Movimento le predette tiomande allegando a ciascuna. di esse apposito 
rapporto informativo, compilato secondo il modello che verrà predisposto dnl 
euddetto Servizio, ; 
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Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti, con 
l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, del- 
l’anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riper- 
tate nel quinquennio 1937-41, nonchè della duta d'iserizione al Partito Nu- 
zionale Fascista; se sia ex combattente della guerra 1915-19, se ubbia benz 
merenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti 
in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711, ed alle istruzioni per l’applicazione 
del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, approvate col D. M. 16 aprile 1935, 
n. 2845; se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orien- 
tale, ad: operazioni militari in servizio non isolato all’estero dopo il 5 maggio 
1956, ovvero alla guerra attuale: se siano soci di diritto della Unione Fascista 
fra le fumiglie numerose. 


4, — La Commissione esaminatrice — le cui decisioni circa l'ammissione 
o l'esclusione dal concorso sono inappellabili —- verrà nominata dal Signor 
Direttore Generale. Essa sarà composta di un Funzionario di grado non in- 
feriore al 4°, del Servizio Movimento, in qualità di Presidente, e di due Fun- 
zionari di- grado non inferiore al 5° in qualità di Membri, e sarà assistita da 
un Segretario di grado non inferiore al 7°, nominato dal Capo del Servizio 
Movimento. 

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è 
cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, 
con voto soltanto ‘per le prove stesse, funzionari competenti dell’Ammini- 
strazione, 

Presso ciascun Compartimento verrà inoltre nominata dal Comitato di 
Esercizio. apposita Commissione incaricata della vigilanza della prova scritta. 
Essa sarà costituita da un Presidente, di erado non inferiore al 5°, e Aa due 
Membri, di grado non inferiore al 6°. Per la Delegazione di Cagliari la Com- 
missione di vigilanza sarà costituita da un Presidente di grado non inferiore 
al 5° e da due Membri di grado non inferiore al 7°. 


5. — Spetta alla Commissione esaminatrice la compilazione del tema pe? 
la prova seritta, che sarà unico per l’intera Rete. 


6. — Il Servizio Movimento determinerà e diramerà le norme «di dettaglio 
per il regolare svolgimento degli esami sentti. 


n e La prova scritta avrà luogo, in tutte le Sedi Compartimentali, in 
Uno stesso giorno e con lo stesso orario, che saranno fissati dal Servizio Mo- 
vimento. ‘ 
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8. — I candidati che ne facciano i sarauno ammessi a sostenere 
anehe una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e te- 
desca. Detta prova sarà orale e del risultato di essa sarà tenuto conto solo ne 
easo che il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere una conversazione 
nella lingua o nelle lingue prescelte. 


9. — Il numero massimo dei punti di cui soi disporre la Commissione 
esaminatrice ‘per le singole prove è il seguente: 

Prova scritta: Tema concernente la circolazione .dei treni, il servizio 
viaggiatori e quello delle merci nei limiti fissati per le prove orali. -- Punti 20 
per ciascuno dei componenti la Commissione, 


Prove erali: Servizio cel movimento e materiale --Servizio, dei viaggiatori 
e merci, — Punti 20 per ciascuno dei componenticla, Comuissidhe. 
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Lingue estere (Tneoltative), --- Per ciascuna punti S, comple»-.; inente per 
tatta la Commissione. 

Verrà inolre tenuto conti dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità 
dimostrata in servizjo, per la valutazione dei quali potranno e-sere assegnali 
fino a 14 punti. 


10. — Sarì ammesso agli orali il candidato ehe nella preva ceritta avrà 
riportato almeno 6/10 dei punti attribuiti alla prova stessa, 


11. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che nelle ‘prove orali avrà ri- 
portato non meno di 14/20 della vetazione ma sima complessiva, con non meno 
di 6/10 per ciascuna materia. 


12. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riuselti idonei avranao 
riportuto in ciascuna prova (compresa quella facoltativa delle lingue estere) 
ì sui requisiti di condotta, capacità ed attitn.line al grado superiore costituirà 
la classificazione che determinerà a svadnatoria di merito dui concorso, 


13. — La 2raduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esami- 
natrice, che, a parità di voti, darà la preeedenza azli agenti di qualifica supe 
riore; tra questi agli ex tombattenti od a coloro che abbiano II fa- 
«ciste ai sensi dell'art. 58 de] R. P. modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 dI. 
tobre 1934, n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni di i al R. D. JI. 
3 giugno 1936, n. 1172), con preferenza agli agenti che per i detti titoli ab- 
biano riportata una maggiore puntazione complessiva. 

recedenza in parola è prevista anche per coloro che siano soci di di- 
ritto dell'Unione Fascista fra Je famiglie numerose, 

In mancauza dei suddetti reauisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di 
anzianità, a norma dell’art. 59 del R. P., e del maggior carico di famiglia. 

Analogo procedimento devrà essere seguito nello siabilire la precedenza, 
a parità di voti, fra gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore. 


€ 14-1 concorrenti che risulteranno idonei, «empre che conservino i pre- 
seritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine 
della graduatoria di merifo come sopra compilata e dovranno cumpiere, con 
sito favorevole, prima di conseguire la promezione, un periodo di esperimento 
nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a’ termini dell’art. 53 
del Regolamento del personale. 


15. -- Coloro i quali si rifintassero di raggiungere 0 comunque non rag- 
giungesscro nel termine che verrà fissato la destinazione che verrà loro asse. 
enata, saranno considerati rinunciatari alla promozione e, a norma dell'art. 12 
del Regolamento de! personale, deradranno da ogni titolo inerente al concorso 


16. — La graduatoria di merito, che dovrà essere sottoposta all’approva- 


zione del Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie 
dello Stato. 


PROGRAMMA 


ESAMI SCRITTI. 


Tema concernente la circolazione dei treni, il servizio viaggiatori e quello 
delle merci nei limiti fissati per le prove orali. 
Tale tema ha valore anche di prova di italiano e di calligrafia. 
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ESAMI ORALI. 


Parte I. 


. Servizio Motti nlo. 


Capo I — Resolamento sul segnali. 


Capo II. -- Regolamento per la circolazione dei treni esclusa la parte ri- 
Mettente il puro servizio dei dirigenti il movimento. 

Cenni sulle ‘ ‘ Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale”, 

Cenni sulle ‘ ‘ Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico”’. 


Capo III. — Istruzione per il servizio del personale dei treni (Edizione 
1931) e relativi allegati I, IL e IL 


Capo IV. — T-truzione per il servizio dei manovratori. 
Istruzione per il servizio dei deviatori. 


Capo V. — Nozioni sulle ‘Istruzioni per l’esercizio con sistema | di 
blocco : 2: Pri 
Parte 1 — Bloceo elettvanieccanico sistema Gardani, (Istruzione per il 


suarndablocco ed i dirigenti il movimento). 


Parte II — Blocco elettromeccanico con appareechi a settere. (Istruzione 
per il zuardabloeco ed i dirigenti di movimento). 


Parte III — Rlocco automatico. 


Capo VI. — Prefazione generale all'orario generale di servizio. (Norme 
«l uso delle relative tabelle). . 


Capo VII, —- Norme per l’uso del freno continuo (0. S. 130/1937). 


Parte II. 


Servizio merci. 


Capo T. — Istruzione per l’a A etoa del Regolamento per il trasport: 
delle merci pericolose e nocive 0 diz. 1935) limitatamente alle modalità di 


spedizione e di carico, ai mezzi di trasporto, alle precauzioni nel carico e sca- 
rito, alla sorveglianza dei carri, alla loro protezione e distanziamento dalla 
loenmotiva e dalle enrrozze con viaegiatori el ai mezzi speciali da adottare 
nei casi di anormalità ai trasporti durante il viaggio - 0. S. 33/1926 e Cir- 
colare cialla 2/1936. 


Capo IT. ‘‘“Norme per l’eseguimento dei trasporti’”” per quanto ri- 
cuarda il trasporto delle cose in piccole partite a G. V. e P. V., il servizio 
dei treni rapidi collettame, l'inoltro dei trasporti con treni direttissimi, di-. 
retti, accelerati e merci accelerati di cui gli articoli 43, 75 e 77 delle Condi- 
zioni e Tariffe; SOBSKno dei trasporti in servizio (0. S. 81/1923 e successive 
modificazioni). 


Capo III. ‘“Norme per l'eseguimento dei trensporti”” per quanto ri. 
suurda le consegne co riconsegne fra il personale, delle( stazioni (e quello dei 
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treni e per quanto risnarda il servizio dei valori, nonchè le riserve m caso 
di anormalità. 

Capo IV. — “Norme per l'eseguimento dei tra-porti” per quanto ri- 
cuarda il trasporto delle derrate alimentari deperibili, 

Capo V. — Norme per la piombatura dei carri Vedasi allegato 5 alie 
‘‘Norme per l’eseguimento dei trasporti delle cose). 

Capo VI. — Istruzione sull'uso dei carri delle Ferrovie estere (Allega 
to 5 delle Norme per l'eseguimento dei trasporti), Capo 7 punti 6 e $ -- 
Capo 9 — Capo 10 e Capo 15, punti 3 e 4. 

Capo VII. — Disposizioni concernenti i premi per la buona atilizzazione 
de] materiale (Fdiz, 1940) per la parte che riguarda i Conduttori Capi. 


Capo VIII. — Cose escluse dal trasporto o: ammesse a determinate con- 
dizioni (Art. 26 ‘‘Norme pei l'eseguimento dei trasporti” e Articoli 3 e 4 
della Convenzione Internazionale per il trasporto delle meici per ferrovi: 
C.LAM, ed allesato 1 alla C.T.M.) 


Parte II, 


Servizio dei viaggiatori € dei bugagli, 


Capo 1. — Nozioni generali: 

1. — Rete ferroviaria italiana e servizi lacuali. 

2. — Punti di contatto delle Ferrovie winori italtune e dei laclhi con la 
Rete dello Stato. Stazioni di confine e nozioni sui servizi con l'estero. 

5. — Stati esteri confinanti con l’Italia e punti di transito ferroviario 
dall’Italia per ciascuno degli Stati stessi. 

Capo II. — Norme generali relative al servizio dei viaggiatori: 

1. — Tariffa ordinaria differenziale per viaggi di corsa semplice 


Tariffe ridotte differenziali per viaggi di corsa semplice. 
Tariffa ordinaria vicinale per viaggi di corsa semplice. 
2. — Ragazzi. 
3. -- Treni straordinari. Trasporti viaggiatori in carrozze-salone e sa- 
loncini dell’Amministrazione. 
4, —- Compartimenti interi e relativi cartelli, 
5. — Prenotazioni posti. 
6. — Carrozze-salone dei privati. 
T7.-- Viaggiatori trasportati nelle proprie carrozze sopra vagoni. 
8. — Ammalati trasportati nei propri letti carieati sui vagoni. 
Ammalati trasportati nelle carrozze dell’Amministrazione. 


Dementi. 
9. — Modificazione al contrstto di trasporto (cambi di classe, ece.). 
10. — Fermate dei viaggiatori nelle stazioni intermedie. 
11. — Mancanza del biglietto. Biglietto scaduto. 
12. — Sopratasse e penalità in casi di abusi. 
13. — Inearrozzamento dei viaggiatori con particolare riguardo alle am- 


missioni dei viaggiatori nelle carrozze in servizio diretto, 
14. — Rioccupazione del posto. 
15. — Divieto di fumare. 
16. — Persone non ammesse nei treni, 


Costi 
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17. — Responsabilità personale del viaggiatore, 
db. — Niaggiatori in corso di trisporto nel caso di interruzione di mea. 
19, — Servizi direiti, Viaggiatori isolati e conmutive. Norme per l'etiet- 


tuazione dei servizi diretti internazionali, Biglietti a tariffa muotta in servi- 
zio diretto internazionale, LO. NS. 24, tolletuno Ufficicte n. 12 del 19 marzo 


1936); paragizio 3, punto 50 -— paragr., 7, punto 20 -—— paragt, 12 — pa- 
vagrato 1500 paziggr, d4 -— paragi, 15, puott 1° e JU, . 

20//-- Servizi con curozza leiti e carrozza ristorante. ( oncizioni di ani- 
messione dei viacg atori in dette cavrozze. Avarie al materiale. 

2}. -- Servizio dei treni di lusso. 

22, — Treni diretti, divettissimi, rapidi, elettrotreni e antometriei, Viaz. 
giatori ammessi ed esclusi. 

23. — Ilstradamento dei viaggiatori. Via diversa dalla più breve. 

Condizioni alle quali sono ammesse le deviazioni, 

24. — Avvertenze e disposizioni varie relative al servizio viaggiatori. 

25. — Viaggiatori fuori itinerario, 

20. — Tarifte per linee in particolari condizioni di esercizio, 

27, -— Esclusione dei viaggiatori da alcuni treni, 

28. — Interrazione di linea. 

29, — Danni al materiale, Sanzioni contro ecloro ehe «detemorano ed in- 
sudiciano le carrozze. 1 

30. — Viaggi con treni popolari. 

31. — Custode del bestiame. 

32. — Conduttori di loenmotive circolanti sulle proprie ruote. 

33. — Viaggi di Funzionari ed agenti di P. S. autorizzata a viaggiare 
uratuitamente. 

55 — Viaggi degli imearieati della repressione del contrabbando. 

35. — Viaggi dei Guardafili dei RR. TT. 

356. — Agenti postali. 


37. — Personale dei treni viaggiante fuori servizio (Mod, M. 177, 
M. 177 a), M. 80). 


Capo III. — Specie diverse di biglietti: Loro caratteristiche, nso, va- 
lidità : 

1. — Biglietti ordinari a Seric fissa di corsa semplice a cartoncino, a 
tiriffa ordinaria vicinale. 

2. — Biglietti a cartoneino cd a foglietti di corsa semplice a destina- 
zione facoltativa (per adulti e per ragazzi) a tamffa ordinaria vicinale. 

5. — Biglietti a cartoncino per militari, di corsa semplice a destina- 
zione fissa o facoltativa. 

4. — Rielictti di andata-ritorno. 

5. — Biglietti per viaggi circolari ad itinerario fisso e ad itinerario 
combinabile, 

6. -— Biglietti a tagliandi per Agenzic all’Estero cd in Italia, 

7. — Biclietti a itinerorio combinabile in servizio internazionale. 

9. — Biglietti a serie fissa e n serie facoltativa per viaggi a tariffa 
ordinaria n. 1 per viaggi di corsasemplice, 

9. — Biglietti in partenza dalle case cantoniere. 

10. — Tessere per i Senatori e Consiglieri Nazionali e Diglietti per le 


ro famiglie. 
. — Biglietti a foglietti (Mod. Ci, 201, Ci. 202, Ci, 202 E, Ci 202 X, 
i 203, Ci 204). 
12. -- Biglietto per viaggi deeli agenti postali. 
13. — Biglietti di abbonamento. ordinari, speciali, per studenti. per im- 
piegati dello Stato, settimanali e festivi, per impiegati ferroviari e loro fa- 
miglie, eee. 


No BOT, BETINO: bici 1C il DELLE FERROVIE DELLO. STATO 


+ — n n Se Line ia Team iaia le n = È == —— —.-- —_- 


14. — BRiglietti dì libera cireolazione e chilometrici. 


15. -- Fessera di autorizzazione per l'acquisto di biclielti a prezzo ri- 
dotto. e 

16. — Tarifia per famiglie viaggianti in gruppo. 

17. -- Viaggi in comitiva. 

18, — Viaggi collettivi. 

19. -— Viage per gli stranieri e eli italiani residenti all’estero, nell’A- 
imiea Italiana e nei possedimenti italiani.” 

20. — Permessi di entrata nelle stazioni. 

21. — Supplementi per i treni rapidi e per treni effettuati con automo- 
tici od elettromotria. 

22. --- Biglietti del servizio Guia ferroviario marittimo. 

Capo IV. — Controlleria: 


1.-— Norme relative alla controlleria. 

2. —- Esazioni in treno. 

3. — Biglietti di supplemento. 

4. — Diritto per le esazioni in treno e suppletive, 


O. -— Valute da accettarsi in pagamento, 

(i. —- Verbale di contravvenzione. 

î. — Versamento degli introiti. 

8. — Versamenti fuori residenza. 

Capo V. --- Norme relative al trasporto dei bagagli e dei cani: 

1. -- Detinizione del bagaglio. Cose ammesse al trasporto a bagaglio. 
2. — Bagagli ammessi gratuitamente nelle carrozze. 

3. -—— Tariffa delle cose di uso personale e domestico, dei campiunari, 


delle biciclette e motociclette, dei canì, gatti, scimmie e delle altre cose am- 
messe al trasporto come bagaglio. i ° 


4. — Riconsegna del bagaglio in una stazione intermedia del percorso. 

5. — Norme pel trasporto dei cani. 

6. — Bagagli degli abbonati. Divieto traffico piecoli colli: sanzioni re- 
lative. 

7. -- Servizio di presa e consegna a domicilio dei bagagli. 

8. — Disposizioni riguardanti la consegna desli oggetti rinvenuti nei 
treni (Capo T, art. 1 dell'O. S. 1/1931). i 

O — Trasporti giornali. 

10. — Servizio dei colli espressi. 

11. — Servizi diretti. Norme per l'effettnazione dei servizi diretti in- 


ternazionali. Messaggerie. 


Capo VI. — Concessioni speciali: 


1. — Disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali. 
2. — Tariffa ridotta del 50 %. 
5. — Trasporti per conto della Casa della Maestà del Re Imperatore, 


della Corte della Maestà Ja Recîna Imperatrice, delle Case dei Reali Principi 
c delle Corti delle Reali Principesse, 


4. — Trasporti per conto dello Stato. 

5. — Impiegati dello Stato. 

G. — Ricevitori postali e telegrafici. 

7, — Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra — As. 
soc'azione Famiglie dei Caduti in guerra — Legiohi, Volontari d’Italia ‘‘Giu- 


lio Cesare”? —- Associazione Nazionale Combattenti — Opera Nazionale per 
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l'assistenza ai Mutilati ed Invalidi di guerra — Istituto del Nastro Azzurro. 


8. — Ufficiali in congedo. S- 

9. — Congressi, esposizioni e concorsi, 

10. — Istituto Nazionale per la Guardia d'onore alle RR. Tombe del 
Pantheon. 

11. — Persone avviate in luoghi di cura da Enti od Opere Assistenziali. 

129. — Croce Rossa Italiana, e 

13. — Associazioni ed Istituti di Carità. 

14 — Candidati agli esami di Stato, 

15. — Maestri elementari. 

16. — Compagnie teatrali ed assimilate. S 

17. —- Lavoratori italiani rimpatrianti — Emigranti esteri in transito —- 
Indiventi esteri rimpatrianti. _ 

18. — Operai, braccianti e lavoratori agricoli. 

19. — Italiani residenti all’estero, nell'Africa Italiana e nei possedimenti 
italiani, 


20. — Istituti civili di istruzione e di educazione Re@, pareggiati, pa- 
rificati o riconosciuti dallo Stato. 


21. — Federazione Italiana dell’Esceursionismo — Comitato Olimpionico 
Nazionale Italiano. 

22. — Opera Nazionale Dopolavoro e Opera Dopolavoro Albanese. 

23. — Campagnoli viascianti in masse. 

24. — Mutilati ed Invalidi di guerra o per la Causa Nazionale o per ser- 
vizio militare non isolato all’estero. 

25. — Mutilati ed Invalidi di gnerra o per la Causa Nazionale o per ser- 


vizio militare non isolato all’estero chiamati a visita presso le Commissioni 
Mediche — Congiunti dei Caduti in guerra o per la Causa Nazionale o per ser- 
Vizio militare non isolato all’estero. n 

26. — Minorenni ed interdetti rimasti orfani per la guerra o per la Causa 
Nazionale o per servizio militare non isolato all’estero. 

27. — Viaegi dì nozze. 


28. — Fantini, guidatori ed allenatori di cavalli da corsa — Cavalli da 
eorsa. cavalli ed asini riproduttori e cani da corsa. 

29. — Piante e parti di piante — Piantine e semi forestali — Machine e 
attrezzi agricoli — Restiame. 
i 30. — Ente Nazionale di lavoro per i ciechi — Casa di Lavoro per i ciechi 
il Nerra. 


31. — Viaggi per licenza degli equipaggi delle navi merenntili italiano. 


Capo VIT. — Concessioni eccezionali di carattere permanente: 
1. — Viaggi dei giornalisti e famiglie. 
2. — Viaggi degli infortunati nelle solfatare della Sicilia. 
. 3. — Viaggi degli insegnanti e segretari delle Uriversità di Ferrara è 
amerino. 
4. — Viaggi degli insegnanti della Lega Culturale della Dalmazia. 
_ 5. — Viaggi dei candidati per ammissione ai corsi della R. Scuola Su- 
periore Normale di Pisa. 
_ 6. — Viaggi degli operai nazionali rimpatrianti dall’Afrea Orientale 
Italiana. 
._ T. — Viaggi dei borsisti americani, europei e del Medio cd Estremo 
Oriente. l 
8. — Viaggi dei mutilati e feriti fascisti e degli appartenenti alle fami- 


glie dei Caduti per la Rivoluzione (oltre la Concessione Speciale XVIII). 
, 9. — Viaggi degli inseritti all'Associazione Nazionale Mutilati@ Invalidi 
di guerra (oltre le Coneessioni Speciali XVII e XVITT). 
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10. — Viaggi degli inscritti all'Unione Italiana Ciechi. 
11. — Viaggi deali inscritti alla Lega Nazale Italiana. 
2, — Viaggi delle gestanti italiane residenti in Francia cd Algeria. 

13. — Viaggi per accoamparnatori di salme. 

14. — Viaggi dei eustadi di bestiame, 

15. — Vinggi dei conduttori ]Jocomotive. 

16. — Viaogi pe? persone di scorta ai trasporti per conto della Banca 
d’Italia. | | pb HT; 

17. — Viaggi degli Agenti Cocnnali e deeli Ufficiali e Guardie di Finanza 
per sospetto di contrabbando. 

Capo VIII. — . Regolamento p per i ‘i trasporti militari: 

1. — Documenti occorrenti pei viaggi in base alle tariffe mdotte del 50 % 
e del 70 To. | 

2. — Persone aventi titolo alle tariffe ridotte del 50%, del 70 % e casi i 
in cui il Joro trasporto può aver Inogo. x 

3. — Trasporti militari in conto corrente — Validità della richiesta. a 
Viaegi militari germanici. 

4. — Persone tenute a viaggiare in uniforme e casi in eni possono v'ar- 
ciare in abito borghese. 

5. — Treni coi quali possono viaggiare le persone e classe in cui possono 


LEGNO O posto. 
— Modalità per L ocenpazione dei vasti con Jetti, vetture sperinli, sa- 


loni e sai riservati. ° 

7. — Modificazioni al eontratto di trasporto (cambio elasse, ecc.) 

8 — Mancanza di posti disporihili. 

9. — Sospensione di viazgi e esmbiamento di itinerario. 

10. — Fermate intermedie. 

11. — Ragazzi. 

19. — Via da percorrersi. 

13, — Militari di truppa in aerompazmamento di Ufficiali ammalati. 

14. —- Persone in accompaenamento ani colombi viaseiatori. 

15. — Validità dei bichetti. 

16. -- Smarrimento 0 mancanza del biglietto di viaggio. 

17. — Trresolarità di viaseio e relative sopratasze e penalità — Abusi. 

18, — Docnmenti di identità personale da esibirsi neli agenti ferrovimi. 
Controlleria. 

19. — Bagagli. | 

20. — Trasporti di cose in conta eorrenta -—- Docenmenti di trasporto. 

27, — Forneci, hardature. oscetti di senderia trasportati coi cavalli © 


muli c custodi dei cavalli e muli. 
Capo IX. — Biglietti di servizio: 


1. — Caratteristiche della serie A) AL, Ap, At, FI, As, Ao, D, D2, BI. 
B6, Be, Bd e Bo, C, dei libretti B-19. 


2. — Validità dei biglietti rispetto a] tempo, alla percorrenza e ai treni — 
Vidimazioni — Eventuale” passaegio in classe »iperiore od inferiore — Fer- 
mate — Vie concorrenti e casi ammessi — Via più lunga e deviazione — Casi 
di concessione della deviazione sui biglietti di serie C — Diramazione. 

3. — Uso dei biglietti Ap, AI, At, As, 0o, e dei libretti B-19. Operazioni 
RRFGA TCA — Irrcrolarità — Abusi — Contravvenzioni — Rapporti alla 
Snperiorità. 

4. — Buoni bagaglio — Loro uso — Contravvenzioni e penalità. 
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Parte IV. 


Disposizioni varie, 


Capo I. — Istruzione per l’accertamenio delle infrazioni alla polizia fer- 
roviaria, 
Capo II. — Telegrammi accettati in treno e telegrammi recapitati in treno. 


Capo III. — Norme per il riscaldamento dei treni viaggiatori (Edizione 
1550 ed O. S. 107/1934 e 158/1937). 


Capo IV. — Trasporti postali (Edizione 1934 -- O, S. 75/1934), 
Capo V. — Noleggio euscini ai viaggiatori. 


Capo VI. — Estratto delle istruzioni per il servizio doganale sulle fer- 
revie per il personale dei treni (Edizione 1924). 
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Drcrero Mix:stERrIaLe 20 gennaio 1042.XX, n, 2170, — Cancorse interno pe; 
n. 20) posti di Capo deposito di 3* classe. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 
17 gennaio 1042-XX, n. P.A.G, 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari 
Generali; 

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/ 
a del 13 ottobre 1941-XIX; 

'isto l'articolo 60 del Regolamento del personale approvato eol Regio 1) -- 
creto Legge 5 aprile 1925, n. 405; 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DFCRETA : 


Sono indetti esami di concorso interno per n. 20 posti di Capo deposito di 
3* classe con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, 
delle quali si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. 


Roma, li 20 gennaio 1942-XX. 


Il Minkbtro 
HosT VENTURI 


NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO A 20 POSTI 
DI CAPO DEPOSITO DI 3* CLASSE 
1. — Im relazione all'art, 60 del Regolamento del personate viene indetto 
un esame di concorso interno per n. 20 posti di Capo deposito di 0 classe. 
A) concorso possono partecipare i macchinisti di 1 classe ed i macchi- 
nisti di 22 classe della trazione a vapore, nonchè i pari qualifica della trazione 
elettrica abilitati alla trazione a vapore, che abbiano un’anzianità di macchi- 
nista di 22 classe non posteriore al 1° gennaio 1940, purchè abbiano una anzia- 
nità di aiuto macchinista non posteriore al 1° gennaio 1925, o se provenienil 
dal Regg. Ferrovieti del Genio ed abilitati a Macchinista nell’interesse mili- 
tare, abbiano frequentato un concorso allievi aiuto macchinisti non posteriore 
a quello tenuto nel 1924, ed abbiano funzionato da capo deposito o da dist. 
butore per almeno 180 giorni complessivameute, anche se in vari periodi. 
Potranno inolire concorrere arli esami stessi i sotto capi teenici di 1* classe, 
nonchè i sotto capi teenici che abbiano conseguito tale qualifica non posterior- 
mente al 1° gennaio 1941, purchè abbiano prestato servizio di mucchina per al- 
meno un sono. Tutti gli aspiranti dovranno risultare iscritti al P. N. F. 


2. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano par- 
tecipare al concorso. dovranno presentare per il tramita gerarchico, non oltre 
trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino -Ufficiale. 


apposita domanda conpilata su carta da bollo da lire sei indirizzata al Ser- 
vizio Materiale e Trazione. 


Parte I - n. 7 - 12 febbraio 1942-XX. 
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I capi delle Sezioni, delle Officine, ecc. dai quali dipendono gli aspiranti, 
dupo aver accertato che gli aspiranti stessi solo in possesso di tutti i requisiti 
richiesti, trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione le domande ricevute 
per l'ammissione al concorso entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile 
per la loro presentaziorie, accompagnandole con un estratto dei fogli matrico- 
jari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un detta- 
gliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, 
diligenza, capacità, attitudine alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori 
esercitate, indicando complessivamente il numero delle giornate eflettive delle 
funzioni stesse. 

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con 
l’indicazione, per ognuno di essi, della data di nascita e di nomina a ruolo, del- 
anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni ripor- 
tate nel quinquennio 1937-1941, nonchè della data d’iscrizione al P.N.F. ed 
eventualmente, se sia ex cembattente, se abbia benemerenze tusciste, ai sensi 
dell'art. 58 del Regolamento del personale con la puntazione per ciascuno dei 
requisiti stessi, se sia socio di diritto della Unione Fascista tra le famiglie nu- 
merose. 


3. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente da una ap- 
posita Commissione esaminatrice di cui è cenno in appresso, in relazione alle di- 
sposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del persorale ed in base agli ele- 
menti di cui al precedente punto 2° e dopo assunte quelle maggiori int'orma- 
zioni che si ritenessero del caso. 

I candidati che si trovino sottopesti a procedimento disciplinare, qua- 
Jora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla econfivurazione della man- 
canza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ay relativi 
esami per deliberazione del Sig. Direttore Generale su proposta da avanzare di 
volta in volta pel tramite del Servizio Materiale e Trazione previo rilascio da 
parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle 
condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami. 


4, — Gli esami saranno cffettuati da un'apposita Commissione esamina- 
trice composta di un Presidente di grado non inferiore al 2° e di due membri di 
grado non inferiore al 4° da nominarsi dal Direttore Generale su proposta del 
Servizio Materiale e Trazione. a 

Detta Commissione, cui è deferito l’incarico della compilazione dei temi 
per gli esami ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l’esple- 
tamento degli esami ttessi e provvede alle opportune notifiche agli agerti em- 
messi al concorso, a mezzo dei Capi immediati, in merito alla locabtà nella 
quale avranno luogo le prove di esame e alla relativa data. 

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese o tedesca, di cui è 
accenno in appresso, potranno essere aggrerati alla Commissione esaminatrize, 
no voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell’Ammini- 
L) one. i 


5. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, unu grafica ed una orale. 


La prima prova seritta consisterà in una relazione su argomento «d’indole 
professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana; la sc- 
conda nella, soluzione di un problema di aritmetica, geometria e fisica nei li- 
miti che a Queste materie sono assegnati dal punto a) dei prozrammi di esa- 
me A e B. i 

La prova grafica riguarderà il disegno a mano libera di pezzi di locomo- 
tiva a vapore o elettriche. 

prova orale verterà per tutti sulle materie del programma A, e per 
cuelli abilitati alla trazione elettrica anche sulle materie del prograinma 8. 


Reese RIGA EEE ice 
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A richiesta dei candidati sarà cou-smilita anche ana prova facoltativa iu = 
cisoerna delle lineune francese, intiese c tedesca, 

Detta prova serà orale e verrà tenuta in considerazione solo quando il ‘Bi 
consorrente abbia dimostrato di saper sostenere. nella lingiza prescelta una "um 
breve conversazione su argomento di indole pratira, CR 


6, -- Ti numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione i 
esauuniulrice è il seguente: : : 
ID ../} a DAS 4 a 
Prove scrilte : DA 
Reiazione Deo: ee e A punti 10 p | n Lu 
Saggio di aritmetica, geometria, lisca. > 0 er ciascuno dei com 17 
Saggio di disegno... .... >» 10 \ ponenti ln Comm:s- I 
dà i sione. 
Prova orale (trazione a vapore) 2... > RO e 


si . ts) ; j 4 . ft 3 “a . ba 
Prova orale (trazione elettrica) . . . . >» 3 | Compl ssivamente per n 
i tutti i membri della 
3 À 


Prova fucoltatira sulle lingue estere. (per Ver 
Commissione. SO 


Ciascuna provi) L00206 


Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto infor- 
mativo di eni al precedente punto 2°, fino a 10 punti in complesso per la valu- 
tazione dei requistii di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, te- 
nendo anche conto delle funzioni di grado superiore escereitate. Di tale vota- 
zione profitteranno i candiduti riusciti idonei nelle prove scritte e orali. 


[uo.d 


7.-- Suranno ammessi alla preva orale i candidati che avranno ottenuto 
almeno i 63/90 del numero complessivo dei punti attribinti alle prove scritte i 
e grafica purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 18/20 dei uni 
. punti attribuiti alla prova stessa. | 

I candidati per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova *. 
orale sulla trazione a vapore almeno 63/90 dei punti stabiliti, do 


8. — La somma di tutti i punti che i candidati, riusciti idonei nelle 
prove obbligatorie, avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in Ch 
quelle facoltative e nei requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e SE 
capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la gradun- 300 
ioria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale IO” 
di esame. IC, 

A parità di voti sarà dala la precedenza ugli agenti di qualifica superiore È 
e fra questi ai candidati che abbiano consecitito tutte e due le abilitazioni. Fra 
coloro che si trovino in condizioni di parità rispetto ni detti requisiti sarà data x 
la preferenza agli ex combattenti e a coloro che abbiano benemerenze fasciste Sha, 
ni sensi dell’art. 58 ae] Reselamento del perzonaio, con preferenza agli agenti a 
che per i detti titoli abbiano riportato nna maggiore puntazione complessiva a 
nonchè ni soci di diritto dell’Unione Fascista fra le famiglie numerose. 


In mancanza dei suddetti requisiti, Covrà essere tenuto conto del titolo di dia 
anzianità, a norma dell'art. 59 del Itecolamento del personale e del maggior a 
carico «di famiglia, cn 

9. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella gra- ps 
duaioria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi a ha 
cONCHISO, A 

10. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verra:nio ill 
immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano si 

So 
k i 
MEA 
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che si renderanno vacanti i posti da coprire. e dovranno compiere con esito fa- 
vorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle 
funzioni stesse della durata effettiva di sei mesi a termini dell’art, 693 del Re- 
golamento del personale. i 

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non razgiungessero nel termine 
fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione 
si sensi dell’art, 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri 
concorrenti idonei secondo l’ordine di graduatoria. 


__Il — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qual- 
siasi motivo, eliminati dalle gradnatorie di esame, potrà essere assegnato alle 
funzioni superiori un usual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantita 
tivo dei posti stabiliti, seguendo l’ordine della graduatoria. 


12, — .La eriduatoria di merito approvata dal Ministro, sarà pubhlicata 
«I Bollettino Ufficiale del'e Ferrovie della Stato. 


15. — Il concorrente che contravvenea alle norme stabilite sarà escluso Fal 
concorso con deliberazione della Commissione esaminatriee, 


MATERIE D'ESAME 


PROGRAMMA A, 


. 


a) Cultura ginerale e tecnica: 


Aritmetica e geometria elementare — Prime 4 operazioni di aritmetica 
con numeri interi o decimali e con frazioni ordinarie — Elevazione a potenza 
ed estrazione della radice quadrata —- Numeri primi, massimo comune divisore 
e minimo comune multiplo — Sistema metrico decimale é sue applicazioni — 
Numeri complessi (ore, gradi e misure inglesi) — Formule letterali di calcolo 
antmetico e loro applicazioni -— Uso delle tabelle numeriche dei manuali e 
prontuari, misura delle superfici è delle principali figure pianc e del volume 
nei solidi più comuni — Applicazioni a casi pratici ed al calcolo del peso di 
materiali di ordinario impiego. 


Nozioni di fisica. a Differenti specle del moto — Lavoro e suo forme, 
proprietà fondamentali dei liquidi e dei gas e legi relative — Baron. 
metri, manometri, enlore, suoi effetti generali ed applicazioni; termometri, pi- 
vometri, Equivalente dinamico della caloria -— Proprietà del vapore d’acqua 
nei suoi diversi stati (umido, saturo, secco e soprariscaldato). 


Delle macchine, — Differenti specie di macchine, lavoro motore, lavoro 
altiro e passivo — Potenza delle macchine e loro rendimento — Organi ‘el»- 
mentari delle macchine semplici, organi per la trasmissione e per la trasforma- 
zine del movimento, pulesce. incranagei, bielle, manovelle, eccentrici circolari. 
Materiali impiegati nella costruzione delle macchina — Nozioni elementari sui 
motori termici usati nelle industrie. 


Delle macchine a vapore. — Varie specie di macchine e criteri di classi. 
ca — Generatori di vapore: parti che li costituiscono e loro funzioni —- Ge. 
neralità sulla combustione e sui combustibili --- Caldaie acarande, media è 
Diceola capacità di sequa. loro caratteristiche di funzionamento?ealdaie a fe 
dlai esterno ed a focolnio interno (Cornovaglia): disposizioni varie che deri. 
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varo dai tipi fondamentali. Caltaie a tubi di fumo, misto, verticali — Caldaie 
a tubi d'acqua, appaiecehi d'alimentazione e di sienrezza — Accessori. 

Motori a vapere; a moto alterno e rotativo; cenni ditterenziali — Or- 
cani di produzione e di irasformazione del lavoro sulla motrice a stantuffo — 
Distribuzione del vapore a cassetto semplice — Distribuzioni pertezionate & 
valvole — Inversione del moviminto — Eegolazione del movimento e del la- 
voro; espansione multipla; ravione del suo impiego; sistemi Wolf e Cora- 
pound — Impiego del vapore surriscaldato con espansione semplice e fra- 
zionata. 


Nozioni cenerali di dle!tricità e mugnetismo, -— Macchine generatrici, Lra- 
sformafriei ed alimentatrici di enevgia elettrica. 


b) Cultrra tecnica speciale ; 

Locomotiva — Aderenza +— Siorzo di trazione - l'utenza della locomo- 
tiva —— Caldain e sue caratteristiche — Parti costituenti la caida:a, il focolaio 
cd il camino -— Combustione nei forni con particolare riguardo ai combustibili 
usati — Varie qualità e caratteristiche dei combistbili nei riguardi del loro 
uso nelle locomotive — Scappamento e sua influenza suila combustione e sulla 
produzione del vapore — Apparecchi di alimentazione di presa a vapore ed ace- 
cossomi diversi Organi di produzione di trasmissione del movimento — Ap- 
parecchi di lubrificaziove — Apparecchi ed organi della distribuzione — Si- 
stemi di distribuzione (col doppio eccentrico e settore, Walschaert o speciali), 
cassetti sempilei equilibrati, cilindrici — Sincolarità ed anormalità della mar- 
cia delle locomotive —— Marcia a regolatore chiuso e a controvapore — Locomeo- 
tiva a doppia espansione ed a vapore surriscaldato — Carro della locomotiva 
a tendor, telaio, rodigio, sospensione, Ripartizione, distribuzione e .regolariza 
zazione del peso sugli assi — Circolazione in eurva ed apparecchi atti a faci- 
litarla e ad assienrarla — Mozzi di frenamento — Treni a mano, continui ed 
automatici; loro caratteristiche, 

Nozioni pratiche relative al servizio delle locomotive, condotta del fuoco 
ed alimentazione — Condotta della locomotiva — Avarie in servizio — Veri- 
fiche diverse sulle locomotive. 

Nozioni pratiche di teenologzia in relazione alla loromotiva ed alle ripa- 
razioni correnti nei depositi. 


c) Materie di servizio: 


* Recolamenti sui secnali è sulla circolazione dei convogli — Istruzione snl 
freno Westinghouse — Regolamenti sulle prove e visite delle caldaie — Istru- 
zioni teeniche del Servizio Materiale e Trazione relativo alle riparazioni delle 
Incomotive ed automotrici — Reorolamento sul servizio marchinisti e fuochisti 
— Norme per la formazione deli orari e tntni di servizio del personale delle 
lbeomotive -— Disposizioni contenute nella Prefazione dell’Orario generale re. 
iativwe alla composizione dei treni seeondo la prestazione delle locomotive, alle 
disposizioni cirea Ja frenatura dei treni, alli velocità massima ed alla circola! 
zione dell'e Tocomotive sulla Itete. Nerme amministrativo vimmardanti il servizio 
dei Depositi — Recolaniento del personale — Disposizioni relative nlla pr. 
venzione degli infortumi snl lavoro, primi soecorsi. denunce, 


PROGRAMMA PR. 


a) Cultura generale tecnica : 


Eleitmeltà c magnetismo — Cariea eclettica, corpi comtattori e isolanti — 
Massa, densità, potenziale elettrico — Corrente elettrica -- Fosistenza e con- 
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ducibilità — l'orza eletiromotrice -- Differenza di potenziale — Intensità e 
densità di corrente ——- Circuiti elettrici — Legge di Ohm e di Joule — Unità 
di misure elettriche — Pile primarie e secondarie (accumulatori). 

Magneti permanenti e temporanei — Induzione magnetica — Campo 
magnetico — Flusso d'induzione — Unità di misure magnetiche — Cireuito 
magnetico — Macnetismo residuo -—— Isteresi, 

Elettromagneltisimo. — Campo magnetico prodotto da una corrente -— So- 
lencide — Elettrocalamita — Forza ‘elottromotrice e correnti indotie in um 
circuito — Legge di Lenz. 

Correnti eletiriche. — Correute continua, variabile ed alternata — Gran- 
dezze relative alle correnti alternate — Induzione mtiun —- Autoinduzione — 
Impedenza — Corrente attiva e riattiva — Correnti bifasi e trifasi — Cor- 
renti parassite. 

Campi magnetici ulternativi. — Campi monofasi, bilasi, tmfasi — Campi 
rotanti, bifasi trifasi — Istrmunenti di misura e misure clettriche — Ampero 


metri — Voltometri — Wattomet:i — Misure di intensità, di tensione, di res:- 
stenza e di potenza. 

Macchine: generatrici, trasformatrici e utilizzatrici dell'energia elettrica. 

Dinamo a corrente continua — Alternatori, trasl'ormatori statici — Tra- 
sformatori Scott — Trasformatori e convertitori roianti — Motori a corrente 
continua — Motori a corrente alternata — Motori a campo rotante; connes- 
sione in cascata; loro funzionamento come generatori — Potenaza — Rendi. 
mento di generatori — Trasformatori e motor. 


Impiunti di produziore e distribuzione di energia elettrica. — Centrali tei- 
miche ed idrauliche; lince di trasmissione, pridite varie nella trasmissione. 


b) Cultura tecnica speciale : 


Sistemi di trazione. — "razione a correnie continua, monofase e trilase --- 
Caratteristiche dei motori relativi — Sottostazione linca di contatto — Organi 
Ci presa corrente, 

Locomotive ed automotrici elettricle. — Aderenza — Sicrzo di trazione 
al cerchione, al gancio — Carro, telaio, sale, ruote e boccole. 

Sospensione — Distribuzione e regolazione del pero sugli assi — Cireola- 
zione nelle curve — Trasmissione del movimento (hielie ed inerenagri), treni 


a mano continui, automatici, Accessori varil. Equipaggiamento eletirico: a cor- 
rente continua e trifasica — Avviamento, ricupero di enercia, freni elettrici -— 


Trazione semplice — Trazione multiple — Nozioni pratiche sui servizio delle 
loeomotive e delle automotrici e sulla loro coudotta -— Avarie in servizio — 
Verifiche diverse — Prove e visite regolamentari — Norme pratiche di tecno 


logia con speciale riguardo ai locomotori ed alle riparazioni che possono aver 
luogo nei depositi. 
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Decreto MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2171. —- Concorso interno per 
1. 250 posti di Aiuto macchinista, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in datu 
17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari 


Generali; 
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/ 


PIA RI 17/1. 3.1 del 13 ottohre 1941-X1X; 
"isto l'articolo 60 del Regolamento del personale approvato col Regio De- 
creto Legge 7 aprile 1925, n. 405: 
Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA : 


Sono indetti esami di concorso interno per n. 250 posti di Aiuto mac- 
chinista con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreta, 
delle quali si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. 

Roma, li 20 gennaio 1942-XX. 


11 Minbtro 
Host VENTURI 


NORME PER ESAMI DI CONCORSO INTERNO A 250 POSTI 
DI ALUTO MACCHINISTA (GRADO 12°) 


DI 


1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto 
“un esame di concorso interno per n. 250 posti di A. Macchinista suddivisi 


come appresso: 
complessivamente per le Sezioni di: 
TORINO . GENOVA . MILANO - VENEZIA - TRIESTE . Posti n. 100 


complessivamente per le Sezioni di: 
BOLOGNA - FIRENZE - ROMA -. ANCONA Deleg. CAGLIARI >» 75 


complessivamente per le Sezioni di: 
NAPOLI - BARI . REGGIO C. -. PALERMO . . . . . . >» 76 
Totale posti . . . mn. 250 


2. — A] detto concorso possono partecipare gli agenti delle sottoindicate 
qualifiche, iscritti al P. N. F. e abilitati alle mansioni di Aiuto macchinista 
(Mod, T. 208 e T. 211). 

i Capi squadra accudienti e manovali a. p, di tutti gli impianti del 
cattivi Materiale e Trazione; 


Parte I - n. 7 - 12 febbraio 1942-XX. 
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b) i Capi squadra manovali di tutti gli impianti del Servizio Mate- 
riale e Trazione; 
c) gli Aceudienti a. p, di tutti gli impianti del ‘Servizio Materiale e 
Trazione; 
d) i Manovali stabili di tutti gli. impianti del Servizio Matcriale e 
Trazione. , 
Gli agenti di cui ai precedenti comma per essere ammessi al concorsc 
non dovranno aver saperato, al 1° sennato 1941, il 40° anno ci età. 
Tale limite massimo di età è clevato:, 


1°) di 5 anni per coloro che prestarcno servizio militare nelle Farz» 
Armate d’Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti 
mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelie Colonie 
dell’Atrica Orientale del 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio 
militare non isolato ‘all'Estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a 
relative operazioni militari oppure per i Legionari liumani; 


2°) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione 
iseritti al P. N. SF. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale 
aumento è cumulabile con gli altri di cui al punto precedente: lo stesso tratta- 
ment» è accordato ai feriti per la cavisa fascista — in possesso del relativo bre- 
vetto — anche sc l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia 
Ù Roma purchè iscritti al P. N, F. senza interruzione dalla data dell’evento 
stesso. 


3. — Gli agenti che si trovano nelle condizioni volute e che intendono par- 
tecipare agli esami dovrauno presentare, per il tramite gerarchico, alla Sezion» 
Materiale e Trazione del Compartimento rella cui giurisdizione trovasi l’im- 
pianto cui sono addetti. apposita domanda in carta da bollo da L, 4, non oltre 
50 sioni dalla datr di pubblicazione del presente bando nel Bollettino UÎ- 
firiale, 

Le ammissioni al concorso saranno decise dai Capi delle Sezioni Matc- 
riale e Trazione, tenendo conto del disposto degli articoli 61 e 62 del R. P. 

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora 
sussista un dubbio sulla loro co'pevolezza o sulla confisurazione della man- 
canza imputata, possono essere animessi con riserva al concorso ed ai relativi 
«sami per deliberazione del Sie. Direttore Generale su proposta da avanzare 
pel tramite del Servizio Materiale ce Trazione e previo rilascio da parte degli 
interessati di npposita dichiarazione seritta di essere edotti delle condizioni con 
le nuali vengono ammessi al eon4orso ed agli esami. 

i Pei le visite snnitarie dovranno essere osservate Je disposizioni di eni al 
art. 4 del D. M. n. 8908 aAcl 17 dicembre 1940. 


4, — I Capi delle Sezioni fai auali dipendono eli aspiranti. dopo avere 
accertato che gli aspiranti stessi sono in possesso di tutti i requisti richiesti, 
decideranno in merito alle ammissioni dei candidati e trasmetteranno al Ser- 
vizio Mater'ale e Trazione ertio 15 giorni dalla scadenza della presentazione 
delle domande, l’cleneo dei candidati ammessi al concorso corredandolo con i 
seguenti documenti : 


a) domanda degli agenti; 


b) un breve rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla 
cordotta, sullo zelo e sulle attitudini dimostrate in servizio; 


c) certificato di idoneità fisica, Mod, San. 6, per gli aspiranti pei quali 
è preseritta la visita sanitaria. ” dini aa 
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Nel suindicato elenco dovranno essere indicate, per ognuno degli aspiranti, 
la data di nascita, l'anzianità di servizio di ruolo, le qualificazioni riportate nel 
quinquennio 1937-19 KH, nonehè cella difa d'’iserizione al P. N. Mi se sia CX 
combattente, se abbia benemerenze iasetste, ai sensi dell'art, 58 it. P. con la 
puntazione per ciascuno dei veanisii; «tessi, del carico di famiglia e se siano 
inscritti di diritto all'Unione Fascista fra le famiglie numerose. 

Agli asenti ammessi sarà notificato, a mezzo dei propri superiori imme- 
diati, dove e quando avranno lvozo lc prove seritte, 


5. — Gli esami verranno tenuti in loenlità. da destinarsi per ciascuno dei / 
tre gruppi di Sezioni di cui al punto 1° e saranno effettuati da Commissioni da 
vominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, composte di un unico 
Presidente di grado nen inferiore «1 3° e li due membri per ciascuno dei gruppi 
suddetti di cui uno dovrà essere di et1ado non inferiore al 5° e l’altro un Cajro 
Deposito almeno di 1? classe. 

6. — Gli esami cons:steranno in una prova seritta ed una orale. 


La prova scritta consisterà nella redazione di un breve rapporto si argo- 
menti d'indole profe-sionale ele servirà anche come saggio di compresizione 
italiana. 

La prova orale verterà sulle leegi, recolamenti, ece. relativi alle funzioni 
dell’Aiuto macchinista e sn] funzionamento della locomotiva, come dal pro. 
gramma annesso alle presenti norme, 


7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei 
Membri della Commissione e-aminatrier è il seguente: 
Prova seritta . ... 0.0... punti 10 
* Provacorale . 0. a è £ & a e e 20 


Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di attitudine 
éimostrata in servizio, per la valutazione dei quali sono assegnati fino a 
10 punti 


Sì — Per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà aver ripor- 
tato almeno 6 decimi dei punti attribuiti nila prova scritta e per essere dichia. 
rato idoneo dovrà riportare vguale puntazione nella prova orale. 

l candidati sindicati idenei saranno classificati secondo il numero com- 
piessivo dei punti ottenuti e, a parità di voti, sarà data la precedenza agli 
acenti di qualitica i superiore È fra coloro che sì ‘trovino in condizioni di parità 
rispetto ai detti requisiti sarà data Ja preferenza agli ex combattenti e a co- 
faro ehe abbiano benemerenze fasciste ni sensi dell’art, 59 del Regolamento del 
personale, con preferenza agli aventi ehe per i detti titoli abbiano riportato 
una maggiore puntazione comnlessiva : la precedenza in parola è prevista an- 
che per coloro che sinno sori di diritto ilell’Unione Fascista fra le famiglie 
RUMErOose. 

In mancanza dei «detti vegnisiti, dovrà essere tenuto conto del titolo di an- 
zianità, a norma dell'art, 59 del Regolamento iel personale e del maggior ca- 
rico di famiglia. 

Saranno compilate tre graduatorie: una per ciascuno dei tre gruppi di 
cui Al punto 1°. 


9. — Saranno dichiarati vincitori del concorso ed asseomati alle funzioni 
di Aiuto Macchinista quei concorrenti idonei che nelle graduatorie come sopra 
compilate risulteranno compresi nel limite dei posti messi a concorso. 

Qualora con gli idonei di ciascuna delle graduatorie suddette non si ra:r- 
giungesse il numero dei posti rispettivamente assegnati è Tacciata facoltà al 
Capo del Servizio Materiale e Trazione di asseonare alle fi, Smportori, fino a 


dala 
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raggiungere il quantitativo totale di 250 posti assegnati dal bando, altri agenti 
compresi nelle altre graduatorie seguendo l’ordine di esse. 

10. — I candidati che verranno dichiarati vingitori dovranno compiere, 
prima di ottenere la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni su- 
periori a’ sensi dell'art. 63 R. P., della durata effettiva di 6 mesi e saranno 
destinati esclusivamente in località. ove vi siano scoperti posti di pianta di 
Aiuto macchinista. Quelli che rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero 
nel termine fissato. la nnova destinazione saranno dichiarati rinunciatari ai 
sensi dell’art. 12 R. P. e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo 
l'ordine della graduatoria. 

In caso che taluni vincitori dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati 
dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni di Aiuto Mac- 
chinista dal Capo del Servizio Materiale e Trazione nn uguale numero di agenti 
riusciti idonei seguendo sempre l’ordine delle graduatorie. 

La decorrenza delle immissioni in via permanente nelle funzioni superiori, 
ai sensi dell’art. 63 R. P., sarà stabilita dal Servizio Materiale e Trazione ch: 
ne darà notizia al Servizio Personale e Affari Generali. | 


11. — Il concorrente che contravvenca alle norme stabilite per la disci- 
plina degli esami è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. 

Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte, l’esclu- 
sione è decisa dal Commissario presente. 


. 12. — Le graduatorie di merito saranno pubblicate nel ‘Bollettino Uffi- 
crale’? delle Ferrovie dello Stato, 


MATERIE D’ESAME 


Locomotiva. — Aderenza — Sforzo di trazione —- Potenza della locomo- 
tiva — Caldaia e sue caratteristiche — Parti costituenti la caldaia, il focolaio 
a il camino — Combustione nei forni con particolare riguardo ai combustibili 
usati — Scappamento e sua influenza sulla combustione e sulla produzione di 
Tapore — Apparecchi di alimentazione, di sicurezza, di presa vapore ed ac- 
cessori diversi — Organi di produzione e di trasmissione del movimento -— 
Apparecchi di lubrificazione — Apparecchi ed organi della distribuzione — 
Sistemi di Yistribuzione (con doppio eccentrico e settore, Walschacrt e spe- 
ciali) — Cassetti semplici, equilibrati, cilindrici — Singolarità e anormalità 
della marcia delle locomotive — Marcia a resolatore chiuso ed a contro va- 
pore — Locomotive Compound ed a vapore surriscaldato — Carro della loco- 
motiva e tender: telaio, rodiggio, sospensione — Ripartizione. distribuzione. 
regolarizzazione del peso sugli assi — Circolazione in curva ed apparecchi atti 
a facilitarla ed assicurarla — Mezzi di frenamento — Freno a mano, continni 
nd automatici: loro caratteristiche 
“Nozioni pratiche relative al servizio delle locomotiva — Condotta Ael 
fuoco ed alimentazione — Condotta della locomotiva — Avarie in servizio. 

Verifiche diverse culle lIncomotive. 

Nozioni pratiche di teenolozia in relazione alla locomotiva ed alle ripa- 
razioni correnti nei Depositi. i 

Materie di servizio. — Regolamenti sui segnali e sulla circolazione dei con- 
vogli — Tstruzione sul freno Westinehonse — Recolamento sul servizio mac- 
chinisti @ fuochisti -- Disposizioni contenute nella prefazione all’orario gene- 
rale r:lative alla composizione dei treni secondo la prestazione delle locomotive, 
alle disposizioni circa la frenatnra dei treni, alla velocità massima ed alla cir- 
colazione Aelle locomotive sulla Rete. i 

Norme e disposizioni concernenti »li infortuni elettrici) e) eenerali sul la- 
raro —- Prevenzione deeli infortuni -—- Sorecnarsi A'uircénea. 
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Drecketo MixisERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2172. — Concorso interno per 
n. 110 posti di Sotto capo tecnico. 


TL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la A avanzata dal Direttore Generale con la relazione in dai? 
17 gennaio Li . P.A.G. 040/24/40.422 del Servizio Personale e Affari 
Generali; 

Vista la lan della Piesidenza de] Consiglio dei Ministri n. 27773/1175/ 
2/12 /17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX; 

Visto l’articolo 69 del Regolamento del personale approvato col Rezio 1) 
creto Legge 7 apiriie 1925, n. 405: 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


e. DECRETA: 


Sono indetti esami di concorso interno per n. 110 peosti di Sotto capo tee. 
nico (50 per il Servizio Materiale e Trazione, 58 per il Servizio Lavori e Co- 
struzioni, 1 per il Servizio Approvvigionamenti, 1 per il Servizio Personale e 
Affari Generali) con le modalità stabilite dalle norme allezate ul presente De- 
ereto, delle quali si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Utficiale. 


Roma, li 20 gennaio 1942-XX, 


Il Ministro 
Host VENTURI 


FP ETETECI A LIRE LOTO COPIO 8 VTOTIO -_---- 2-0. 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI 
DI SOTTO CAPO TECNICO 


SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE 


1. — In relazione all’art. 69 del Regolamento del personale viene indetto 
uo. esame di concorso interno per n. 50 posti di Sotto capo tecnico per il Ser- 
vizio Materiale e Trazione, 

Tali posti sono suddivisi come appresso: 


Lr sel fel alli 


OFFICINE. 
N. 8 posti nel mestiere di aggiustatore e montatore veicoli 
» 8» » » di aggiustatore e montatere locomotive 
»4 » » » di falegname 
» do» » » di verniciatore 
»3 » » » di tornitore 
>»1U » » » di fucinatore 
>» 6» » » di calderaio e saldatore 
»2 » » » di tappezziere 


__  OFriciN® r DEPOSITI. 
N. 8 posti nel mestiere di acciustatore-clettricista 
| OrrIcine RiaLzo, 
N. 6 posti ] 
N.50 posti in totale. 


Dnrxia TY “n ff, 610 2abhkhaecncin 1449 ©’ 
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2. — Potranno partecipare a detto concorso: 

— per le Officine-e depositi: eli operai di 1* classe e gli operai stabili di. 
peudenti dal Servizio Materiale e ‘Trazione; 

— per le Officine rialzo: i vei ‘ificator1 nà personam, gli operai di 1° classe 
e gli operai stabili ab.litati alle funzioni di verfieatore, 


Potranno incitre prendere parte al concorso stesso anche gli operai di 
1° classe e gli operai stabili dipendenti dalla Sezione ferroviaria del R. Isti- 
tuto Sperimentale delie Comunicazioni, nonchè gli operai di 1* classe e gli 
operai stabili addetti alle rimesse degli ‘automez zz, anche se dipendenti da altri 
Servivi, 

Tutti gli aspiranti dovranno risultare iscritti al P. N. F. 


3. — Gli agenti che si irovino nelle condizioni volute e che intendano 
partecipare al concorso, dovranno presentare, per il tramite gerarchico, non 
oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufticiale, 
apposita domanda compilata su carta da bollo da L., 6 indirizzata al Servizio 


Materiale c l'azione indicando la specialità di servizio per la quale concorrono. . 


I Capi delle Sezioni, delle Officine ece, dai quali dipendono gli aspiranti, 
dopo avere accertato che i medesimi sono in possesso di tutti i requisiti richiesti 
trasmetteranno al Servizio Materiale e trazione le domande ricevute per l’am- 
missione al concorso entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la 
loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli 
interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rar- 
porto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, 
capacità, attitudine alla “dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventuai- 
mente esercitate, indicando complessivamente il numero delle giornate effci- 
tuate nelle funzioni stesse. 

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con 
l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, del- 
l'anzianità nel grado gttuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni ripor- 
tate nel quinquennio 1937-41, nonchè della data di iscrizione al P. N. F. e 
eventualmente se sia ex combattente, se abbia benemerenze tasciste, ai sensi 


dell'art. 53 R. P. con la puntazione per ciascuno dei requisiti stessi, se siano 


soci di diritto della Unione Fascista fra le famiglie numerose. 


4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente da ap- 
posite Commissioni esaminatrici, di cui è cenno in appresso, in relazione alle 
disposizioni degli articoli G1 e 62 del R. P, ed in base agli elementi di cui al 
precedente punto 3° e cono assunte quelle maggiori informazioni che si rite- 
nessero del caso. 

I candidati che si odio sottoposti a procedimento disciplinare, qualora 
sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della man- 
canza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorsc ed ai relativi 
esami per deliberazione del Direttore generale su proposta da avanzare 
di volta in volta pel tramite del Servizio Materiala e Trazione e previo rilascio 
da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle 

condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami. 

Agli ammessi al concorse verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, 
dove e quando avranno luogo i relativi esami. 


5. — Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici, 
una per le officine, una per le officine rialzo, una per gli aggiustatori elettri- 
cisti da nomiharsi dal Direttore Generale, su proposta del Servizio Materiale 
e Trazione, 

Ciascuna Commissione sarà composta di un presidente, di grado non infe- 


_®. a. 4 @*%a 


Il 
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Dette Commissioni, cui è deferito l’incarico della compilazione dei temi 
per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l’esple- 
tamento degli esami stessi 

Per le prove iucollative di lingua trancese, inglese e tedesca, di cui è 
cenno in appresso, potranno essere aggrerati alle Commissioni esaminatrici, 
con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell’Amministra- 
zione. 


6. — Gli esami consisterauno in due prove scritte, una grafica ed una orale. 


Le prove scritte consisteranno: la prima nello svolgimento di un tema su 
argomento di indole protessicnale, da servire anche come saggio di composi- 
zione italiana; la seconda nella soluzione di problemi di aritmetica, di geo- 
metria e di meccanica elementare in base al punto a) del ‘programma indicato 
in appresso; la prova grafica riguarderà il disegno quotato di un pezzo di mec- 
canismo 0 di una membratura di locomotiva, veicolo o locomotore, su rilievo 
dal vero. 

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma. Ai candidati 
che ne facciano richiesta sarà consentita anche una prova facoltativa in cia- 
scuna delle lingue: francese, inglese e tedesca, Detta prova sarà orale e sarà 
presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper 
sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione su argomento di in- 
dole pratica. 
teli 
7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione 
esaminatrice per le prove obbligatorie c facoltative è il seguente : 


° Prove scritte e grafica. 
A ei dog so o RR  £ DOD n Per ciascuno dei com- 
ragion “i e _ 10 ponenti la Commis- 
Prova orale... ....... >» 30 ca 
: Î fMomplessivamente per 
Prove facoltative . . . . . . .. >» 3 tutta la Commis- 


sione. 


Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto in- 
formativo di cui al precedente punto 3, fino a 10 punti in complesso per la 
valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capa- 
cità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore eventualmente eser- 
citate. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove 
scritte e orali. 


8. — I candidati per essere ammessi alla prova orale debbono aver ripor- 
tato in media almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attributi 
alle prove scritte e grafica con non meno di sei decimi dei punti attribuiti a 
ciascuna di esse. | 

Nelle prove orali i candidati per essere riconosciuti idonei devono ripor- 
tare almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova stessa, 


9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove 
obbligatorie avranno couseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facol- 
tative e nei requisiti dì attitudine alla diricenza, condotta e capacità, costitusce 
la classificazione complessiva che determina la graduatoria Qi. merito|che verrà 
compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame. 
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A parità di voti sarà data lo precedenza agli agenti di qualifica superiore, 
tu questi agli ex combattenti o a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai 
sensi dell’art. 55 del Regolamento del personale, con preferenza agli agenti. 
che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva 
ed a coloro che siano soci di diritto dell’Unione Fascista fra le famiglie tu- 
merose. 

In mancanza dei ‘suddetti requisiti dovrà esser tenuto conto del titolo 
di anzianità, a norma dell’art. 59 del Regolamento del personale e del maggior 
carico di famiglia. 

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle gra- 
duatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel: limite dei posti messi 
a concorso per il rispettivo ramo di servizio e specialità. 

11. — I candidati che verranmo dichiarati vincitori del concorso verranno 
immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano 
che si renderanno vacanii i posti da coprire, e dovranno compiere con esito 
favorevole, prima di conseguire ln promozione, un periodo di esperimento 
nelle funzioni stesse della elettiva durata di sei mosi a termini dell’art. 63 
del Regolamento del personale. 

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine 
fissato la nuova destinazione saranno considenati rinunciatari alla promozione 
ai sensi dell’art. 12 del Regolamento del personale e saronno sostituiti da altri 
concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria. 

12. — Qualora in qualche mestiere o ramo di servizio non si raggiungesse 
il numero di idonei fissato, è lasciata facoltà all’ Amministrazione di assegnare 
lle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei compresi nelle graduatorie 
degli altri mestieri o rami di servizio, seguendo bentinteso l’ordine delle gra- 
duatorie stesse, e fermo restando il totale di 50 posti stabilito dal presente 
bando, i 

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere, per qualsiasi 
motivo, eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle fun- 
zioni superiori un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo 
dei posti stabiliti seguendo l’ordine di graduatoria. 

13. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubbli- 
dei posti stabiliti, seguendo l’ordine di graduatoria. ì 
cate sul Bollettino JUfticiale delle Ferrovie dello Stato, 

14, — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite sarà escluso 
dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice. 


+ 


MATERIE DI ESAMF PER LE OFFICINE 
(Comuni a tutti i mestieri) 


a) Cultura generale: 


1. — Aritmetica e geometria elementare — Prime quattro operazioni con 
numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie; operazioni su di esse. Potenze e 
radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre sem- 
plice, Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette, parallele e perpen- 
dicolari. Angoli, poligoni, firuro piane, aree delle fisure piane, superfici e vo- 
lumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equi- 
valenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pi- 
tagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzione di 
£gure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al 
Di oolo du peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche 

ei manuali, 
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2. — Nozioni di fisica — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso 
specifico. Nozioni elementari di idrostatica, acrostatica, Principio dei vasi co- 
municanti. Torchio idraulico, Sifone. Aerometri, Barometro, Manometro. Pom- 
pe a stantuffo, Pompe centrifughe. Ventilitori. Etfetti del calore sui corpi 
con speciale riguardo all’ acqua. Calore specifico. Applicazione del vapore 
d'acqua. Nozioni elementari di elettricità, Unità di misura. 

5. — Elementi di meccanica — Forze, loro cumposizione (nei casi più 
semplici). Dinamometro. Princìpi di cinematica e di dinamica, Gravità terre- 
stre, Centro di SAL Lavoro meccanico. Equivalente moecanico del calore, 
Forza viva, Unità di lavoro e di potenza. Macchine seniplici. Bilance e stadere. 
Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, tor- 


sione). Resilienza. 


di Nozioni di chimica — Corpi semplici e composti, Misengli, leche, 
composizione dell’acqua, Combustione e combustibili, Composizione dei com- 
bustibili. Prodotti della combustione. - 


b) Materie di servizio: 


Disposizioni del Regolamento del personale ricmuardanti eli operai e rela- 

T nu 
tive competenze accessorie; regolamento per gli agenti delle Officine. Contabi- 
lità delle Officine per quanto risuarda le mansioni dei Soito capi tecnici. Ap- 
puntatura della mano d’opera, Lavori col premio di maggior produzione: pre. 
lievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi, commissioni 
di lavori alle officine; conti di commissione, norme sngli inventari. Norme 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, Primi soccorsi, denuncie. No- 
zioni elementari di igiene, 


‘c) Organizzazione del lavoro: 


Criteri di organizzazione generale di una azienda industriale. Organizza- 
zione tecnica di un'officina. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo. 
Normalizzazione. Intereambiubilità dei pezzi. Tolleranza e sistemi di tolleranza; 
gradi di lavorazione. Calcolo dei tempi di lavorazione. Cronometristi. Tempi 
di macchina e ‘passivi, Sistema di rimunerazione, Selezione ed orientamento 
professionale. 


d) Cultura tecnica: 


(Per gli agegiustatori e montatori veicoli). 


1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe, Nozioni sui forni 
industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ierro, acciaio. 


2, — Organi di trasmissione e di tr asformazione del movimento; pulegge, 
ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatriei per la lavora- 
. zione d.i metalli. Caldaie a vapore; generalità e tipi fondamentali. Cenno sul 
vari motori termici, sui poteri idraulici, sulle macchine elettriche seneratrici, 
trastormatiiei e motrivi. Tuserzione cd avviamento di motori elettrici. Appu- 
recchi comuni di misure elettriche, 


3. — Deserizione dei principali tipi di carrozze, bagagliai, carri nelle loro 
parti essenziali, Accessori ed appareechi vari con particolare riguardo a quelli 
del ,F. W. e del R. V. UCinssificazione © numerazione dei velcoli inscritti nel 
parco delle Ferrovie dello Stato. Iscrizioni diverse pegsegni, tontenzionali. 
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4. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali 
metallici adoperati nelle riparazioni dei veicoli, loro difetti e modo di accertarli. 
Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. 

trumerti per tracciare, Apparecchi di misnra e di controllo usati nelle offi- 
cine (calibri, viti mierometriche, minimetri, dinamometri). 

Trattamenti fermici dei metalli: cementazione, tempere, ricoltura e nor- 
malizzazione. Norme cenerali per ben eseguire detti trattamenti termici. 


5. — Processi di lavorazione per la riparazione ordinaria dei veicoli nella 
parte relativa al mestiere dell’aspirante. Lavori e modificazioni preseritti dalle 
istruzioni tecniche riguardanti il mestiere dell’aspirante. Precauzioni da usare 
nell’esercizio deeli impianti elettriei (norme elementari e sommarie). Prove e 
verifiche periodiche agli impianti per eompressione aria e dei recipienti conte- 
nenti gas compressi. Interpretazione dei disegni costruttivi di veicoli. 


6. — Operazioni da esegnire ai veicoli in occasione di revisione. Disposi- 
zioni sul servizio di verifica. Unità tecnica delle strade ferrate. Regrolamento 
RIV e RIC. 


. (Per gli aggiustatori e montatori di locomotive). 
La 11 Iecizae. SUTIA Let gr, € VEDO 
1. — Nozioni sui metalli inAnstriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni 
industriali. Nozioni generali di siderrucia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio. 


2. — Organi di trasmissione e di trasformazione d:1 movimento: pulesge, 
incranaegi, biolle e manovelle, eccentrici. Maechine operatrizi per la lavora- 
zione dei metalli. Caldaie a vapore: seneralità e tini fondamentali. Cenno 
sui vari motori termici, sui motori idraulici. sulle moechine elettmehe geno- 
ratrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motom elettrici. 
Appareechi comuni di misure elettriche. 


3. — Descrizione della locomotiva nelle sue parti essenziali: caldain, carro 
e meccanismo motore. Sistema di distribuzione del vanora, esneetto della di- 
stribuzione, Accessori ed apparecchi varij con particolare rienardo a anelli 
del F. W. Classificazione e numerazione delle locomotive in relazione al ro- 
diezio ed al modo. vi utilizzazione del vapore (sistema Compound e sistema ili 
vapore suitisesldato). 


4, -—— Proprietà fisiche @ meccaniche. nso e costo Aei prinsipali materiali 
adoperati nella rinarazione delle loeomotive,. Loro difatti a modo di accertarli. 
Attrezzi ner la Invorazione n mana di detti materiali. Profilo doeli utensili. 
Seromenti ‘per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo reati nelle offi- 
me (calibri. viti mierometriche, minimetri e dinamometri). Trattamenti ter- 
m?ej Aei metalli: cementazione. tempera, ricottura e normalizzazione. Norrie 
cenerali per bene agecuire detti trattamenti termie!. 


5. Processi di lavorazione ner riparazioni ordinarie delle lacomafive nella 
narte relativa nì mestiere dell’asnirante, Lavori e modificazioni presevitti Aalle 
istrmzioni tecniche, Precanzioni Aa nsaro nell'esercizio deolì impiarti e'ettriei 
(nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti 
per comnressione aria e dei recinienti contenenti cas compressi. Interpreta. 
zione dei disegni costruttivi delle locomotive, 


6 Tstruz 
comotive, delle caldaie a 
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< 
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(Peri falegnami). 


1. — Nozioni elementari sui metalli industriali e sulle loro leche, Nozioni 
clementari sulle proprietà tecniche dei legnami (caratteri orzanolettici, 
fisici e meccanici), Effetti della stagione del taglio sulle proprietà teenicne 
dei legnami. Effetti delle ineistoni anulari della scorzatura e della resina. 
zione degli alberi in piedi, sulle dette proprietà. Difetti dei leerami. Le- 
snami da lavoro nazionali e principali esotici con partico!lnre riguardo 
alle essenze usate dalle Ferrovie dello Stato. Metodi di sesare i leenu- 
mi da lavoro, sfridi. Primi elemerti di utilizzazione forestale, Eseenziona 
del taglio e del diciocenmente. Allestimento del lezmame. Prodotti secon. 
dari dei boschi. Trasporte dei leoenami. Conservazione dei lemami:; sua 1m- 
portanza, modi per tocliere Vaegua e metodi per la conservazione, Suchero. 
Prodotti della distallazione del legno. Alterazioni del lesname dovuta all’azione 
egli animali con particolare ricuardo ai coleotteri di carattere infestativo. Al- 
terazioni del Jegname dovute a funghi, Metodi di misvrazione e cubatura dei 
legnami. Criteri commerciali di classificazione, Costo Aci lecnami usati dalle 
Ferrovie dello Stato. Capitolato delle Ferrovie dello Stato per la fornitura 


dei legnami. 


2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulecse. 


imoeranaegi, bielle e manovelle, eccentrici. Generalità sulle ealdaie a vapore. 


Autorlavi. Macchine operatrici per la lavorazione del lerno, Nozioni elementa:i 
sni motori elettrici: inserzione ed avviamonto. Apparecchi comuni di misure 


elettriche, Attrezzi e mezzi d’opera per la lavorazione a mano dei Jernami. 


3. — Descrizione generale dei vari tipi di veicoli e, particolareegiata, delle 
parti di veicoli specialmente interessanti il mestiere di faleename. Numerazione 
e classificazione dei veicoli iscritti nel parco delle Ferrovie vello Stato. Iseri- 


zioni diverse e segni convenzionali. 


4. — Istruzioni tecniche rienardanti Ja ripartizione veicoli che special. 
mente interessano il mestiere di falegname, Precauzioni da usare nell'esercizio 
degli impianti elettrici (norme sommarie, elementari), Prove e verifiche perio- 
diche agli impianti per compressione aria e dci recipienti contenenti gas 


compressi, 
5. — Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento RIV e RIC. 


(Per i verniciatori). Aa di 


1. — Nomenclatura dei generi di mesticheria. Norme generali che servono 
n distinguere un prodotto più costoso da un altro meno costoso. Materie prime 
principali: olii essiccativi, solventi volatili, pigmenti, essiccativi, Nozioni chi- 
miche su di essi, caratteristiche, provenienze, preparazione. 

Principali tipi di vernici, composizione, preparazione, caratteristiche. Sver- 
niciatori e solventi volatili e sverniciatori alcalini; proprietà, pregi e difetti e 
eMsti relativi. e 

Nozioni sui pericoli d'incendio nell'uso dei vari prodotti, 

Nozioni igieniche. Motalli più frequentemente impiegati per la, fabbrica- 
zione dei pizmenti. Costi relativi. 

Principali pigmenti. Cenni sulla loro composizione e fabbricazione. Costi 


relativi. 
Terre colorate e lacche. Provenienza e cenni sulla loro preparazione, Costi 


relativi. 
Vernici a smalto, caratteristiche e loro composizione. Tinte-o pitture. 


Nozioni teorico-pratiche sulla coloritura e verniciatnta, essiccazione delle 
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pellicole. Ossidazione delle pellicole o indurimento. Adesione della tinta sulle 
superfici da colorire o da verniciare, Verniciatura a nuovo o su veechi strati. 

Temperatura, aereazione, loro funzione nell'essiecazione e nella ossidazione. 

Come debbono sussernirsi gli strati di tinta o di vernice, definire cioè di 
massima, le variazioni di composizione passando dali strati superficiali a 
quelli sottostanti. Norme fondamentali della verniciatura cellulosica. 
Caratteristiche di un buon mestico a spatola. Sabbiatura, Nozioni sugli abra- 
sivi di mesticheria. Pulizia delle superfici verniciate e di quelle lucidate. Pon- 
nelli, materie prime di cui sono costituiti, incollatura dello setole. Attrezzi a 
mano usati dai verniciatori. i 


2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento (pulegze, in- 
granaggi, bielle e manovelle. eccentrici). Macchine che vengono usate nelle me- 
sticherie. Attrezzatura per la verniciatura a spruzzo. Nozioni clementari sni 
motori elettrici; inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elei- 
triche. : 


3. — Descrizione venerale dei vari tipi di rotabili. Computi delle superfici 
da verniciare. Numerazione e classificazione dei veicoli iseritti nel parco delle 
Ferrovie dello Stato. Tserizioni diverso e sereni convenzionali. 


4. -- Tstruzioni tecniche delle Femavie dello Stato sulla verniciatura dei 
rotabili. Preranzioni da usare nell’esereizin deoli imvianti elettrici (nozioni 
sommarie elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compres- 
sione aria e dci recipienti contenenti cas compressi, Interpretazione dei diseeni 
elementari costruttivi. 


(Per i tornitori). 


1. — Nozioni sni metalli inAnustriali e sulle loro leche. Nozioni sui forni 
imustriali, Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione chisa, ferro ed acciaio. 


2, — Orenni di trasmissione e trasformazione del movimento: pulesce, 
incranaggi, bielle e manovelle, ecrentrici, Macchine oneratriei ner la lavora- 
zione dei metalli. Caldai> na vanore: ceneralità e tini fondamentali. Cenno smi 
vari motori termici. sni motori iAranlici. sulle macchine elettriche. ceneratme!, 
trasformatrici e motrici. Tuserzione ed nvviamonto di motari elettrici. Anna- 
reechi comuni di misnve elettriche, 


3. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali 
usati nella riparazione dei rotabili. Loro difetti e modd di aecertarli. Attrezzi 
per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo Aceli utensili. Taglio dei 
metalli, Strumenti ner tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle 
officine (calibri, viti micrometriche, minimetri e dinamometri). Trattamenti ter- 
mici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione, Norme ee- 
nerali per bene eseguire detti trattomenti termici. 


L) 

4. — Precauzioni da usare nell’esereizio degli impianti elettrici (nozioni 
sommarie cd elemaontari). Prove e verifiche periodiche azli impianti per com- 
pressione d’aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione der 
disegni costruttivi. 


(Per i fucinatori). 


1. — Nozioni generali sui metalli industriali e sulle loro. leghe. Nozioni 
senerali di sidernrria. Faffricazione ghisa, (ferro; e (acciaio. Proprietà fisiche 


e meccaniche dei principali materiali metallici adoperati nella mparazione dci 
roftahili;- lava AlfaHt! a mad 4° anhovavis 
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9. Lavorazione a caldo dei metalli. Fucinazione al maglio, finttamenti 
termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizz azione. Norme 
generali per beno esc:ruire i trattameuti termici. Prove teenologiehe ri me- 
talli. Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulenze. Inara. 
naggi, bielle e manovelle, eccentrici, Nozioni elementari sui motori elettrici: 
inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure eletivieho. Maschio 
per forziare, bilancier, Tipi di magli e loro funzionamento. Presse, Forni di 
riscaldo e di ricottura. Lavorazione delle molle. Macechinario relitivo, Prova, 

Stampi, attrezzi a mano usati nell'arte del fucinatore. Combustibili soldi, 
liquidi. Computo dei materiali oecorrenti per la confezione dei pezzi fueinati. 
Cali e sfridi. 

Precanzioni da usare nell’esercizio degli impianti elettmei (nozicni som- 
mario, elementari). Prove e verifiche periodiche noli Inpiank per compressione 
aria o dei recipienti contenenti sus compressi, 

Interpretazione di disegni costruttivi, 


(Per i calderai e saldatori). 


1. — Nozioni «ui metalli industriali e sulle Jow» leshe. Nozioni sui forni in- 
dustriali. Nozioni senerali di siderurgia. Fabbricazione schisa, ferro, aeciaio. 
2. — Proprietà fisiche e meccaniche. Uso e costo dei materiali usati nella 


riparazione delle caldrio, Toro difetti e medo di acce:tarli, Orvani di trasmis- 
sione e di trasformazione del movimento. Pulegge, ineranagzi, biclie e mano- 
velle. eceenirici. Nozioni elementari sui motori elettrici. Inserzione ed. avvia. 
mento di essi, Apparcechi comuni di mi-ure elettriche. Macchine onceratrie! oc- 
correnti nella riparazione e costruzione delle caldaie. Arnesi a maro indispen- 
‘sabili all’arte del calderaio, Snessimetri, calibri. Deserizionre di caldaie da loco. 
motive nello lora parti essenzial. Aceessori di dette. Callale per impianti fis! 
(tipi principali! Lavorazione delle lamiere per la costruzione delle caldaie 
(scelta, tagliatura, spianninva, piegatrra, cil'ndratnra, chiodati: n, presella- 
inra, proporzione dei chini 6 delle lamiere), Trattamenti termici dei inetalli; 
cementazione temnera, ricottura e normalizzazione. Norme general per ben eso- 
euire detti trattamenti termici, Tipi di unione di Inmiere. Traeciatora delle lamic- 
re. del cono e del tronco di cone. di nina crlotta sferica; penetrazione dei cilindri © 
loro sviluppi. Taglio di un cilindro per piano. 

3,-— Lavorazione di tiranti filettati per caldaie da locomotive. Lavorazione 
dei tubi bollitori. Preesuzioni da nsare nel’esereizio Acgli impianti clettrici 
(nozioni sommarie, elementari. Tavori di saldatura o. a. ed elettrica sulle 
caldaie. 


4A, —- Tstrnzioni tecnico delle Ferrovie dello Stato sulla riparazione delle 
caldaie, Tstruzioni ministeriali venardanti Vammissiono in servizio delle loco- 
motive, delle caldaie a vanoere e dei recipienti di Sapore delle Ferrovie dello 
Stato o destinati n] servizio «delle Ferrovie dello Stato. Prove e verifiche pe- 
rtodiebe dei recipienti contenenti «as compressi e agli impianti per RR 
«ona di aria. 


5. --- Tnternretazione dei diserni costruttivi Melle enldaie, 


| MATERIE DI ESAMT PER GNT AGGIUST.AVTORT RUETTRICISTI 
DEPOSITI np OPprIic:Nnz. 


a) Cultura generale: 


1. — Aritmetica e geometria elementare “l'Prime-( attra ‘operazioni con 
numeri interi e decimali, Frazioni ordinarie e operazioni sm di esse. Potenze 
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semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure iuglesi). Rette paralleic e per- 
pendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici 
e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed 
equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di 
Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diasrammi, Costruzioni di 
figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni 
al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle nume- 
riche dei manuali. 


2. — Nozioni di fisica. Cenni sulle proprietà generali dei corpì, Peso spe- 
cifieo, Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comuni- 
eanti.Torchio idraulico. Sifone, Aerometri, barometro, manometro. Pompe a 
stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con 
speciale riguardo all’acqua. Calore specifico. Applicazione del vapore d’acqua. 
Nozioni elementari di elettricità, Unità di misura pratiche. 


3. — Elementi di meccanica — Forze, loro compcsizione (nei casi più 
semplici). Dinamometro. Principii di cinematica e di dinamica. Gravità ter- 
restre. Centro di gravità, Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. 
Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e sta- 
dere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, 
torsione). Resilienza. Ì 


4, -- Elettrostatica — Carica clettrica. Corpi conduttori ed isolanti. Mas- 
sa, Densità. Potenziale. 


5. — Elettrodinamica — Corrente elettrica, Resistenza, Forza elettromo. 
trice. Differenze di potenziale. Intensità di corrente. Circuiti elettrici. Legm 
di Ohm e di Joule, Unità di misure elettriche. Pile, accumulatori. 


__ 6. — Magnetismo — Magneti permanenti e temporanei. Induzione magne- 
tica. Campo magnetico, Flusso di induzione. 


T. — Elcttromagnetirmo — Campo magnetico prodotto da una corrente 
Solenoide. El:ttvocalamita. Magnetismo residuo. Forza elettromotrice e cor- 
rente indotta in un circuito. Isteresi. 


S. — Cariche elettriche -- Corrente continua, variabile, alternata, Gran- 
dezze relative alle correnti alternate. Induzione mutua. Auto induzione. Impe- 
denza. Correnti bifasi e trifasi. Correnti parassite. 

9. — Campi magnetici alternativi — Campi monofasi, bifasi, trifasi. 
Campi rotanti bifasi e trifazi. 


10. — Istrumenti di misura — Amperometri, Voltometri, Wattometri. Mi- 
sure di intensità, di tensione, di resistenza e di potenza. 


11. — Nozioni di chimica — Corpi semplici e composti. Miscuglio, Leghe. 
/ 


b) Materie di servizio, 


Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai e rela- 
tive competenze accessorie: regolamento per gli agenti delle Ufficine. Conta- 
bilità delle Officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto capi tecnici. 
pi regio della mano d’opera. Lavori col premio di maggior produzione: 
prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi; commis- 
sioni di lavori alle Officine; conti di commissione; norme sugli inventari. 
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, Primi soccorsi, denunzie. 
Nozioni elementari di igiene, 
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c) Organizzazione del lavoro: . 


Criteri di organizzazione gererale di un'azienda industriale. Organizza- 
zione tecnica di un'olticina. Sala direttiva, Servizio di lavorazione. Collaudo. 
Normalizzazione, lntercambiabiiità dei pezzi, Tollevauza e sistemi di tolleran- 
za, gradi di lavorazione, Calcolo dei tempi di lavorazione. Cronometristi, Tempi 
di macchina e passivi. Sistema di rimunerazione. Selezione ed orientamento 
professionale, 


d) Cultura tecnica: 


1. — Macchine elettriche — Dinamo trasformatori siatici a corrente con- 
tinua, Alternatori. Trasformatori Scott. Trasiormatori e convertitori rotanti. 
Motori a corrente continua ordinari per trazione, Motori a corrente alternata. 
Motori a campo retante ordinari e per trazione, Connessione in cascata, Po- 
tenza, rendìmento dei generatori, trasformatori e motori. 


2. — Impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica -— Cen- 
trali di produzione, Linee di trasmissione. Perdite nella trasmissione, 


3. — Sistemi di trazione — Trazione a corrente continua, monotase, bi. 
fase e trifase. Sottostazioni, Linee di contatto, Organi di presa corrente. 


4, — Illuminazione elettrica — Telefoni — Telegrafi. 


5. — Locomotori ed automotrici elettriche — Carro, Telaio. Sale, Ruote 
e boccole. Sospensione. Distribuzione del peso, Circolazione nelle curve, Tra- 
smissione del movimento (bielle ed ingranaggi). Freni. Equipaggiamento elet- 
trico a corrente continua e triftasiea. Veri tipi di locomotori ed automotrici a 
corrente continua e trifasica. Avviamento, Ricuprero di energia. Trazione sem- 
phce e multipla. 3 


6. -- Teenologia — Proprietà, uso e costo dei principali materiali adope- 
rati nel mestiere dell’aspirante; loro difetti più frequenti e modo di accer- 
tarli. Attrezzi e macchine per la lavorazione di detti materiali. Apparecchi di 
misura usati nelle Officine; loro uso e lettura; amperometri, voltometri, cali- 
bri a nonio, viti micrometriche, manometri, dinamometri. Interpretazione dei 
disegni costruttivi di locomotori. Metodi e processi di lavorazione e di ripa- 
razione dei locomotori nei riguardi delle parti sulle quali ordinariamente viene 
impiegato il mestiere dell’aspirante, Precauzioni da osservare nell’esercizio de- 
gli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche pe- 
riodiche agli impianti per compressione d’aria e dei recipienti contenenti gas. 


& 


MATERIE DI ESAME PER LE OFFICINE DI RIALZO 
a) Cultura generale 


1. — Aritmetica e geometria elementare — Prime quattro operazioni con 
numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse, Potenze 
e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e propoizioni. Regola de] tre 
semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette parallele e per- 
pendicolari, Angoli, poligoni, figure piane, aree delle fivure piane, superfici 
e volumi dei solidi più comuni, Baricentro delle figure piane, Uguaglianza ed 
equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di 
Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagramma. Costruzioni di 


BOLLETTINO UFFISIALE BPLLE FRERROVIM DELLO STATO 107 
ESRI ESSERE SO SRO IO FOA 


——————__o 


eg n e n e sl - tego - — 


ligure geometrielie semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazione 
al calcolo del peso dci materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle nu- 


moriche dei manuali. 


9. Nozioni di fisica -— Cenni sulle proprietà cenerali dei corpi. Peso 
specifico. Nozioni elementari di idrostatica, arrostatica. Principio dei vasi co- 
municanti. Torchio idranlico. Sifone, Aerometri. Barometri, Manometri. Pom- 
pe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori, Effetti del calore sui corpi 

‘ 


con speciale rimuardo all’acema. Calore specifico. Applicazioni del vapore 
d’acqua. Nozioni elementari di elettricità, Unità di misura pratiche. 


3. — Nozioni di meccanica — Forze, loro composizione (nei casì più 
semplici). Dinamometro. Principi di cinematica e di dinamica, Gravità terre- 
stre; Centro di ersvità, Lavoro meccanico: Equivalente meccanico del calore. 
Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Mauschine semplici. Bilance e sta- 
dere. Nozioni sulla resistenza dci materiali (trazione, compressione, flessione, 
torsione). Resilienza. È 


4, -- Nozioni di chimica — Corpi semplici e composti, Miseugli. Leghe. 
Composizione dell'acqua. Combustione e combu:tibili. Composizione dei com- 
bustib:li. Prodotto della combustione. : 


b) Cultura tecnica: 


1. — Nozioni generali sulle macchine — Organi di trasmissione e di tra- 
sformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, cec:entriei. 
Descrizione sommaria dei principali tipi di caldaie 4 vapore. Organi essen- 
ziali e funzionamento della macchina a vapore a moto alterno nei suol vari 
tipi e nelle sue caratteristiche di lavoro (ad espansione multipla, a vapore 
snrriscaldato, ece.). Cenno sui vari motori tevmicì, sui motori idraulici, sulle 
macchine elettriche, cenevatrici, trasformatrici e motmei, Inserzione ed avvia- 
mento del motori elettrici, Apparecchi comuni di misure elettriche. 


2. — Nozioni di tecnoloria — Metalli industriali e loro leche. Proprietà, 
uso e costo dei principali materiali adoperati nella riparazione dei veicoli, loro 
«difetti e modo di accertarli, Attrezzi e macchine per la lavorazione dei ma- 
telali medesimi, Utensili (tempera, profilo, affilatura). Velocità di lavoro deile 
macchine utensili. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine «li 
ralzo (calibri a nonio, viti mierometriche, marometri, dinamometri, ecc.). 


c) Materie di servizio: 


. Numerazione classificazione dei veicoli iscritti nel parco delle F. S. Iseri- 
zioni diverse è segni convenzionali. Descrizione dei vari tipi di veicoli e loro 
parti essenziali. Accessori ed apparecchi vari, con particolare riguardo a quelli 
del F. W. e del R. V. Metodi e processi di lavorazione e di riparazione dei 
ve:coli; lavori e modificazioni prescritti dalle istrnzioni teeniche e da altre di- 
Sposizioni in visore. Interpretazione dei disegni. 

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai ed i 
manovali e relative competenze accessorie. Regolamento sul vestiario uniforme. 
Contabilità delle Officine rialzo per quanto riguarda le mansioni dei dirigenti. 
Appuntatura della mano d'opera. Premio di maggior produzione, organizza- 
zione, taritfe, Norme per la tenuta delle secrte; prelievo e versamento, Conti 
di commissione. Gestione del parco sale. Norme sugli inventari. Disposizioni 
pe! personale di verifica, pulizia e lubrificazione dei veieoli. Unità teerica delle 
strade ferrate, Regnlamento del RIV e del IRTG: Precduzioni la osservare 


» 
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nell'esercizio degli Impianti elettrici (norme sommarie, elementari). Prove e 
veriliche periodiche degli impianti per ecmpressione d’aria e Aci recipienti 
contenenti cas compressi, Norme d'impianto e di manutenzione cei gazogeni; 
prove e verifiche perio;liche. Norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, Primi soccorsi; denunzie, Nozioni elementari d'iziene. 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO 
A POSTI DI SOTTO CAPO TECNICO 


SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI 


1. — In relazione all’art. 60 R. P. viene indetto un esame di concorso 
interno per N. 58 posti di Setto capo tecnico del ramo impianti elettrici @ 
di segnalamento per il Servizio Lavori e Costruzioni. 


2. — Potranno partecipare al detto concorso i Sutto capi squadra ope- 
rai ad personam e gli operai di 1* classe stabili dipendenti dal Servizio La- 
vori e Costruzioni, appartenenti al ramo di servizio sopra indicato che ri- 
sultino iscritti al P. N. Y. 


o 


5. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano 
partecipare al concorso, dovranno presentare per il tramite gerarchico, non 
oltre 30 siorni dalla pubblicazione del presente bando, apposita demanda com- 
pileta su carta da bollo da T. 6 indirizzata al Servizio Lavori e Costmzioni. 

I Capi delle Sezioni Lavori e dezli Uffici dai quali dipendono gli aspi- 
vanti, trosmetteranno al Servizio Lavori e Costruzioni le domande ricevute 
per l'ammissione al concorso entro 10 giorni dalla scadenza del termine ntilc 
per la lovo presentazione, accompagnandole eun un estratto dei foelìi matri. 
colari degli interessati per la parte riguardante le sole munizioni e con nn 
dettaeliato rapporto informativo nei ricmardì di cinsenn nspirante sulla con- 
dotta, diligenza, capacità, attitudine alli dirizenza, nonehò sulle funzioni su- 
periovi eventualmente esercitate, con Tingdicazione altresì delle qmalificazioni 
riportate nel quinquennio 1937-1941. 

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo declìi aspiranti con 
l'indicazione, per ognuno di essi, delle date di nascita, di noraina nel perso- 
nale di ruolo, di anzianità nel grado attuale, di iserizione al P. N F., norehé 
del carie di famiglia, se sia socio di diritto della Uniore fascista fra le fa- 
miglie numerose, se sia ex combattente della giterra 19!5-18 0 di quella in 
A. 0. T. oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all’estero, 
partecipando alle relative operazioni militari, se abbia benemerenze fasciste. 
aj sensi delPart. 58 R. P. con la puntazione assegnata per cinsenno dei dritti 
requisiti, 


4 — Le ammissioni agli esami saranno decise inappollabilmente da sppo- 
sita Commissione esaminatrice, di evi è cenno in appresso, in velazione alle 
disposizioni Cogli art. 61 e 62 R. P. ed in base agli elementi di eni 2] prece- 
dente pento 3° e dopo assunte quel'e masziori Informazioni che si rifenessera 
del caso, 

Acli agenti ammessi al concorso sarà notificato, a mezzo dei capi immo- 
Tiati, dove e quando avranno Inozo le prove di esmne, 

5, -— (ili esami saranno effettuati da apposita Comnissione esaminatrice, 
da nominarsi dal Cano del Servizio Lavori e Costruzioni, composta di un Pre 
sidente di eralo non inferiore al 3* e di due Membri di 2rado non infe- 
riore al f°. 
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Detta Commissione, cui è dererito l’incarico della compilazione dei temi 
per sli esami, ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l’esple- 
immento desli esami stessi. 


G. — Gli esami consisteranno in due prove seritte, una grafica ed una 
vrale. o 

Le due prove seritte con Jaar anno: la prima neilo svolgimento di un 
ten su argemento di indole piofessionnie cli scivire nnche come saggio di 
conposiziene italinma; la seconca nella soluzano di un problema di aritme- 
tiea ec ccometria elementare, in base al punto «) del pregramma in appresso 
indicato. 

La prova graf ica consi! erà nella esecuzione di disegni a mano libera di 
schemi elettrici o rilievi Cal vero di aitrezzi. appareechi o pezzi di meccanismo. 

La prova orale verterà sulle mater'e RT ucì provramma, 


-—. no 


7. -- ll numero massimo dei punli di eni poirà disporre ciascuno dei 
componenti la Commissione esaminatrice è il seguente: 


Composizione... .0. 10 
Problema . ..... 10 
Prova gratica . . 0.0. 10 
Prova orale... .0.0.390 


Saranno inoltre attribuiti a ciasenn concorrente. ip base al rapporto in- 
formativo di cui al precedente puuto 9, da 1 a 10 punti in complesso per la 
vilutazione Gei reguisiti di attitwdine alla dirigenza, di condotta e di capa- 
rità, tenendo anche conto delle funzioni di erado superiore eventualmente e- 
sereitate. 


S. — Per essere annessi alla prova orale i cardidati dovranno aver vi- 
portato almeno 63/90 del numero comple: -:vo dei punti attribuiti alle prove 
seritte e grafica, con non meno di 18/30 dei punti attribuiti a ciascuna di csse 

Nella prova orale i candidati, per essere riconosciuti itonti, dovranno 
riportare almeno 63/%) dei punti di eni la Commissione dispone per tale 
prova. 


9. — La somma di tutti i punti che i cand'cati riusciti idonei avranno con- 
seguito in ciascuna prova e nei requisiti di attitudini alla dirivenza, condotta 
e capacità costituisce la classificazione complessiva che determina la zradua- 
toria di merito, graduatoria che verrà compilata dalla Commissione esamina- 
trice ci allegata al verbale di esame, 

A_parità di voti sarà data la precefenza agli es combattenti, a coloro 
che ubbiano henemerenze fasciste, ni sensi Gell’avi. 55 R. P. modificato dal- 
mt, 6 del R.D.L, 11 otiohre 1934 n. 1716, cou preferenza a coloro che ab. 
hiano riportata pe: le suddetti benemerenze lina margiore puntazione, te- 
te aneie presenti Je disposizioni di cui ai RR, DD, LL. 2 giugno 193; 

1172 e 21 ottobre 1957 n. 279; la precedenza in parola è prevista anche 
wi colera che sinno soci di diritto dell’Unione Tascista Tra le famiglie nu- 
merose. 

Tu mavucanza delle detie benemerenze — sempre a parità di voti — sarà 
linuto conto della anzianità, a norma cdell'mt. 529 R, P. ec del maggior carico 
di famiglia. 


10. — Saranno dichiarati vincitori quei coucorventi idonei clie nella pra- 
duatoria come sopra compilata savanne compresi nel limite dei posti messi 
u concorso. 
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11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verranno 
immessi nelle funzioni superiori secondo l'ordine della graduatoria di esune, 
mn mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere 
con esito favorevole, piima di conseguire la promozione, un periodo di espe- 
rimento nelle funzioni stesse della éffettiva durata di mesi sci, a termini 
dell’art, 60 R. P. 


12, — Coloro i quali sì rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero, 
ne] termine fissato, Ja destinazione che verrà loro assegnata, suranno conside- 
vati vinunciatari alla promozione, ai sensi dell’art, 12 del R. F., e decadranno 
da ovni diritto. 


13. — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere, per 
qualsiasi motivo, eliminati dulla graduatoria di esame, potrà essere assegnato 
alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, un ugual 
numero di agenti riusciti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria stessa. 


14, — La graduatoria degli idonei, approvata dal Ministro, sarà pubbli- 
ata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 


15. — Il concorrente che contravvenza alle norme stabilite per la disci- 
plina degli esami sarà escluso dal concorso con deliberazione della Commis- 
sione esaminatrice, 
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MATERIE DI ESAME 


a) Cultura generale: 


A,itmeticu e geometria elementare, — Prime quattro operazioni di aritme- 
tica con numeri interi e decimali, Operazioni sulle frazioni ordinarie. Sistema 
metrico decimale. Potenze e radici, ltapporti e proporzioni. Numeri complessi 
(ore, gradi). Area delle principali figure piane. Volume dei solidi più comuni. 


Nozioni di fisica. — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso spe- 
cifico. Vasi comunicanti, Livello. Barometro. Manometro. Pompe. Ventilatori. 
Etfetti del calore sui corpì. l'ermometri. 


Nozioni di meccanica. — Forze e loro composizione nei casì più sem- 
plici. Dinamometri. Gravità terrestre. Centro di gravità. Macchine semplic!. 
Bilance e stadere. 


Nozioni di chimica. — Corpi semplici e composti. Miseugli. Leghe. 


b) Cultura speciale : 


Elettrotecnica. — Carica elettrica, Corpi conduttori ed isolanti. Massa, 
densità, potenziale elettrico. Corrente elettrica: resistenza; conducibilità; for- 
za elettromotrice, differenza di potenziale, intensità della corrente, circuiti 
eleitrici. Leggi di Ohm e di Joule, Unità di misure elettriche. Pile primarie 
e secondarie (accumulatori). Magneti permanenti e temporanei. Induzione ma- 
gnetica: campo magnetico, fiusso di induzione, Campo magnetico prodotto da 
una corrente: solenoide, elettrocalamite, magnetismo. residuo: isteresi. Forza 
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elettromotrice e corrente indotta in un circuito: Legge di Lenz. Corrente con- 
tinna, variabile, alternata. Grandezze relative alie correnti alte:naie. Indu- 
zione mutua; autoinduzione, impe.lenza. Corrente attiva e reniliva. Correnti 
parassite. Correnti bifasi e trifasi. Campi menofasi, bifasi e tritasi. Campi 
rotanti bifasi e trifasi. Amperometri, voltometri, wattometri. Misure di in- 
tensità, tensione resistenza, potenza, i 

Dinamo a corrente coniinua, Alternatori. Trasformatori statici, Trasfor- 
mafori e convertitori rotanti. Motori a corrente continua ordinari e per tra- 
zione, Motori a corrente alternata. Motofi a campo rotante ordinari e per 
trazione. Connessione in cascata, Potenza; rendimento di generatori, trastor- 
watori e motori, Centrali di produzione. Linee di trasmissione. Perdite nella 
trasmissione, Trazione a corrente continua, monofase, trifase. Sottostazioni. 
Linee di contatto. Organi di presa della corrente. Propriotà uso e costo del 
pruncipali materiali adoperati negli impianti degli Uttici Impianti Elettrici 
e di Segnalamento, Difetti che più trequentemente si riscontrano in detti 
materiali e mezzi per accertarli. Descrizione ed uso degli attrezzi e delle mac- 
chine più comuni per la lavorazione dei suddetti materiali. Saldatura autogena 
e taglio dei metalli. Mezzi di opera di montaggio (dinamometri, taglie, scale 
a carrello, sagome, ece.) e degli apparecchi di misura usati negli impianti de- 
gli Uffici Impianti Hilettrici e di segnalamento (amperometri, voltometri, wat- 
tumetri, contatori, termometri, ece.). Nozioni sull'armamento delle linee e sue 
parji compresi eli scambi. Sagoma limite. Descrizione e modalità di mon- 
taggio delle attrezzature elettriche (cundutture di contatto allo scoperto «cd 
in galleria e scambi aerei). Montaggio delle condutture primarie e di alimen- 
tezione, Impianto e manutenzione delle cabine di sezionamento e delle sotto. 
stazioni elettriche di trasformazione (scaricatori, interruttori, trasformatori, 
accumulatori, ecc.). 

Funzionamento degli impianti di segnalamento e di sicurezza. Principi 
del segnalamento ed applicazioni pratiche. Apparati centrali dei vari tipi: 
inmeccamei, idrodinamici, elettrici; doro impianto e manutenzione, guasti e loro 
riparazioni, Norme regolamentati i per lo svolgimento della manutenzione. 


Collegamenti fra le leve degli apparati centrali serrature meccaniche dei 
vari tipi. Collegamento lira segnali, e deviatoi a mezzu di fermadeviatoi e ser- 
rature. Loro impianto e manutenzione. Guasti e riparazioni, 


Ripetitori ottici ed acustici dei segnali. 

Impianti di blocco automatico e semiautomatico. Apparecchi relativi 

Circuiti di binario a corrente continua e a corrente alternata. 

Impianto, manutenzione e riparazione dei guasti. 

Sbarre manovrabili a distanza. Trasmissioni tlessibili. Leve di manovra. 
Compensatori. 

Impianti telegratici e telefonici. Apparecchi relativi dei vari tipi, ‘Tele- 
ioni selettivi dei vari sistemi, })irigeute Unico a Centrale. Linee aeree e cavi. 
Norme per l'impianto e la manutenzione, Misure elettriche da farsi nei cavi. 

Impianti di illuminazione delle stazioni, Vari sistemi in uso e loro par- 
ticciarità, Norme per la manutenzione. 


Impianti di illuminazione dei treni. 


Accumulatori. e loro carico, Officine di carica. Prove da farsi negli ac- 
cumulatori, l , 

Meccanismi speciali. Bilance. Stadere. Orologi. Grues a motore. Ascen- 
sori, Montacarichi. Scale mobili, Taglie. Paranche. Catene c corde metalli- 
che per detti, 

Piattaforme. Carrelli trasbordatori, Guasti e riparazioni. 

Interpretazione disegni, 
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c) Muterie di servizio: : 

Istruzioni per la circolazione coi carrelli, Segnalamiento. Circolazione dei 
couvogli. 

Norme conecinenti il servizio delle condutture eletiricle. 

iisposizioni regolamentari relative ai guasti agli impianti telegrafici, tele- 
fonici, di apparati centrali, di blocco, di segnalamento e di illuminazione delle 
siazioni, dei treni e dei segnali. 

Disposizioni di servizio relative agli impianti, richieste materiali e regi- 
strazione della mano d'opera. Versamento e prelievo dei materiali, Resoconti. 

Disposizioni di servizio relative alla riparazione degli appareechi ed og- 
veiti telegrafici, telefonici e di fanaleria, registrazioni dei materiali e della mano 
d’ Opera resoconti. 

Disposizioni ciel regolamento del personale concernenti il personale operaio 
e le relative competenze accessorie. Orari di lavoro. 

Norme e disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, Prevenzione 
degii infortuni. Soccorsi d’urgenza. 

Regolamenti ferroviari di esercizio e particolarmente quello riguardante 
il segnalamento. Protezione delle stazioni, delle fermate, dei bivii, 

Precauzioni che debbono essere usate dagli’ operai, in rapporto all’ese:- 
cizio, nella esecuzione dei lavori. 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO 
A POSTI DI SOTTOCAPO TECNICO 
SERVIZIO APPROVVIG. - STABILIMENTO TIPOLI'TUGRAFICO 


"4, 
anto 


1. — Peri bisogni del Servizio Approvvigionamenti - Stab!lumento tipo- 
litogratico — ramo Tipografia -- specialità: monotipisti, sono indetti esperi- 


menti per la nomina a n. 1 sottocapo tecnico ramo tipografia, specialità 1mno- 
notipisti. 

2. — Potranno partecipare a detto concorso gli operai di 1° classe (spe- 
cialità monotipisti) addetti al suindicato stabilimento, inscritti al P. N. I° che 
si diclhiavino disposti a sostenere prove di esame nel ramo sopra indicato. 


‘Y 


3. — (ili operai che si trovino nelle condizioni volute e che intendano par- 
fecipare al concorso dovranno presentare al Capo del Servizio Approvvigio- 
nainenti, per il tramite gerarchico, e non oltre trenta giorni dalla pubblica- 
zione del presente avviso neì Bollettino Ufficiale, appo.ita domanda compi- 
lafa su enrta da bollo da L. 4 precisando se intendano sostenere la prova fa- 
coltativa di eni al sugeessivo punto 6°. 

Il Capo dello Stabilimento tipolitografico trasmetterà al Servizio Approv- 
visionamenti le domande ricevute per Vammissione al concorso entro dieci 
giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompa- 
enandole con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspi- 
rante sulla condotta, dilivenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori even- 
tualmente esercitate. 

A. cura del prefato Servizio le domande di ammissione ed i rapporti in- 
formativi completati con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per 
la parte riguardante le sole punizioni, saranno trasmessi alla Commissione esa- 
minatriee di eui al punto 5° del presente avviso insicme, ad win, eleneo nomina- 
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tivo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data. di nascita, 
della data di assunzione in servizio, della data di iscrizione al P. N. F. ed 
eventualmente del carico di famielia, se sia socio di diritto della Unione Fa- 
seista fra le famiglie numerose e delle benemerenze militari e fascisie di cn 
all’art. 1 del R. D. L, 5 luglio 1934, n. 1176 e al R. D. 2 ciugno 1936, n. 1172 
possedute dagli interessati. 


4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla 
Commissione esaminatrice in base agli elementi di cui al precedente punto 3° 
nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso, 

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Capo dello Sta- 
bilimento tipo-litorrafico, dove e quando avranno mogo gli esami. 


5. — Gli esami saranno effettuati da apposita Commissione esaminatrice, 
Aa nominarsi dal Capo Servizio Approvvicionamenti, composta di un Presi- 
dente, di grado non inferiore al 4° e di due Membri, di erado non inferiore al 7°. 

Detta Commissione sarà assistita, in qualità di Segretario, da un agente 
di ruolo amministrativo di grado non inferiore al 10°. i 

Alla Commissione è deferito l’incarico della compilazione dei temi per eli 
esami, ed essa ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l’esple- 
tamento degli esami stessi, ” 


ge | 

6. — Gli esami consìisteranno in prove scritte, orale e pratica. 

La prova pratica consisterà in un saggio di lavoro ed esceuzione pratica 
di operazioni relative alla specialità di monotipista. 

te prove scritte saranno die: . 

La prima consisterà nello svolgimento di nn tema su argomento d’indole 
professionale da servire anche come saggio di composizione italiana; la sc- 
conda in un problema di aritmetica e di geometrin. 

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma di cui 
appresso, 

I lavori relativi alle prove pratica e scritte dovranno essere esegniti sotto 
la sorveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esa- 
minatrice, ° dg e 

Per la sorveglianza alla prova pratica Ia Commissione potrà farsi coadiu- 
vare da Capi tecnici, ; i 

A richiesta dei candidati sarà consentita una prova di lavoro facoltativa 
che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso da 
quello per il quale il concorrente ha chiesto di sostenere la prova obbligatoria, 
mestiere che sarà da scegliersi dall’aspirante stesso. 


T., — Il numero massimo dei punti di eni potrà disporre ciascuno dei 
componenti la Commissione esaminatrice per le singole ‘prove è il segnente: 


Prova pratica... ...0.0.. punti 30 
Prova orale... 0.0.0...» 10 
Prove seritte . . ..°.0.0... 20 
Prova facoltativa |... >» 4 


. Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità 
Monta in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 
0 punti. 


8. — Per ossere ammessi alla prova orale, i candidati dovranno aver ri- 
portato almeno 7/10 dei nunti complessivamente attribuiti alle prove pratica 
e seritte, e non meno di 6/10 dei punti attribuiti a ciascuna di esse e per 
essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale nna punta- 
zione non inferiore a 7/10, 
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9. — La somma di tatti i punti che i candidati riusciti idcnei nelle prove 
obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facol- 
tativa' e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione com- 
plessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla 


Commissione ed allegata al verbale di esame. 
A parità di voti sarà data la precedenza, nell ‘ordine che seme, al con- 

correnti : (i ld Li (Rea 

a) insigniti di medaglia al valor militare; . 

b) mutilati o invalidi della guerra 1915-18 e della guerra in A. O. e 
mutilati o invalidi per la Causa Fascista; 

c) feriti in combattimento e feriti per la Causa Fascista quindi sinno 
in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. 
dalla data dell'evento che fn cansa della ferita; 

d) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito 
di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla 
Marcia su Roma, purchè ininterr de inseritti ai Fasci di combnttimeno 
dla dove anteriore al 28 ottobre 1922 

e) che abbiano prestato servo militare come combattenti onpure che 
risultino regolarmente iscritt‘ai Fasci di Combattimento senza interruzione da 
data anteriore al 28 ottobre 1922; 

f) che siano soci di diritto dell’Unione Fascista fra le famiglie n- 
merose; 

9) che abbiano maggiore anzianità di servizio nell’Amministrazione fer- 
roviaria; ; 

kh) coniugati, con riguardo al numero dei figli; 


î) più anziani di età. 


10. — Sarà dichiarato vincitore quel concorrente idoneo che nella eradua- 
toria, come sopra compilata, figurerà al 1° posto. 
11. — Il candidato che verrà dichiarato vincitore sarà senz'altro immess» 


nelle funzioni superiori © dovrà compiere con esito faverevole, prima di con- 
seguire la nomina, un periodo di esperimento nelle funzioni ali della cf. 
fettiva durata di sei mesi. 


12. — Nel caso in eni ilvincitore degli esperimenti dovesse essere per qual- 
siasi motivo eliminato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle 
funzioni superiori, dal Capo Servizio Approvvizionamenti. altro acente viu- 
scito idoneo oltre il quantitative dei posti stabiliti, seguendo lor dine di gra. 
dnatoria. |. Reato: 


13. — La eraduatoria di merito, anprovata da S. F. il Mini-tro, sarà pub- 
blicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 


14. — Tl concorrente che contravvenca alle norme stabilite è oseluso dal 
eoncorsn con deliberazione della Commissione. Per Je contravvenzioni che si 
verificassero durante le prove pratica e scritte, Vespulsione è decisa dal Com- 
missario ‘presente. 


PROGRAMMA TFR LA PROVA. ORALE 


n) Cultura generale : 


© Aritmetica e geometria clementave. — Le prime quattro operazioni di arit- 
metica su numeri interi e decimali. Operazioni sulle fiazioni! ordinarie. Siste- 
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ma metrico decimale e sue applicazioni alle misure più comuni. Regola del tre 
semplice, numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Superficie delle più 
comuni figure piahe e volume dei solidi più semplici. 


b) Cultura tecmica : 


Nozioni generali. — Nomenclatura degli organi delle diverse macchine ti- 
pografiche. Pulitura e lavaggio della macchina, Piocole riparazioni. 

Funzionamento della macchina monotype, linotype, stereotipia, 

Esecuzione delle composizioni monotipiche in Specie e tipografiche in 
genere. Clichès. Procedimenti da seguire per la stampu. 

Vari tipì di caratteri. Diverse qualità di carta. Cognizioni di legatoria. 


e) Materie di servizio: 


Disposizioni del Regolamento del Personale riguardanti gli operai e rela 
tive competenze accessorie. Disposizioni riguardanti gli infortuni sul lavor». 
| Registrazioni relative alla presenza in servizio degli operai. Norme per la te- 

nuta delle seorte. 

Prelievi e versamenti. 


d) Prova pratica: 


Saggio di lavoro od eseeuzione pratiea di operazioni relative al ramo ti- 
pografico. | 


LE NORME PER IL GONCORSO INTERNO DI SOTTO CAPO TECNICO 
AUTISTA PER 1L SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI 
.VERRANNO PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE 
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Decrero MinistERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2173. — Concorso interno per 
n. (00 pesti di Opertio “di 1° classe. 


IL MINISTRO FER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 
17 gennaio 1942-XX, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari 
(ienerali; 

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2701:/11V75/ 
2/412/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX; 

Visto l'articolo 60 del Regolamento del personale approvato col Kegio De- 
creto Legge 5 aprile 1925, n. 405; 

Udito il Consiglio di "Amministrazione; 


DECRETA: 


Son indetti esami di concorso interno per n. 750 posti di Operaio di 
1* classe (166 per il Servizio Materiale e Trazione, 582 per il Servizio Lavori 
e Costruzioni e 2 per il Servizio Apprevvigioni unenti) con le modalità stabilite 
dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione 
sul Boliettino Ufficiale. 
Roma, li 20 gennaio 1942-XX. 


Il Minàtro 
Host VENTURI 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI OPERAIO 
DI 1* CLASSE PER IL SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE 
1. — In relazione all’art. 60 del Regolamento del personale viene indetto 
tin esame di concorso interno per n, 166 posti di Operuio di 1à classe (grado 15") 
per il Servizio Materiale e ‘Trazione, suddivisi come appresso: 


Sezione di Torino . 4 Riporto 853 
» di Milano . 13. Officine di Voghera voga. e + 
» di Genova. 4 » di Verona. > 
> di Venezia 3 di Vicenza l 
>» di Trieste. . . 3} » di Rivarolo 2 
> di Bologna 3 » di Bologna 5 
> di Firenze, 4 » di Rimini. . +... 12 
» di Ancona. 2 » di Motori... .. 14 
> di Roma 12 » di Firenze -5 è a 
» di Napoli . 4 » di Foligno . . . .. 4 
» di Bari . 4 » di Granili . . . ..°U 5 
>» di keggio Calabria a » di Pletrarsa . ...0. 153 
di Palermo S » di Foggia. . ... 2 
Di cadi di Cagliari . 4 » di Messina... ..0.2 
Orticine di Torino 13 d di Catania... ..003 
A riportare 83 Totale 165 


Parte I - n. 7 - 12 febbraio 1942-XX. 
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2 — Potranno partecipare al detta concorso gli Operai di qualsiasi me- 
stiere inseritti al P. N. I che alla data di pubblicazione del presente bando 
abbiano ottenuta li nomina a stabile e si dichiarino disposti a sostenere le 
prove di esime in uno dei mestieri sottomdicati : 

Atrrezzista, Mont: tore locomotive, Aggiustatore, Montatore veicoli, Tor- 
nitore, Calderato, Riaunato, Saldatore, Stacnalo, Fucinatore, Fonditore, Model- 
lista, Motorista, Ialegname, Verniciatore, Tappezziere, Aggiustatore elettricista. 

Potranno inoltre prendere parte al concorso stesso anche gli Operai di- 
pendenti dal Servizio Personale e Affari Generali (Sede centrale e Sezione] 
ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni). 


3, — Gli operai che si trovino nelle condizioni volute e che intendono par- 
tecipare al concorso, dovranno presentare al Capo della Sezione, Officina od 
Utticio dal anale dipendono, per il tramite gerarchico e non oltre 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita do- 
manda compilata su carta da bollo da Kve 4 indicando il mestiere per il quale 
desiderano concorrere ed eventualmente se intendano sostenere, e quali, le 
prove facoltative. 

1 Capi delle Sezioni, degli Uffici, delle Officine dai quali dipendono gi 

aspiranti dopo avere necertato che i inedasini sono in possesso di tutti 1 re- 
quisiti richiesti, trasmetteranno ai Presidenti delle Commissioni e-aminatriei, di 
cui al punto 5° del presente bando, le domande ricevute per l'ammissione al 
concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presen. 
tazione accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati 
per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto in- 
formativo nei rienardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, anpacità, 
nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate. 

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti eon 
l'indicazione per ognuno di essì delle date di nascita e di nomina a ruolo, del- 
l'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni ri. 
portate nel quinquennio 1937-41 nonchè delli data d'iserizione al Partito Na- 
zionale Fascisti. se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste ai sensi 
delPart, 58 R. P. con Je puntazioni assegnate per ciasenno dei detti requisiti, 
se sino sogi di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, 


4 — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle 
Commissioni esammatriei in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 
del KR. P. ed in base agli clementi di cuni al precedente punto 3° nonchè dopo 
assunte quelle mformazioni che si ritenessero del caso. 

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora 
sussista un dubbio sulla loro eo! ‘pevolezza O sulla configurazione della man- 
canza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi 
esami per deliberazione del Direttore Generale su proposta da avanzare pel 
tramite del Servizio Materiala e Trazione e previo rilascio da parte degli in- 
teressati di apposita dichiarazione seritta di essere edotti delle eondiizoni coi 
le quali vengono immessi al concorso ed agli esami, 

Agli ammessi al concorso verrà notiticato, a mezzo dei Capi immediati, 
dove e quando avranno luogo i relativi esami, 


5, — Gli esami savanno tenuti separatamente per ogni Sezione ed ‘Officina. 

Gli Operai dell’Officina Motori, degli Uffici Collaudi, del Servizio Material 
» Trazione e del Servizio Personale e Affari Generali saranno ageregati ai 
eni, dipendenti dall'Officina in Sede o più prossima, 

Detti esami saranno effettuati dagli Impianti di cui sopra a mezzo ii 
Commissioni da nominarsi dal Capo Servizio Materiale e Trazione, composte 
di un Presidente di grado non inferivie al;3%e, dillo) Membri di grado non 
inferiore al 1°. 
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Detie Commissioni, cui è def'erito l'incarico della compilazione dei temi 
; i Li x a 4 x . ’ 
per gli esami, hanno facoltà diserezionali per determinare le norme per l’esple- 
tamento degli esami stessi, 


6. — Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale. 


La prova pratica censisterà nella esecuzione di uno dei lavori normali, 
riferentesi al mestiere richiesto dal candidato, che oecorrerà in quel momento 
eseguire a locomotive e veicoli giacenti in riparazione. 

Nella scelta dei lavori da affidare si dovrà aver cura di preferire quelli 
che siano particolarmente atti a dimostrare la buoni e sieura conoscenza della 
teenologin dei singoli mestieri e delle particolarità del materiale rotabile e 
riparando. 

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza continua di almecn 
uno dei componenti la Commissione esaminatrice e dovranno essere tali da 
poter essere eseguiti da un solo Operaio, sia pure collatuto di manovali. Per 
i mestieri nei quali.è normalmente necessario Vaiuto di un Aiutante operaio 
potrà essere dato in ausilio al candidato anehe un agente di tale qualifica. 

Quando risultasse che il lavoro è fatto così malamente da recar danno al 
materiale riparando, chi sorveglia la prova potrà far sospendere il lavoro e 
la Commissione potrà dichiarare, se del caso, nitimata la prova pratica. 

. Per la sorveglianza alle prove pratiche la Commissione potrà tarsi coa- 
diuvare da Capi tecnici e da Sotto capi tecnici. 

, La prova orale ha per scopo di determinare il grado di eonoseenza che 
l'agente possiede circa la tecnolocia speciale del mestiere nel quale ha efret- 
itato Ja prova pratica, specialmente per quanto ne rignarda l'applicazione nei 
lavori di riparazione del materiale rotabile, la conoscenza pratica del mate- 
rale stesso, nonchè le istmuzioni e norme sulla esecuzione dei lavori Ai riparia- 
zone delle locomotive e veicoli, i 

A richiesta dei candidati saranno consentite : 

Una prova di lavoro facoltativo che consisterà nell'esecuzione di un Ta- 
voro inerente ad un mestiere diverso da quello per il auale il concorrente ha 
‘hiesto di sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da scegliersi dal- 
l'aspirante stesso. 

ina prova di disegno facoltativa che consisterà nella reppresentazione 
grafica, quotata di un pezzo di meccanismo o di membratura di locomotiva è 
velcolo, su rilievo dal vero. 

La richiesta dell’effettuazione di tali prove deve essere esplicitamente con. 
tenuta nella domanda degli aspiranti come è detto nel ‘punto 3°) delle presenti 
horme, in caso contrario non potranno essere consentite le prove stesse. 


7,— Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciaseuno dei com- 
Donenti le Commissioni osaminalriei per le singole prove è il seguente: 


Prova pratica . . xe punti 50 
Prova orale... » 10 
Prova facoltativa (+00... . >» 4 per prova 


. Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di eondotta, di zelo e di capacità 
cinostrati in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 
punti, 7 


8. -— Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver ri. 
portato almeno 7/10 dei punti attribuiti alla prova pratica, e per essere ri- 
fonosemiti idonei dovranno riportare nella prova orale (nia) pimtazione non 
inferiore ai 7/10, 


124 . BOSREE RO. DE FICIALE AGILI, LE FERROVIE DIRI 20 STATO 


9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove 
obblisatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle faceol- 
tative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione com- 
plessiva chie Lu ermina la graduatoria di merito, che verrà compilata dali 
Commissione ed allegata al verbale di esame. 

Clascuna Sezione ed Officina comprenderà gli idorei in una unica gra- 
duatoria indipendentemente dai mestieri ed a parità di voti darà la prece- 
denza agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste ni 
seusi dell'art. 58 lt, P. con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano 
riportato una maggiore puntazione complessiva ed a coloro che siano soci di 
diritto dell’Unione Fascista fra le famiglie numerose. 

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà esser tenuto conto del titolo di 
anzianità, a norma dell’art. 59 del R. P. e del maggior carico di famiglia. 


10. — Saranno dichiarati vincitori ed immessi nelle funzioni superiori quei 
concorrenti idonei che nelle graduaterie, come sopra compilate, saranno com- 
presi nel limite dei posti messi a concorso per ciascuna Sezione od Officina. 


11. — I candidati dichiarati vincitori che non possono trovar posto nel 
grado superiore nell'impianto al quale appartengono, dovranno sottoporsi al 
trasloco per quell’impianto che Amministrazione si riserva di fissare e clic 
offra posto libero di pianta. Coloro che si rifiutassero di raggiungere, o non 
racgiungessero nel termine lissato, la nuova destinazione, saranno considerati 
rinunciatari alla promozione a’ sensi dellart. 12 del Resolamento del perso- 
nale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di gra- 
duatoria. 


12. — I candidati immessi nelle funzioni superiori dovranno compiere con 
sito favorevole, prima di conseguire la ‘promozione, un periodo di esperi- 
mento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sci mesi a termini del- 
l’articolo 63 del Regolamento del personale. . 


13. — Qualora in qualche Sezione ed Officina non si raggiungesse il nu- 
mero di idonel fissato, è lasciata facoltà al Capo del Servizio Materiale e Tra- 
zione di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, com- 
presi nelle eraduatorie degli altri impianti seguendo beninteso l’ordine delle 
sraduatorie ‘stesse e fermo restando il totale di 166 posti stabilito dal pre- 
sente bando, © 

Nel caso ehe taluni vineitori del concorso dovessero essere per qualsiasi 
motivo eliminati dalle graduatorie in esame, potrà essere assegnato alle fun- 
zioni superiori, dal (ipo del Servizio Materiale e Trazione un ugual nu- 
mero di acenti, riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabilito, seguendo 
l'ordine di eradnatoria. 


14. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubbli- 
cite sul Bollettino Urticiale celle Ferrovie dello Stato. 


15. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal 
contorso een deliberazione della Commissiene. Per le contravvenzioni che si 
verificassero diante le prove pratiche, l'espulsione è decisa dal Commissario 
presente, 


PROGRAMMA PER LE PROVE ORALI 


Determinazione di superfici, volumi e pesi che più frequentemente ricor- 
rono nell'applicazione del mestiere per il quale l'aspirante chiede di con- 


cornre e, i 
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Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere ri- 
chiesto dall’aspirante; difetti che più frequentemente si possono riscontrare € 
modo di accertarli. 

Descrizione degli attrezzi e delle macchine utensili adoperati per la lavo- 
razione di detti materiali. Apparecchi di misura usati nel mestiere richiesto 
dall'aspirante; loro uso e lettura. 

Numerazione e classificazione delle locomotive e dei veicoli iscritti nel 
parco delle Ferrovie dello Stato. Descrizione dei vari tipi di locomotive e di 
Veicoli e. specialmente delle parti sulle quali ordinariamente si esercita il me- 
stiere richiesto dall’aspirante. 

Metodi e processi di lavorazione e di riparazione, rei riguardi delle parti 
suddette. 

Precauzioni da osservare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
(capitolo IL delle Norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle 
strade ferrate. Norme e prescrizioni varie risultanti da cartelli, manifesti ed 
avvisi affissi nei luoghi di lavoro). Precauzioni speciali da osservare nell’eser- 
cizio degli impianti elettrici (1). i 

Norme d’igiene dell’Operaio, con particolare riguardo all’esercizio del 
mestiere dell’ aspirante. 


(1) Questa parte, che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspiranti 
a mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici, verrà estesa 
Fer gli aspiranti ai mestieri che hanno attmenza con detti impianti (elettri- 
cisti, “galv anisti, ecc.) a quanto più RE ricuarda le relative mansioni. 


NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO INTERNO A POSTI DI 

OPERAIO DI 1° CLASSE DEL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI 

PER I RAMI DI SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALA- 

MENTO — SQUADRE PONTI IN FERRO — MATERIALE FISSO, MEC. 

CANISMI E SERVIZI D'ACQUA — LABORATORIO FOTO CIANO- 
GRAFICO — MANUTENZIONE FABBRICATI 


1. — In relazione all’art. 60 del Regolamento del personale viene indelto 
un esame di concorso interno per n. 582 posti di Operaio di 1° classe per il 
Servizio Lavori e Costruzioni, suddivisi come appresso: 
Rumo Impianti elettrici e di segnalamento: 
Uffici Impianti elettrici e di segnalamento di Torino e Genova posti 175 
Utlici Impianti elettrici e di seznalamento di Milano, Venezia, 
Trieste e Bologna .. . ‘ » 162 
Sede Centrale, Uifisi Impianti dana e ca segnato di 
Firenze, Ancona, Roma, Ufficio Flettrificazione di Roma 
e Riparto Speciale del Ufficio Lavori della Delegazione di 
Cagliari . . > 153 
Uffici Impianti elettrici e di segnalamento di Napoli, Bari, 
Reggio Calabria cd Ufficio IL della Sezione Lavori 


. di Palermo . » (2 

Itama Squadre ponti in ferro (compreso il buone aitiletta dale 
navi traghetto) 0... ia e » 16 
Laboratorio foto cianografico i > LI 
Ramo moteriale fisso, meccanismi e servizi aoqua » 25 
Ramo manutenzione fabbricati > N) 


i —- — 


. Totale posti N. 5% 


e 


2. — Potranno partecipare al concorso gli operai dipendenti dal Servizio 
Lavori e Costruzioni che alla data di pubblicazione del presente bando ab- 
Diano ottenuto la nomina a stabile e risultino iseritti al P. N. F. 


3, — Gil operai che si trovino nelle condizioni volute e che intendano par- 
tecipare al concorso, dovranno presentare al Capo della Sezione od Ufficio 
dal quale dipendono, per il tramite gerarchico e non oltre 40 giorni dalla 
pubblicazione del presente bando del Bollettino Ufficiale, apposita domanda 
compilata su caria da bollo da 1. 4 inGieando il mestiere per il quale deside- 
rano concorrere, 

1 Capi delle Sezioni o degli Uffici dai quali dipendono gli aspiranti tra- 
smetteranno ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al punto 5° 
del presente bando, le domande meevute per l'ammissione al concorso, entre 
10 giorni dalla scadenza del termine utile per Ja loro presentazione, aecompa- 
vsnandole con un estratto dei foeli matricolari degli interessati per la parte ri- 
snardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei ri- 
sur di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonehè sulle 
funzioni superiori eventualmente esercitate, con l’indicazione altresì delle qua- 
lilicazioni riportate nel quinquennio 1937-1941. 

Dovrà essere inoltre trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti indi- 
cante, per ognuno di essi, le date di nascita, di nomina nel personale di ruolo 
e di anzianità nel grado attuale, il carico di famiglia e la data di iscrizione 
al P. N. F. se sia ex combattente della guerra 1915-1918 o di quella în A.O.I, 
eppure sit stato comandato in servizio militare non isolato all’estero parte- 
cipando alle relative operazioni militari, se nbbia benemerenze fasciste, con 
le puntazioni assegnate per ciasenno dei detti requisiti in base al R. D. 19 
agosto 1927, n. 1711, al R. D. I, 2 giugno 1956, n. 1172 ed alle istruzioni per 
l'applicazione del R. D. L, 11 ottobre 1954, n. 1716, approvate col D. M. 16 
aprile 1935, n. 2845 e se abbia partecipato nei reparti delle Forze Armate dello 
Stato, ovvero in qualità di militarizzato o assimilato, alle operazioni di guerra 
nell'attuale conflitto, se siano soci di diritto dell’Unione Fascista fra le fu- 
seista fra le famiglie 


4 — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle 
Commissioni esaminatrici in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 
R. P. in base agli elementi di cui al precedente punto 3°, nonchè dopo as- 
sunte quelle maggori informazioni che si ritenessero del caso. 

I candidati che si frovino sottoposti a proeedimento disciplinare, qualora 
sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mat- 
canza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi 
esami per deliberazione del Direttora Generale, su propesta da avanzare cas 
per caso pel tramite del Servizio Lavori e Costruzioni, e previo rilascio da 
parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle 
condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami. 

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, 
dove e quando avranno luogo i relativi esami. 


5.— Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici. 
una per ciascun ramo di servizio o gruppo di impianti di uno stesso ramo di 
servizio, da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni. 

Ciascima Commissione sarù composta di un Presidente di grado non in- 
feriore al 4" e di due membri di grado non inferiore al 7°. 

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi 
per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l’esple- 
tamento degli esami stessi, 


a 
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G. — Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale. 

La prova pratica consisterà nella esecuzione di un lavoro inerente al me- 
stere nel quale il concorrente avrà chiesto di essere esaminato, lavoro che do- 
vrà essere scelto fra quelli di maggiore importanza che ricorrono nel detto 
mestiere, 

La prova orale verterà sulle materie indicate nel prosramma annesso è 
sarà diretta ad accertare la conoscenza pratica delle nozioni essenziali per il 
mestiere dell’aspirante. 

I lavori relativi allu prova pratica dovranno essere eseguiti sotto la sor- 
veglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice. 

Per la sorveglianza alla prova pratica la Commissione potrà farsi c0a- 
diuvare da Capi tecnici e da Sottocapi tecnici, 

À richiesta dei candidati saranno consentite: 

— una prova di lavoro facoltativa, che consisterà nell’esccuzione di un 
lavoro inerente ad un mesticre diverso da quello per il quale il concorrente ha 
chiesto di sostenere la prova obbligatoria, mestiere che sarà da scegliersi dul- 
Faspirante stesso tra quelli afferenti al ramo di servizio #1 quale egli ap- 
partiene; 

— una prova di disegno facoltativa, che consisterà in rilievi dal vero 
di attrezzi, apparecchi o pezzi di meccanismi o nella esecuzione di uno schizzo 
quotato a mano liberaa di cosa inerente al mestiere del candidato. 

Dalla prova facoltativa di disegno sono esclusi i concorrenti del Labora- 
torio foto-cianografico. 

L'eventuale richiesta delle dette prove facoltative di lavoro e di disegno 
dovrà essere inclusa nella domanda di ammissione al concorso: ognî richiesta 
che, per qualsiasi ragione, venisse presentata, successivamente o separatamenie 
non verrà presa in considerazione. 

Le Commissioni esaminatriei hanno facoltà discrezionali ‘per decidere sulla 
ammissibilità delle richieste di prove facoltative di lavoro. 


- 7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei com- 
ponenti le Commissioni esaminatri per le singole prove è il seguente: 


Prova pratica obbligatoria . . . . . punti 30 
Prova orale. . . . ..... >» 10 
Prove facoltative . |. . .. .. . >» 4 per prova 


Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di eundotta, di zelo 0 di capacità 
dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali saranno assegnati da uno 
a dieci punti. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nella 
prova obbligatoria ed in quella orale. 


8. — Per essere ammessi alla ‘prova orale i candidati dovranno aver ri- 
portato almeno 7/10 dei punti attribuiti alla prova pratica obbligatoria e per 
essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione 
pure non inferiore a 7/10. 


9. — La somma di tutti 1 punti che i candidati musciti idonei nelle prove 
obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle far 
coltative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classifica comples- 
siva che determina la graduatoria di merito, graduatoria che verrà compilata 
dalla Commissjone e allegata al verbale di esame. 

A parità di voti savà data la preferenza agli agenti che abbiano beneme- 
renze militari e fasciste di cui al punto 3° del presenté bando; (ai sensi del- 
l'art. 58 R. P., modificato dall’art. G del R. D, L. 11 ottobre 1934, n. 1716, con 
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preferenza a coloro che, per i detti titoli preferenziali abbiano riportato una 
magione puntazione complessiva nouchè ai soci di diritto dell'Unione Fascista 
fra le fanmghe numerose, 

In mancanza di detti titoli preferenziali, seupre a parità di voti, sarà te- 
nuto conto del titolo di anzianità, a norma dell’ art, 9) del citato resolamento, 
e det maggiore carico di famiglia. 


10, -— Saranno dieltarati vincitori quei concorrenti idonei che nella gra- 
duatoria, como sopra compilata, saranno compresi nei limiti dei posti messi 


a concorso per il rispettivo ramo di servizio o gruppo di impianti di uno stes:o 
ramo di servizio. 


AL. -- 1 candidati che verranno dichiarati vincitori del coucorso saranno 
immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esamo, man 
matto ele sì renderanno vacanti i posti da coprire e dovrauno conipiere cor 
esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento 
nelle funzioni Messe della effeitiva duvata di mesi sei, a termini dell’arti- 
colo 63 R. ID. 

Coloro che sj rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel ter- 
mine fissato, la nuova destiuazione, sarauno considerati rmuneiatari alla pro- 
mozione ai sensi dell'art, 12 R. ID. e saranno sostituiti da altri concorrenti 
idonei, secondo Vordine di graduatoria. - a 


12. — Qualora in qualche ramo di servizio o gruppo di impianti di’ uno 
stesso ramo di servizio non si raggiungesse un numero di idonei sutticiente « 
coprire i posti messi a concorso, è lasciata facoltà al Capo del Servizio Lavori 
e Costruzioni di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, 
conpres; nelle graduatorie di altri rami di servizio o gruppi di impianti dello 
«fesso Ituno di servizio, seguendo beninteso l'ordine delle graduaturie stc5:0 
e fermo restando il totale di 582 posti stabilito dal presente bando. 

Nel caso ehe taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi mo- 
tivo eliminati dalle graduatorie di esame, ‘potrà essere assegnato alle funzioni 
superiori, dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, un ugual numero «i 
agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabilito, sesuendo ordine 
di graduatoria. 


13. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubbli 
ate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 


“14. — TI concorrente che contravvenca alle norme stabilite è eseluro dal 
concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni ehe st 


verificasser durante le prove pratiche, l'espulsione è decisa dal Commissario 
prescnfe. . 


PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE 


a) Cultura grnerale, —- Aritmetica e geometria elementare, Prime qual- 
tro operazioni sui numeri interi e dec imali” Sistema metrico decimale e sue 
applicazioni alle misure più comuni. Determinazione di superfici, volumi € 
pest che possono ricorrere nel mestiere del concorrente, 


b) Cultura tecnica. -- Proprietà, uso e costo dei principali materiali ado- 
perati nel mestiere dell'aspivante; difetti che più frequentemente si possono. 
in essi riscontrare e modo di accertarli. È 

Descrizione del maceliuintvio, attrezzi, meccanisni; apparecchi ed impianti 
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al cui uso, costruzione, pusa ec manutenzione è addetto l'aspirante e special- 
mente delle parti sulle quali ordinariamente si esercita il mestiere dell’aspirante. 

Metodi e ‘processi di lavorazione e di riparazione, nei riguardi delle parti 
suddette. | 

Apparecchi di misura usati nel mestiere dell’aspirante; loro uso e lettura. 

Precauzioni da osservare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Te. 
sto unico approvato con R..-D. 13 gennaio 1904, n. 61 nella parte riguardante 
. l'esercizio delle strade ferrate. Norme e precauzioni varie risultanti da cartelli, 
manifesti e avvisi affis:i nei luoghi di lavoro). Precauzioni speciali da osservare 
nell'esercizio degli impianti elettrici (1). . 

Norme d’iglene dell’operaio, con particolare riguardo all’esercizio del me- 
stiere dell’aspirante. 


ra» 

(1) Questa parte, che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspiranti de! 
mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici, verrà estesa nev 
gli aspiranti dei mestieri che hanno attinenza con detti impianti (elettricisti, sal. 
vanisti, ecc.) a quanto più specialmente riguarda le relative mansioni. 


.————_——_——_———_—___ 6 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI OPERAI 
DI 1° CLASSE PER IL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI — 
STABILIMENTO TIPO-LITOGRAFICO 


1. — Peri bisogni del Sefvizio Approvvigionamenti (Stabilimento tipolito- 
grafico — Ramo Legatoria e Ramo Litografia — specialità: legatore e mm 
chimsta litografo) sono indetti esperimenti per la nomina di 2 opera ad operai 
di 1* classe. 


2. — Potranno partecipare a detto concorso gli Operai addetti al suindi- 
cato stabilimento che si dichiarino disposti a sostenere prove di esami in uno 
dei rami sopra indicati e che siano inscritti al P. N, F. 


3. — Gli Operai che si trovino nelle condizioni volute e che intendano pa”- 
tecipare al concorso dovranno presentare al Capo del Servizio Approvvigiona- 
menti, ‘per il tramite gerarchico, e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso nel Bollettino Utficiale, apposita domanda compilata su carta 
da hollo da .L -+ indicando il mestiere per il quale desiderano concorrere ed 
SRO sc intendano sostenere la prova facoltativa di cui al snecessivo 
punto 0°. 

1] Capo dello stabilimento {:ro0-litografico trasmetterà al Servizio Approv- 
provvizionament? le domande ric:vute per l'ammissione al concorso entro dieci 
ziorni dalla scadenza del termine utile per la loro ‘presentazione, accomp.- 
snandole con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspi- 
rante sulla condotta, diligenza, capacità nonchè sulle funzioni superiori even- 
tualmente esercitate. 7 

A cura del profato Servizio le domande di ammissione ed i rapporti in- 
formativi, completati eon un estratto dei fogli matricolari degli interessati 
per la parte riguardante le sole punizioni, saranno trasmessi alla Commissione 
esamunatrice di cui al punto 5° del presente avviso insieme ad un elenco no- 

«minativo degli asprianti con l’in:ticazione per ognuno di essi della data di na- 
«rita, della data di agsunzione al servizio, della Idata. di iscrizioié (al P. N. F., 
delle benemerenze militari e fasciste di cui all'art. 1 del R. D. L. 5 luglio 
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1934, n. 1176, e al R. D. 2 giugno 1956, n. 1172, possedute dagli interessati; 
«e siano Inseritti di diritto all'Unione Fascista fra Je tamighe numerose ed 
eventualmente del carico di famizlia. 


4 — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla 
Commissione esaminatrice in base neli clementi di eni al precedente comma 3° 
nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del easo. 

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Capo dello Sta- 
bilimento tipo-litografico, dove e quando avranno luogo gli esami, 


(nd 


5, — (ili esami saranno effettuati da apposita Commissione esaminatrice, 
da nominarsi dal Capo del Servizio Approvvigionament? composta di un Pre- 
sidente, di grado non inferiore al 4°, e di due Membri, di grado non inre- 
riore al 7°. 

Detta Commissione sarà assistita, in qualità di Segretario, da un agente 
di ruolo amministrativo di grado non inferiore al 10°. 

Alla Commissione è delerito l’inearieo della compilazione dei temi per gli 
esami, ed essa ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'esple- 
tamento desli esami stessi. 


G. — Gli esami consisteranno in una prova scritta, una pratica ed una 
orale. 

Ua prova seritta consisterà nello svolzimento di un tema su argomento 
di incole professionale di servire anche come saggio di composizione italiana. 

La prova pratica consisterà in un saggio di lavoro od esceuzione pratica 
di operazioni relative al mestiere pe! quale il candidato viene esaminato. 

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma di cui ap- 
presso, 

I lavori relativi alle prove pratica e seritta dovranno essere eseguiti sotto 
la sorveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esa- 
minatrice, : 

Per la sorveglianza alla prova pratica la Commissione potrà farsi coadiu- 
vare da Capi tecnici e da Sotto cani tecnici, 

A richiesta dei candidati sarà consentita una prova di lavoro faroltativa 
ele consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diverso dii 
quello per il quale il concovente ha chiesto di sostenere la prova obblizatora, 
mestiere che sarà da scegliersi dall'aspirante stesso, 


T.-- Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei com- 
ponenti la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente: 


Prova pratiea L22624 punti 30 


Prova orale. . he al cui e i » 10 
Prova serittàa 2/00 0 » 10 
Prova facoltativa G/L. » 4 


Verrì inoltre tennto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacit 
dimostrata in servizio per la valutazione dei quali saranno assegnati fino a 
10 punti. i s 


8. — Per essere ammessi alla prova orale, i candidati dovranno aver 11- 
portato almeno 7/10 dei punti complessivamente attribuiti alle prove pratica 
e scritta, e non mena di 6/10 dei ‘punti attribuiti n ciascuna di esse e per essere 
riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione non 
inferiore u 7/10. 
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9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove 
obbligatorie avranno conseguito in cinsenna delle prove stesse, in quelle fa- 
coltative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione 
complessiva che determina la sraduatoria di merito, che verrà compilata dalla 
Commissione ed allegata al verbale di esame. 


A _ parità di voti sarà data In precedenza, nell'ordine che segue, ai con- 
correnti : ° 


a) insigniti di medaglia al valor militare; 


‘b) mutilati o invalidi della euerra 1915-18 o della euerra in A. 0. e mu- 
tilati o invalidi per la Causa Fascista; 


e) feriti in combattimento e feriti per la Causa Fascista quando siano 
in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. 
dalla data dell'evento che fu enusa della ferita: 


d) insigniti di eroce di guerra o .-di altra attestazione speciale di merito 
di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla 
Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iseritti ai Fasci di combattimento 
la data anteriore al 28 ottobre 1922; ui, | 


e) che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure' ehe 
nsultino regolarmente isertti ai Fasci di combattimento senza interruzione 
da data anteriore al 28 ottobre 1922; 


f) che siano soci dh diritto dell’Unione Fascista fra le famiglie  nu- 
merose ; 


g) che ahbiano maggiore anzianità di servizio nell'Amministrazione fer- 
roviaria; 


hì) coniugati, con riguardo al numero dei figli; 
î) più anziani di età. 


10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella gpra- 
duatoria, come sopra compilata, saranno compresi nel limite dei posti stabilit» 
dal punto 1° delle presenti norme. 


11. — I candidati chie verranno dichiarati vincitori saranno senz'altro im- 
messi nelle funzioni superiori e dovranno compiere con esito favorevole, prima 
di consegnire la nomina, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della 
effettiva durante di sei mesi. 


12. — Nel caso che qualcuno dei vincitori degli esperimenti dovesse es- 
sere per qualsiasi motivo eliminato dalla graduatoria di esame, potrà essere 
assegnato alla funzioni superiori, dal Capo del Servizio Approvvigionamenti: 
altro agente riuscito idonco oltre il quantitativo dei posti stabilito, seguendo 
l'ordine di graduaforia. 


._ 13. — La graduatoria «li merito, approvata da S. E. il Ministro sarà pub- 
blicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 


14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal 
concorso con deliberazione della Commissione, Per le contravvenzioni che si 
verificassero durante le prove pratica e scritta, l’espulsione è decisa dal Com- 
missamo presente. 
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PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE 


a) Cultura generale, 


Aritmetica e geometria elementare — Prime quattro operazioni su nu- 
neri interi e decimali. Operazioni sulle frazioni ordinarie. Sistema metrico de- 
conale e sue applicazioni alle misure più comuni, Superficie delle più comnni 
fivure piane, 


b) Muterie di servizio, 


Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai di 1° cl. 
e relativo trattamento. Disposizioni riguardanti gli infortuni sul lavoro. Norme 
per la tenuta delle scorte. Prelievi c versamenti, 


c) Cultura tecnica. 


LecatoRI, — Nozioni generali. Vari tipi di rilegature. Varì gistemi di cu- 
citure. Macchine: da taglio, da cucire, perforatrici, piegatrici, torchio, pressa, 
bilanciere, procedimenti dei vari lavori. 

Materie necessario: tele, pelli, carte, cartoni, rubriche, registri, scatole 
da ufficio, 


IATOGRAFI. — Nozioni generali. Nomenclatura degli orsani costituenti lo 
macchine litografiche. Puliture e lavaggio della macchina. Levigatura e livello 
delle pietre, litografiche, Riproduzioni litografiche. 
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Decrero MinisterIiare 20 gennaio 1942-XX, n. 2174, Concorso interno per 


n. 100 posti di Operaio di 1° classe sussidiario, 


11, MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 
17 gennaio 1942-XX, n. P.A:G. 040/24/40422 del Servizio Personale è Affari 
(icnerali; 

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1170/ 
2/12/17/1.3.1 dol 19 ottobre 1941-XIX: 

"isto l'articolo 60 del Regolamento del personale approvato col Regio De- 
creto Legge 7 aprile 1925, n. 400; 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA © 


Sono indetti esami di concorso interno per n. 100 posti di Operaio di 
1 classe sussidiario (n. 60 per il Servizio Lavori e Costruzioni e n. 40 per 
il Servizio Materiale e Trazione) con le modalità stabilite dalle norme allegate 
al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale, 
Roma, li 20 gennaio 1942-XX. 
- sE tl Mindstro 
Host VENTURI 


NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO INTERNO AU POSTI DI 
OPERAIO DI 1* CLASSE SUSSIDIARIO PER IL SERVIZIO LAVORI 
E COSTRUZIONI, 


1. — In relazione all’art. 17 del Regolamento del personale viene indetto 
un esame di concorso interno per n. 60 posti di Operaio di 1* classo sussi. 
diario per il Servizio Lavori e Costruzioni, suddivisi come appresso: 

Itamo Impianti elettrici e di segnalamento: 
Uffici Impianti elettrici c di segnalamento di Torino, Genova, 
Milano, Venezia e Trieste . . . . 


coda e i posti 21 
Uffici Impianti elettrici e di segnalamento di Bologna, Firenze 


e Ancona e . . . . o. . . . . n) . . > 15 
Sede Centrale, Uffici Impianti elettrici e di segnalamento di 
Roma, ‘Napoli, Bari, Reggio Calabrin; Ufficio Speciale della 
Sezione Lavori di Palermo; Utficio Elettrificazione di Ro- 
ma e Riparto Speciale dell'Ufficio Lavori della Delegazione 
di Cagliari . E sea da e È e ee DI 
Rami Squadre ponti în ferro, materiale fisso, meccanismi e servizi 
acqua . Li ae e a e e >» ù 
Itumo manutenzione fabbricati 2/0.» 1 


Totale posti 60 


Parte I - n. 7 - 12 febbraio 1912-XX. 
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2, — Potranno partecipare al concorso gli operai sussidiari dipendenti 
dal Servizio Lavori e Costruzioni che alla data di pubblicazione del pre 
sente bando abbiano compiuto 5 5 anni di anzianità nella qualifica di ope- 
ua compreso il servizio a come avventizio e risultino iscritti al 


PINE. 


3. — Gli operai sussidizri che sr trovino nelle condizioni volute e che 
intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo della Se- 
zione od U ificio dal quale dipenduno, per il tramite gerarchico, e non oltre 
40 giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale 
apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4,00 indheando il me- 
stiere per il quale desiderano concorrere, 

I Capi delle Sezioni o degli Uffici dai quah dipendono gli aspiranti 
trasmetteranno ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al punto 
5 del presente bando, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, en- 
fro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, ac 
compagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la 
parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informa- 
tivo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, non- 
chè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l’indicazione al- 
tresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941. 

- Dovrà essere inoltre trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti 
indicante, per ognuno di essi, le date di nascita, di assunzione come operaio 
avventizio, di passaggio nel personale sussidiario, il cavieo di famiglia e la 
data di iscrizione al P.N.F., se sla cx combattente della suerra 1915-18 v 
di quella in A.0.I., se sia stato comandato in servizio militare non isolato 
all’estero partecipando alle relative cperazioni militari, se abbia partecipato 
nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militariz- 
zato o assimilato, alle operazioni di guerra nell’attuale conflitto, se abbia 
benemerenze fasciste, se sia socio di diritto dell’Unione Fascista fra le fa- 
iiglie numerose, ; 


4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle 
Commissioni esaminatrici in relazione alle disposizioni degli art, Gl e 62 
k. P. ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3°, nonchè «dopo 
assunte quelle maggiori informazioni che sì ritenessero del caso. 

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento diselplinare, qua” 
lora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della 
mancanza imputata, "possono essere ammessi con riserva al concorso ed al re- 
lativi esami per deliberazione del Direttore Generale su proposta da avan- 
zare caso per caso, pel tranite del Servizio Lavori e Costruzioni, e previo 
rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione. seritta di essere 
edotti delle condizioni con le quali vengono: amme=si al concorso ed agli 
esami. 

Agli ammessi al concorso verrà notifi gato, a mezzo dei Capi immediati, 
dove e quando avranno luogo i relativi esami. 


5. -- Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esamina- 
trici, una per ciascun ramo di servizio o ruppo di impianti di uno stesso 
ramo di servizio, da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni. 

Ciaseuna Commissione sarà eomposta di un Presidente di grado non 
inferiofe al 4° e di due Membri di grado non inferiore al 7° 

Dette Commissioni, eui è deferito l’incarico della compilazione dei temi 
per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per Ve 
spletamento degli esami stessi, 


6. — Gli esami consisteranno in una prova pratica ed una prova orale. 


La prova pratica consisterà nella esecuzione di un lavoro inerente al 
mestiere nel quale il concorrente avrà richiesto dì essere esaminato, lavoro 
che dovrà essere scelto fra quelli di maggiore importanza che ricorrono nel 
detto mestiere, 


La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma annesso e 
sarù diretta ad accertare la conoscenza pratica delle nozioni essenziali per 
il mestiere dell’aspirante. 


I lavori relativi alla prova pratica dovranno essere eseguiti sotto la 
sorvechanza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esa- 
minatriee, "i 


Per la sorveglianza alla prova stessa la Commissione potrà farsi coa- 
diuvare da Capi tecnici e da Sottocapi tecnici. 


A richiesta dei candidati saranno consentite: 


una prova di lavoro facoltativa, che consisterà nell’esecuzione di un 
lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello pen il quale ‘il conegrrente 
ha richiesto di sostenere la prova ohblicatoria, mestiere che sarà da sce- 
gliersi dall’aspirante stesso tra quelli afferenti al ramo di servizio al quale 
egli appartiene; 


una prova di disegno facoltativa, che consisterà in rilievi dal vero 
di attrezzi, apparecchi o pezzi di meccanismi o nella esecuzione di uno schizzo 
quotato a mano libera di cosa inerente al mestiere del candidato. 
L'eventuale richiesta delle dette prove facoltative di lavoro e di dise- 
gno dovrà cssere incluso nella domanda di ammissione al concorso; ogni ri- 
chiesta ehe, per qualsiasi ragione, venisse presentata successivamente o se- 
paratamente non verrà presa in cousiderazione. 
. Le Commissioni esaminatiiei hanno facoltà discrezionali per decidere 
sulla ammissibilità delle richieste di prove facoltative di lavoro. 


‘. — ll numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei 
componenti le Commissioni esaminatrici per le singole prove è il seguente: 
Prova pratica obbligatoria... .. punti 30 
Prova orale. 0... >» 10 


Prove facoltative di ene ed, a 4 per prova 
Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capa- 
cità dimostrati ln servizio, per la valutazione dei quali saranno assegnati 
da uno a dieci punti complessivamente. Di tale votazione profitterauno 1 
candidati riusciti idonei nelia prova obbligatoria ed in quella orale. 


8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver ri 
portato almeno 7/10 dei punti attribuiti alla prova pratica obbligatoria e 
per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una pun- 
tazione pure non inferiore a 7/10. 


9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle pro- 
ve obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle 
focoltative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la elassifica 
complessiva che determina la graduatoria di merito, graduatoria che verrà 
compilata dalla Commissione e allegata al verbale? di ‘Lesàrie. 


. 


136 BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


A_parità di voti sarà data Ja preferenza, nell’ordine che segue, ai con- 

correnti: 

1°) insigniti di medaglia al valore; 

2°) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Cansa 
L'ascista; 

3°) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista; 

4°) (feriti in combattimento, nonchè quelli per la Causa Fascista 
quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iseritti minterroto 
tomente al P. N. F, dalla data dell’evento che fu 'eausa della ferita; 

5°) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale 
di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipa. 
zione alla Marcia su Roma, purchè inìînterrottamente iscritti ai Fasci di 
Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922; 

6°) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fu 
scista; 

7°) che abbiano prestato servizio militare come combattente nella 
cuerra 1915-18 o in quella etiopica, oppure siano stati comandati in servi? 
zio militare non isolato all’estero partecipando alle relative operazioni mili- 
tari o abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ov- 
Vero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell’at- 
tuale conflitto, o che risultino regolamente iseritti ai Fasci di Combattimento 
senza interruzione da data anteriore al 25 ottobre 1922; 


8°) che mvestano la qualità di Ufficiale di complemento o di Uffi- 
ciale della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. D. 3 
dicembre 1923-IT, n. 3224 nei confronti di coloro che non abbiano potuto 
frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli 
iscritti alla leva di mare che non abbiano pututo conseguire il grado di Ufti. 
ciale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà; 


9°) che siano soci di diritto dell’Unione Fascista fra le famiglio 
numerose; o Oda 


10°) coniugati, con riguardo al numero dei figli. 
Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme 
suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dal titolo di anzia- 
nità a norma dell’art. 59 R. P. ° 


10. —- Saranno dichiarati vincitori quei coneorrenti idonei che nella 


«graduatoria, come sopra compilzta, saranno compresi nel limiti dei posti 


messi a concorso per il rispettivo ramo di servizio o grnppi di impianti di 
uno stesso ramo di servizio, 


11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso saranno 
immessi nelle funzioni superiori in ordine alla eraduatoria di esame, man 
mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con 
esito favorevole, prima di conseemre il passaggio di cualifica, un periodo 
di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di mosi sei. 

Coloro che si rifintassero di raggiungere, o non raggiunges-ero nel termine 
fissato, la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla promo- 
zione e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di 
eraduatoria. i | | tl 

12. — Qualora in qualehé ramo di servizioze grtippio diinpianti di uno 
sfesso ramo di servizio non si rageurizesse un numero di idlonci sufficiente 
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a coprire i posti messi a concorso, è lasciata facoltà al Capo del Servizio La- 
vori e Costruzioni di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti 
idonei, compresi nelle graduatorie di altri rami di servizio o gruppi di 1m° 
pianti dello stesso ramo. di servizio, segnendo beninteso l'ordine delle gra. 
duatoria stesse e fermo restando il totale di 60 ‘pasti stabilito dal pre- 
sente bando. . 

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi 
olivo eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle 
funzioni superiori, dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, un ugual 
nunero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabilito, 
seguendo l'ordine di graduatoria. | 


13. — Le gradnatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pub 
blicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 


14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso 
dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni 
che si verificassero durante le prove pratiche, la espulsione è decisa dal 
Commissario presente. 


PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE 


a) - CULTURA GENERALE. — Aritmetica e geometria elementare. 
Prime quattro operazioni su nume”i interi e decimali. Sistema metrico de- 
cimale e sue applicazioni alle misure più comuni. Determinazione di super- 
ei, volumi e pesi che posscno ricorrere nel mestiere del concorrente. 


b) - CULTURA TECNICA, — Proprietà, uso e costo dei principali 
materiali adoperati nel mestiere dell’aspirante; difetti che più frequente 
mente si possono in essi riscontrare e modo di accertarli. 

Deserizione del macchinario, attrezzi, meccanismi, apparecchi ed im. 
pianti al cui uso, costruzione, posa e manutenzione è addetto l'aspirante 
e specialmente delle parti sulle quali ordinariamente si esercita il mestiere 
dell’aspirante. 

Metodj e processi di lavorazione e di riparazione, nei riguardi delle 
parti suddette, 

Apparecchi di misura usati ncl mestiere dell’aspirante; loro uso e 
lettura. 

Precauzioni da osservare per lu prevenzione degli infortani sul lavoro 
(Testo unito approvato col R. D. 13 gennaio 1904, n. 51 nella parte riguar- 
dante l’esercizio delle strade ferrate. Norme e precauzioni varie risultanti 
da cartelli, manifesti ed avvisi affissi nei luoghi di lavoro). Precauzioni 
speciali da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (1). 

Norme d’igiene dell’operaio, con particolare riguardo all'esercizio del 
mestiere dell’aspirante, 


(1) Questa parte, che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspi 
ranti dèi mestieri non aventi attinenza direita con gli impianti elettrici, 
verrà estesa per gli aspiranti dei mestieri che hanno attinenza con detti 
impinnt, (elettricisti, galvanisti, ecc.) a quanto più spécialwenté riguarda le 
relative mansioni, 
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CONCORSO INTERNO TRA OPERAI SUSSIDIARI DEL SERVIZIO 
MATERIALE E TRAZIONE PER IL PASSAGGIO AD OPERAIO DI 
1* CLASSE SUSSIDIARIO. 


1. — In relazione all'art. 17 del R. P. viene indetto un esame di con. 
corso interno per 40 posti di operaio di 14 classe sussidiario fra operai sus- 
sidiari dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione, suddivisi come segue: 


Compartimento di Torino .-/.... posti n. 4 
» di Genova... 0.0. > » ll 
» di Milano L22233 
» di Venezia... » >» 1 
» di Trieste)... >» >» 2 
» di Bologna... >» 2 
» di Firenze... .. >» 10 
» di Roma... .°. » » 7 
» di Ancona... 0... >» » 2 
» di Napoli . ./... >» » d 
» di Bari... ..°. È di 2 
» di Reggio Calabria . . > » 1 


——— 


Totale posti n. 40 


2. —- Potranno partecipare al detto concorso gh operai sussidiari di 
qualsiasi mestiere inscritti al P. N. F. che alla data di ‘pubblicazione del 
presente bando abbiano almeno 5 anni di permanenza nella qualifica di 
operni, compreso il servizio prestato come avventizio, e si dichiarino di- 
sposti a sostenere le prove di esame in uno dei mestieri sottoindicati: 

Attrezzista, montatore locomotive, aggiustatore, montatore veicoli, tor- 
nitore, calderaio, ramato, saldatore, stagnaio, fucinatore, fonditore, model- 
lista, motorista, falegname, verniciatore, tappezziere, aggiustatore elettri- 
cista, tipografo e litograto. 

Potranno inoltre prendere parte al concorso stesso anche gli operai 
sussidiari dipendenti dal Servizio Personale e Affari Generali (Sede Cen- 
trale e Sezione Ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni). 


3. — Gli operai sussidiari che si trovano nelle condizioni volute e che 
intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo della Se- 
zione, Officina o Ufficio dal quale dipendono, per il tramite gerarchico e non 
oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Uf- 
fictale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4, indicando il 
mestiere per il quale desiderano concorrere ed eventualmente se intendono 
sostenere, e quali, le prove faceltative. 


I Capi delle Sezioni, degli Uffici e delle Officine, dai quali dipendono 
gli aspiranti, dopo avere accertato che i concorrenti sono in possesso di 
tutti i requisiti richiesti, trasmetteranno ai Presidenti delle Commissioni 
esaminatrici, di cui al punto 5° del presente bando, le domande ricevute 
per l'ammissione al concorso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine 
utile per la loro presentazione, accompagnandole dall'estratto del foglio ma- 
tricolare degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni e da un 
dettagliato rapporto iniormativo nei riguardi di ciascun, aspirante sulla con- 
dotta diligenza c capacità. 


o n Erm—_— 11 GE 
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Dovrà inoltre essere trasmesso alle Commissioni stesse un elenco nomi: 
nativo dezli aspiranti dal quale dovrà risultare per ognuno di essi la data 
di nascita, la’data di assunzione im servizio, il mestiere esercitato, il carico 
di famiglia, le qualificazioni riportate nel quinquennio 1957-1941, la data 
di iscrizione al P. N. F., e eventualmente se sin ex combattente 0 se abbia 
benemererize fasciste ar sensi dell'art, 58 del R. P. con le puntazioni per 
ciascuno dei requisiti stessi, se sia socio di diritto della Unione Fascista 
fra le famiglie numerose. 


4 — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle 
Commi-sioni esaminatrici in base al rapporto informativo di cui al prece- 
dente punto 3° ed in base alle maggiori informazioni che si ritenesse di 
assumere, 

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qua- 
lora sussista un dubbio sulla loro eclpevolezza o sulla configurazione della 
mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai 
relativi esami per deliberazione del Direttore Generale sm proposta da avano 
zare pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da 
parte degli interessati di apposita dichiarazione seritta di essere edotti delle 
condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami. 

Agli ammessi al concorso verrà notificato a mezzo dei Capi immediati, 
dove e quando avranno luogo i relativi esami, 


5. — Gli operai degli Uffici Collandi, della Sede Centrale del Servi- 
zio Materiale e Trazione e del Servizio PersonAle e Affari Generali, sa- 
ranno aegresati ni concorrenti dipendenti dalla Sezione in Sede. 

Quelli della Sezione di Palermo saranno augregati ai concorrenti dipen- 
denti dalla Sezione di Reggio C. e quelli della Delevazione di Cagliari a 
quelli della Sezione di Roma. 

Gli esami saranno efleltuati a mezzo di Commissioni compartimen 
tali da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, composte di 


un Presidente di grado non inferiore al 3° e di dne Membri di grado non 
inferiore al 7°. 

Dette Commissioni, cui è deferito l’incarico della compilazione dei temi 
per gli esami, hanno facoltà diserezionali per determinare le norme per l’e- 
spletamento degli esami stessi. 


6. — Gli esami consisteranno in una prova prova pratica ed una prova 
orale. 

__ La prova pratica consisterà nella osecuzione di uno dei lavori normali, 
riterentesi al mestiere richiesto dal candidato, che occorrerà in quel mo- 
mento eseguire a locomotive e veicoli giacenti in riparazione, 

Nella scelta dei lavori da affidare si dovrà aver cura di preferire quelli 
che siano particolarmente atti a dimostrare la buona e sicura conoscenza 
della tecnologia dei singoli mestieri e delle particolarità del materiale rota- 
bile e riparando. 


“I lavori dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza continua di 
almeno uno dei componenti la Commissione esaminatrice e dovranno essere 
tali da poter essere eseguiti da un solo operaio sia pure con l'niuto di ma- 
novali. Per i mestieri nei quali è normalmente necessario l’aiuto di un Aîu- 
tante operaio potrì essere dato in ausilio al candidato anche un agente 
di tale qualifica. uu 

Quando risultasse che il lavoro è fatto così malamente da recar danno 
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al materiale riparando, chi sorveglia la prova. potrà far sospendere il la- 
voro e la Commissione potrà dichiarare, se del caso, ultimata la prova pratica. 

Per la sorveglianza alle prove pratiche la Commissione potrà farsi coa- 
diuvare da Capi fteenici e da Solto capi tecnici. 

La prova orale ha lo scopo di determinare il grado di conuscenza che 
l'agente possiede circa la tecnologia speciale del mestiere nel quale ha 
elettuato la prova pratica, specialmente per quanto riguarda l'applicazione 
nei lavori di riparazione del materiale rotabile la conoseenza pratica del ma- 
feriale stesso, nonchè le istruzioni e le norme sulla esecuzione dei lavori 
li riparazione delle locomotive e veicoli. 

A _rehiesta dei candidati saranno consentite : 

Una prova di lavoro facoltativa. che consisterà nell’escenzione di un 
lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale 1 concorrente 
ha ehiesto di sostenere la prova obblizatoria, mestiere che sarà da seeglierzi 
dall'aspirante stesso: 

Una prova di disegno facoltativa che consisterà nella rappresentazione 
scrafica, quotata di um pezzo di meccanismo 0 di membratura di locomotiva 
o veleolo, su rilievo dal vero, 

La richiesta dell'elettuazione di tali prove deve essere esplicitamente 
contenuta nella domanda degli aspiranti come è detto nel punto 3° del 
presente bando, caso contrario non potranno essere consentite le prove stesse. 


7.— Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciaseuno dei 
componeuti le Conmmssioni esamivatriei per le singole prove, è il seguente: 
Prova pratica... punti 30 
Prova orale. . . » 10 
Prova facoltativa . 0. » 4 per prova 


Verrà inoltre tenuto conte dei requisiti di condotta, di zelo e di capa. 
cità dimostrata in servizio per la valutazione dei quali. saranno assegnati 
fino a 10 punti. 


8, — Pe» essere ammessi alla prova orale i caudidati dovranno aver 
riportato almeno 7/10 dei punti attribuiti alla prova pratica e per essere 
ricoposetuti idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione nom 
inferiore a 7/10. 


9, — La somma di tutti i punti che i candidati riconosciuti idonei nelle 
prove obbligatorie avranno conseguito in eiascuna delle prove stesse, 
quella facoltativa e nei requisiti di condotta e capacità costituisce Ta classi 
ficazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà eom- 
pilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame, 

Gh idonci di ciascun Compartimento saranno conipresi in un'unica gra” 
duatorin indipendentemente dai mestieri cd a parità di voti sarà data Ta 
precedenza agli ex combattenti od a coloro che abbiano henemerenze fasci 
ste ai sensi dell'art. 58 del Revolamento del personale, con preferenza agli 
agenti ehe per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione com 
plessiva, ed a coloro che siano soci di diritto dell’Unione Fascista fra le 
l'amiglie numerose, 

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo 
di anzianità, a norma dell’art. 52 del R. P. e del maggior carico di famicha, 


10. — Saranno dichiarati vincitori ed immessi nelle funzioni superiori 
eli idonei classitieati nelle graduatore dei singoh Compartimenti nel limite 
dei posti messi a concorso di eni al precedente punti (1 
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11. — I eandidati dichiarati vincitori che non possono trovar posto 
nel grado superiore nell’impianto al quale appartengono, dovranno sotto- 
porsi al trasloco per quell’impianto che l’amministrazione si riserva di fis- 
“are e che offra piusto libero di pianta. Coloro che si rifiutassero di raggiungere ‘ 
o non raggiungessero nel termine fissato, la nuova destinazione, saranno 
considerati rinunciatari alla nomina e saranno sostituiti da altri concorrenti 
idonei secondo l’ordine dì graduatoria, 


12. — I candidati immessi nelle funzioni ‘superiori dovranno compiere 
con esito favorevole, prima di conseguire la nomina, un periodo di esperi- 
mento nelle lunzioni stesse della effettiva durata di sci mesi, 


13. — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero per qualsiasi 
motivo essere eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato 
ulle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, un ugual 
numero di agenti, riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabilito, se- 
suendlo l’ordine di graduatoria. 


14. — Le graduatorie di merito approvate dal Ministro, saranno pubblicate 
sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 
15. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso 


dal concorso con deliberazione della Commissione, Per le contravvenzioni ehe 
si verificassero durante le prove pratiche, l'espulsione è decisa dal Commis- 
sario presente. 


PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE 


Determinazione di superfici, volumi e pesi che più frequentemente ricor- 
rono nell’applicazione del mestiere per il quale l'aspirante chiede di con- 
correre, 

Proprietà uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere 
richiesto dall’uspirante: difetti che più lrequentemente si possono riseon- 
trare e modo di accertarli. 

Descrizione degli attrezzi e delle macchine utensili adoperate per la 
lavorazione di detti materiali. Apparecchi di misura usati nel mestiere 
richiesto dall’aspirante: loro uso e lettura. 

Numerazione e, classificazione delle locomotive e veicoli iscritti nel 
parco delle Ferrovie dello Stato. Descrizione di vari tipi di locomotive e 
veicoli e specialmente delle parti sulle quali ordinariamente si esereita il 
mestiere richiesto dall’aspirante. 

Metodo e processi di lavorazione e di riparazione nei riguardi delle 
parti suddetto, 

Precauzioni da osservare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
(capitolo 2° delle norme per la prevenzione degli infortuni nell’esereizio 
delle strade ferrate). Norme e prescrizioni varie risultanti da cartelli, ma- 
nifesti cd avvisi arfissi nci luoghi di lavoro. Precauzioni special da osser- 
vare nell’esercizio degli impianti elettrici (1). 

Norme d’igiene dell’operaio, con particolare riguardo all’esercizio del 


mestiere dell’aspirante, 


(1) Questa parte, che sarà limitata a nozioni sommarie ner gli aspiranti 
a mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici, verrà estesa 
per gli aspiranti a1 mestieri che hanno attinenza con detti, impianti (clettri- 
cisti, “galvanisti, ecc.), a quanto più specialmente riguarda le relative mansioni. 
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Decreto Ministeriane 20 vennaio 1942-XNX, n. 2175, -— Concorso inferno per 
n. 900 posti di Operaio, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la DIUDOSLA avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 
17 gennaio 1942-XNN, n. P.A.G. 040/24/40422 del Servizio Personale e Affari 
(ienerali; 

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. si) 31175” 
2/12/17/4.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX; 

Visto l'articolo 60 del Regolamento del personale approvato kol Regio De- 
creto Legge 7 aprile 1925, n. 405; 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


Sono indetti esami di concorso interno per n, 500 posti di Operaio (144 
per il Servizio Materiale e Trazione, 555 per il Servizio .Lavori e Costruzioni, 
1 per il servizio Commerciale e del Traf'fieo) con le modalità stabilite dalle 
norme allesate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale 

Roma, li 20 gennaio 1942-NX. 


11 Ministro 
UHosT VENTURI 


LI 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO A 144 POSTI DI OPERAIO 
(GRADO 14°) FRA AIUTO OPERAI E MANOVALI PER IL SERVIZIO 
MATERIALE E TRAZIONE 


1. — In velazione all’art. 60 del Regolamento del personale viene indetto 
un esame di concorso interno per n. 14£ posti di Operaio (grado 14°) per il 
Servizio Materiale Trazione, nei seguenti mestieri: 

Aggiustatore, Montatore loc ‘omotive, Moutatore veicoli, Ternitore, Calde. 
raso, Ramnio, Fucinatore, Fonditore, . Modellista, Saldatore, Elettricista, Sta- 
amaio, Falegname, Verniciatore, T appezziere, Aggiustore molle, Tornitore 
ruote, Montatore ruote, Alotorista, Motorista elettricista, nonchè Litografo e 
(‘innografo, limitatamente ai concorrenti del Gabinetto T'ipolitocianografico del 
Servizio Materiale e Trazione di Firenze. 


] detti posti sono ripartiti come appresso: 


Compartimento di Torino... n. 21 
» di Genova...» 3 
» di Milano... ... » 18 
» di Venezia... ..0 0. » 21 
» di Trieste... ... » 2 


Parte 1 - n. 7 - 12 febbralo 1942-XX. 


Compartimento di Bologna... .. 0. n. i4 
» di Firenze...» 21 
» di Ancona... 0. do 5 
» di Roma... 0.0.0.» di 
» di Napoli, ./. 0.0.0.» 15 
» di Bari... 0... >» 5 
» di Reggio Calabria...» 4 
» di Palermo... 0.0.» 5 
Delegazione di Cagliari 0.0.0...» 2 
Servizions Materiale e Trazione (././)o. » 2 
Totale n. 144 i 
2. — Potranno partecipare a detto concorso gli Aiutanti operai ed i ma- 


novali, stabili alla data di pubblicazione del presente bando, dipendenti dal 
Servizio Materiale e Trazione. 

I manovali devono essere stati utilizzati per almeno 3 anni complessiva- 
mente, anche in periodi diversi, in mansioni di Operaio o di Aiuto operaio, 
ovvero di semplice Manovale in ainto agli operai. 

Tutti gli aspiranti dovranno risultare iseritti al P, N. F. 


3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volnte e ehe intendano 
partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo della Sezione, della De- 
leazione di Cagliari, dell’Officina e dell'Ufficio da eni dipendono, per il 
tramite gerarchico e mon oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando 
nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. +, 
indieando il mestiere per il quale desiderano concorrere e le prove facoltative 
che intendono sostenere, giusto il punto 6°. Ciascun aspirante potrà concorrere 
per uno solo dci mestieri messi a concorso, salvo la prova facoltativa di cui 
al punto 6°. 

T Capi delle Sezioni, della Delegazione di Cagliari, degli Uffici, delle Of- 
ficine, dai quali dipendono gli aspiranti, dopo avere accertato clie gli aspiranti 
stessi sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, trasmetteranno ai Presidenti 
delle Commissioni esaminatrici, di eni al punto 5° del presente bando, le do- 
mande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza 
del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto 
dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, 
e con un dettagliato rapporto informative nei ricuardi di ciascun aspirante 
sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventual- 
mente esercitate, E 

Dovrà inoltre essere tra-messo un elenco nominativo degli aspiranti con 
l'indicazione per ciascuno di essi della data di nascita c di npomina a ruolo, 
dell’Anzianità nel grado attuale, nonchè delle eventuali funzioni superiori di 
cui al punto 2°, se sia socio di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie nu- 
merose, del carico di famiglia, delle qualifienzioni riportate rel quinquennio 
1937-41, nonchè della data d’iseriziono al P. N. F. e eventualmente se sia ex 
combattente, se abbia benemerenze fasciste ai sensi dell’art, 58 del R. P., con 
la puntazione per ciascuno dei requisiti stessi. 


4. — Le Commissioni esaminatrici decideranno inappellabilmente le am- 
missioni alle prove di esame, in relazione alle disposizioni degli articoli GL e 62 
del R. P. e dopo un diligente esame degli elementi di eui-al precedente punto 3”, 
assunte anche quelle maggiori informazioni che;riterranno) del) caso, allo scopo 
di eliminare prelimiriarmente dalle prove stesse quei candidati che non ab- 
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biano a dare al'fidamento di avere sutfietente conoscenza del mestiere per il 
quale hanno chiesto di partecipare al concorso. 

1 candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora 
sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della man 
canza imputata, possono essere ammessi con riserva al concors, ed ai relativi 
esami, per deliberazione del Direttore Generale su proposta da avanzare 
pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli 
interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni 
con le quali vengono ammessi al eoncorso ed agli esami. 

Agli ammessi al concorso verrà notificato a mezzo dei Capi immediati, dove 
e quando avranno luogo i relativi esami. 


5. — Gli esami saranno tenuti da Commissioni Compartimentali e da una 
Commissione della Serle Centrale nominate dal Capo del Servizio Materiale e 
Trazione e composte di un Presidente di «rado non inferiore al Lai edi 
due membri di grado non inferiore al settimo. 

Ad ogni Commissione saranno aggrecati tecnici specialisti per Soi me- 
stiere. 

Ciascuna Commissione Compartimentale esaminerà gli aspiranti di tutti 
gli impianti del Compartimento; la Commissione della Sede Centrale gli aspi- 
ranti dipendenti dal Laboratorio fotolitocianografino. 

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei tomi 
per gli esami. hanno facoltà discrezionali per determinare ]e norme per l’esple. 
tamento degli esami stessi. 


6. — Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica 
ed una prova orale, 

La prova seritta consisterà nello svolgimento di un on su argomento 
d’indole professionale. 

La prova pratica consisterà in un saggio di lavoro col quale gli aspiranti 
dovranno dimostrare di avere la necessaria conosemza ed abilità nel mestiere 
per il quale hanno chiesto di partecipare all'esame, 

La prova orale, diretta ad accertare la conoscenza pratica delle nozioni 
essenziali al mestiere per il quale Vagente si sottopone all'esame, verterà sul 
‘programma. indicato in calee al presente bando, 

Ai candidati savanno inoltre consentite : 

— Una prova di lavoro facoltativa, che consisterà nell'esecuzione di un 
lavoro inerente ad un mestiere diverso da quello per il quale il concorrente 
ha chiesto di sostenere In prova obblizatoria, mestiere che sarà da scegliersi 
dall’aspirante, 

— Una prova di disegno facoltativo che consisterà nella rappresentazione 
grafica, quotata, di un pezzo di meccanismo 0 di una membratura di locomo- 
tiva o veicolo su rilievo dal vero od anche di un disezno ornamentale per i 
verniciatori. 

Le prove facoltative di cui sopra dovranno essere specificate nella do- 
manda di ammissione al toncorso giusto il punto 3° del presente bando e non 
saranno consentite agli aspiranti che le richiedessero dopo scaduto il termine 
della presentazione della domanda stessa. 4 

Per la sorveglianza alle prove di lavoro la Commissione potrà farsi cou- 
diuvare da Capi tecnici e da Sotto Capi tecnici. en 


7° — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei com. 
ponenti le Commissioni esaminatrici per le singole prove è il seguente: 


Prova serittà 2/20/0G.L punti 10 
Prova pratica. 00.0.0030 
Prova orale... è... OT, dI 


Prove facoltative...» 4 per prova 
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. Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità 
dimostrata in servizio per Ja valutazione dei quali saranno assegmati fino .a 10 
punti, - 


8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver ri- 
portato almeno 7/10 dei punti attribuiti alle prove scritte e pratica con non 
meno di 6/10 deî punti attribuiti a ciascuna di esse, e per essere riconosciuti 
idonei dovranno riportare nella prova orale una puntazione non inferiore 
a 7/10. | 

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove 
obbligatorie avranno consegnito in ciascuna, delle prove stesse, in quelle facol- 
tative e nei requisiti di condotta e capacità costituisce la classificazione conm- 
plessiva che determina la graduatoria di merito che verrà compilata dalla 
Commissione ed allegata al verbale di esame. i 

Gli idonei di ciascun Compartimento saranno compresi, indipendentemente 
dai mestieri, in una graduatoria di merito unica ed a parità di voti sarà data 
la procedenza agli agenti di qualifica superiore, tra questi agli ex combattenti 
o a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regola- 
memto del personale o che siano soci di diritto dell’Unione Fascista fra le fa- 
migglie numerose. 

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà esser tenuto conto del titolo :li 
anzianità di servizio, a norma dell’art. 59 del Regolamento del personale e del 
maggior earico di famiglia. 

Sarauno dichiarati vincitori del concorso ed immessi nelle funzioni supe- 
viori gli idonei che nelle singole graduatorie Compartimentali come sopra .com- 
pilate saranno compresi nel limite dei ‘posti messi a concorso per il rispettivo 
('ompartimento e per il Servizio Materiale e Trazione. 


10. — 1 candidati dichiarati vincitori che non possono trovar posto nel 
grado superiore nell’impiartp al quale appartenzone, dovranno sottoporsi al 
trasloco per quell'impianto che 1’ Amministrazione si riserva di fissare e che 
offra posto libero di pianta. Coloro che sì, rifiutassero di raggiungere, o non 
raggiungessero nel termine fissato, la nuova destinazione, saranno considerati 


rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 R, P. e potranno essere so- 
stituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di eraduatoria. 


- H.— 1 candidati immessi nelle funzioni superiori dovranno compiere con 
esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento 
i funzioni stesse della effettiva durata di sci mesi a termini dell'art. 62 
R. P.; 

ba 9 


12. — Qualora iù qualche Compartimento non si raggiungesse il numero 
di idonei fissato, è lasciata facoltà al Capo del Servizio Materiale e Trazione 
di assecnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle 
sraduatorie degli altri Compartimenti seguendo bene inteso l'ordine delle gra- 
duatorie stesse senza superare in ogni caso il totale di 1H4 posti stabilito dal 
presente bando. 

Nel caso che taluri vineitori del concorso dovessero essere per qualsiavi 
motivo eliminati dalle graduatorie di esame, potrà esserc asseznato alle fun- 
zioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, un egual numero 
di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine 
di graduatoria, | 


13. — Le graduatorie di merito, approvate. dall Mmistro| Saranno pub. 
hlicate sul Bollettino Ufficiale Qelle F. S. 
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14. — Tl concorrente che contravvenga alle: norme stabilite è eseluso dal 
concorso con deliberazione della Commissione. Per le coutravvenzioni che si 
verilieassero durante le prove pratiche l'esclusione è derisa dal Commissario 
presente. 


PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE 


Sistema metrico decimale e sue applicazioni alle misure più comuni atti- 
nenti al mestiere dell'aspivante. 

Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere de!- 
l'aspirante. - 

Descrizione degli attrezzi e delle ordini rie macchine utensili adoperati per 
ia lavorazione dei detti materiali. 

Precauzioni da osservarsi per la pievenzione degli infortuni sul lavoro 
(capitolo II delle Norme per la ‘prevenzione decli infortuni nell'esercizio delle 
Strade Ferrate. Novme e prescrizioni varie risultanti da cartelli, manifesti ed 
avvisi affissi nei luoghi di lavoro), Precauzioni speciali da osservare nell’eser- 
cizio degli impianti elettrici, Questa parte che sarà limitata a nozioni somma- 
rie per gli aspiranti dei mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti 
elettrici, verrà estesa per gli aspiranti dei mesticri che hanno attivenza con 
detti impianti (elettricisti, galvanisti; eec.) a quanto più specialmente riguarda 
le relative mansioni. 

Norme di igiene dell’operaio con particolare ricuardo all'esercizio del me- 
stiere dell’aspirante, 

i Regolamento per gli agenti delle Officine (disposizioni riguardanti il per- 
sonale operaio), ue 


_— < < -. 5; n_- — -— 


NORME PER IL CENCORSO INTERNO 
A POSTI DI OPERAIO PER IL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI 


1. -- In relazione all’art. 60 R. P. viene indetto un esame di concorso, 
interno per n. 355 posti di operaio per il Servizio Lavori e Costruzioni suddi- 
viso come appresso: 


Mamo Impianti Elettrici e di Segnalamento: 
Uffici lnpiasi Elettrici e di Seenalamento di Torino e Genova posti N. 85 
— Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento di Milano, Ve. 
nezia, Trieste e Bologna . > >» Sn 
—- Sede Centrale, Utfici [Impianti Elettrici e di ‘Seznalamento di 
Firenze, Ancona, Roma, T'fficio Elcttrificazione di Komn c 
Itiparto Speciale dell'Ufficio Lavori della Delerazione di Ci 
slavi i . .° >» 78 
- - Uffici Impianti Elettrici e di Senalamento di Xapoh, Bari, 
Reggio Calabria ed Ufficio Speciale della Sezione Lavori di 


Palermo . . . DCR sua.ae E ae a » >» 78 
Ramo squadre ponti în ferro ve di i =— ee i di 
Ramo materivle fisso, meccanismi è ssrrizi acqua “ce È » dè ® Db 
Luboratorio Foto-ciarografico << LG. 62 3 
Ramo manutenzione fabbricati LL LL rad >» A 
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2. — Potranno partecipare a detto concorso gli aiutanti operai ed i ma- 
novali stabili, alla data di pubblicazione del presente bando, appartenenti ri- 
spettivamente a ciascuno «dei suddetti rami di servizio, che risuliino iseritti 
al P. N. F. 


3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano par- 
tecipure al concorso, dovranro presentare al Capo della Sezione od Ufficio 
dal quale dipendono, per il tramite gerarchico, non oltre 40 giorni dalla pub- 
blicazione delle presenti norme sul’ Bollettino Ufficiale apposita domanda com- 
pilata su carta da bollo da L. 4,00, indicando il mestiere per il quale deside- 
rano concorrere. 

I Capi delle Sezioni o degli Uffici dai quali dipendono gli aspiranti tra- 
smetteranno ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, di cui al punto 5 
del ‘presente bando, le domanda ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 
giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnan- 
dole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte rignar- 
dante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguai 
di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità nonchè sulle funzioni 
superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione delle qualificazioni ripor- 
tate nel quinquennio 1937-1941. 

Dovrà essere inoltre trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti in- 
dicante, per ognuno di essi, la qualifica attualmente rivestita, le date di na- 
scita, di nomina nel ‘personale di ruolo, il carico di faielia, se socio di di- 
ritto all'Unione Fascista fra le famiglie numerose, e la data d'iscrizione al 
P. N, F.; se sia ex combattente della guerra 1915-18 a di quella in A. O. I. 
oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero parteci- 
pando alle relative operazioni militari, se abbia benemerenze fasciste con le 
puntazioni assegnate per ca dei detti requisiti in base al R. D. 19 ago- 
sto 1927 n. 1711, al R. D. L. 2 ziugno 1936 n. 1172 ed alle istruzioni por 
l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1716 approvate con D. M. 16 
aprile 1935 n. 2845 e se abbia partecipato nei reparti delle Forze Armate dello 
Stato, ovvero in qualità di militarizzato o assimilato, alle operazioni di euerra 
nell’attuale conflitto. 


4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabiimente dalle 
Commissioni esaminatrici in relazione alle disposizioni degli art. 61 e 62 
R. P. ed in base agli elementi di cuì al preccdente pinto 3°, nonchè dopo 
assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso. 

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, 
dove e quando avranno lnogo i relativi esami. 


5. — Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici, 
una per ciascun ramo di servizio o gruppo di impianti di uno stesso ramo di 
servizio, da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni. 

Ciascuna Commissione sarà composta di nn Presidente di grado non infe- 
riore al 5° e di due Membri, uno di grado non inferiore al 7° cl uno di grado 
non inferiore al 9°. 

Dette Commissioni, cui è deferito l’incarico della compilazione dei temi 
per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per le- 
spletamento degli esami stessi. 


6. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova di la- 
voro ed una prova orale. 

La prima prova seritta consisterà nello svolgimento, dioun tema su argo- 
mento d’indole professionale. 
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La seconda prova seritta consìsterà nella soluzione di wi. problema di 
aritmetica e geometria elementare in base al punto a) del prozramma appresso 
indicato, i 
La prova di lavoro consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente al 
mestiere nel quale l’aspirante avrà chiesto di essere esaminato. 


La prova orale verterà sulle materie indicate nell’annesso programma. 


7. — ll numero massimo dei punti di cuni potrà disporre ciascuno dei 
eomponenti le Commissioni esaminatrici per le singole ‘prove è il seguente: 


Composizione itabana . . . .. 0. punti 10 
Problema... ..0.0.0. » 10 
Prova pratica... » 30 
Prova orale 0.0.0... » 20 


Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità 
dimostrata in servizio, per la valutazione dei quali saranno assegnati da uno 
a dieci punti complessivamente. Di tale votazione profitteranno i candidati nu- 
sciti idonei nelle prove scritte e pratica ed in quella orale. 


8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno avere ri- 
portato almeno 7/10 del numero dei punti attribuiti alle prove scritte e pra- 
tica, con non meno di 6/10 dei ‘punti attribuiti a ciascuna di esse; per supe- 
rare la prova orale dovranno aver riportato almeno 7/10 dei punti attribuitè 
alla prova stessa. 


9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno 
conseguito in ciascuna prova e nei requisiti di condotta e capacità, costituisce 
la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che 
verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame. 

A ‘parità di voti sarà data la preferenza agli agenti che abbiano beneme- 
renze Militari e fasciste di cui al punto 3 del preserte bando, ai sensi del- 
l’art. 58 R. P., modificato dall’art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1716, 
con preferenza a coloro che, per i detti titoli preferenziali abbiano riportato 
una maggiore puntazione complessiva nonchè ai soci di diritto dell’Unione 
Fascista fra le Famiglie numerose. 


In mancanza dei detti titoli preferenziali, sempre a parità di voti, sarà 
tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell’art. 59 del citato regola- 
mento, e del maggiore carico di famiglia. 


10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle gra- 
duatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messì 
a concorso per il rispettivo ramo di servizio o gruppo di impianti di uno 
stesso ramo di servizio. 


11. — Y candidati che verranno dichiarati vineitori del concorso saranno 
immessi nelle funzioni superiori secondo l’ordine di graduatoria di esame, man 
mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con 
esito favorevole, prima di conseguire la ‘promozione, un periodo di esperimento 
i funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell’art. 63 


Coloro che si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel termine 
fissato, la nuova destinazione, saranno considerati rinunciatari alla promozione 
ai sensi dell’art. 12 del R. P. e saranno sostituiti da altri )concorrenti idoncî 
secondo l’ordine di graduatoria. 


_ - —_ 


— CT --- 
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12. — Qualora in qualche ramo di serv 1210 0 gruppo di impianti di uno 
stesso ramo di. servizio non si raggiungesse il numero di idonei fissato è la- 
sciata facoltà al Capo del Servizio Lavori e Costruzioni di assegnare alle fun- 
zioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie di altri 
ramj di servizio, o gruppi di impianti dello stesso ramo di servizio, seguendo 
beninteso l’ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 355 
posti stabilito dal presente bando. 

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi 
motivo eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle fun- 
zioni superiori, dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni un ugual numero 
di agenti riusciti idonei altre il quantitativo dei BOE stabilito, seguendo l’or- 
dine di graduatoria. 


14. — Ie scaduatonie di merito, approvate dal Ministro, suranno pubbli- 
cate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 


15. — Il concorrente che contravvenza alle norme stabilite è escluso dal 
concorso con deliberazione della Commizsione esaminatrice. Per le contravven- 


zioni che si verificassero durante le prove pratiche, la espulsione è decisa dal 
Commissario presente. ì 


PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE 


a) Aritmetica e geometria elementare: Prime quattro operazioni con nu- 
meri interi e decimali. Frazioni ordinarie. Sistema metrico decimale. Misure 
della principali figure piane e del volume dei solidi ‘più comuni. 


b) Nozioni clementari di fisica, meccanica ed elettricità. 


c) Precauzioni da osservare per la prevenzione degli infortuni sul lavore 
(Testo unico approvato con R. D. 13 gennaio 1904 n. 51 nella parte riguar- 
dante l’esercizio delle strade fevrate. Norme e precauzioni varie risultanti da 
eartelli, manifesti ed avvisi affissi nei luoghi di lavoro). Precauzioni speciali 
da osservare nell’esercizio degli impianti elettrici (1). 

Norme d’igiene dell’opernio con particolare riguardo allo esercizio del 
mestiere dell’aspirante. 


Disposizioni regolamentari rieuardanti il personale operaio. 


E, 


(1) Questa parte che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspiranti 
dei mestieri non aventi attinenza diretta con gli impianti elettrici verrà estesa 
per gli aspiranti dei mestieri che hanno aitinenza con detti impianti (elettri- 
cisti, galvanisti, ecc.) a quanto più specialmente. riguarda cdle relative mansioni. 
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NORME PER IL CONCORSO INTERNO AD 1 POSTO 
DI OPERATO PER IL SERVIZIO COMMERCIALE E DEL TRAFFICO 
(TIPOGRAFIA DEL CONTROLLO VIAGGIATORI E BAGAGLI). 


1. — Per i bisogui del Servizio Commerciale e del Traffico (tipogratia 
del Controllo viazgiatori @ bagagli) viene indetto un esame di concorso Interno 
per n, 1 posto di operaio tipografo compositore. 


2. — Potranno partecipare a detto concorso gli Aiutanti operai addeiti 
al suindicati» stabilimento che, alla data di pubblicazione dc] presente bando, 
abbiano ottenuto la nomina a stabile e siano inseritti al P. N. F. 

3. — Gli Aiutanti operai che si trovino nelle condizioni volute e che in- 
tendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Servizio 
Commerciale e del Traffico, per il tramite gerarchico, e non oltre trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Tificiale, appo- 
sita domanda compilata su carta da bollo da lire sei precisando che desiderano 
concorrere per tipovrafo compositore ed eventualmente se intendoro sostenere 
la prova facoltativa di cui al successivo punto È. 

Il Capo dello stabilimento suaccennato trasmetterà al Servizio le domande 
ricevute per l'ammissione al concorso, entro dieci giorni dalla scadenza del 
termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un dettagliato 
rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, dili- 
scenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventnalmente esercitate. 

A cura del prefato Servizio ]e domande di ammissione ed i rapporti in- 
formativi, completati con un estratto dci fogli matricolari degli interessati 
per la parte riguardante le sole punizioni, saranno trasmessi alla Commissione 
esaminatrice di cui al punto 5° del presente bando insieme ad un elenco no- 
minativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di 
nascita, della data di assunzione in servizio, de) carico di famiglia, nonchè 
della data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista e delle benemerenze mi- 
litari e fasciste ai sensi dell’art. 58 del Regolamento del personale con le pun- 
tazioni assegnate per ciascuno dei requisiti stessi o se siano soci di diritto del'u 
Unione Fascista fra le {famiglie numerose. 


4. — Le ammissioni soli esami verranno decise inappellabilmente dalla 
Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, in relazione alle di- 
sposizione degli art. 61 e 62 dei Regolamento del personale, in base agli ele- 
menti di cui al precedente punto 3° e dopo assunte quelle maggiori informa 
zioni che sì ritenessero del caso. 

T candidati cle si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qua- 
lora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della 
mancanza imputata possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai 
relativi esami per deliberazione del Direttore Generale, su proposta da avan- 
zare di volta in volta per il tramite del Servizio competente e previo rilascio 
da parte degli interessati di apposita diehiarazione scritta di essere edotti 
delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso e agli esami. 

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Capo della Tipo- 

crafia del Controllo Viaggiatori e Bagagli, dove e quando avranno luogo i 
Had esami. 


5. — Gli esami saranno effettuati da apposita Commissione esaminatrice, 
da nominarsi dal. Capo del Servizio Commerciale e del Traffico, composta di 
un Presidente, di grado non inferiore al 4°, e di due Membri, di erado non 
c'feriore al 7°, 
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Alla Commissione è deferito l’incarico della compilazione dei temi per gli 
esami ed essa ho facoltà discrezionali per determinare le norme per l’esple- 


tamento dgli esami stessi. 


6. — Gli esami consisteranno in una prova seritta, una pratica ed una 
orale. x 

La prova pratica consisterà in un saggio di lavoro od esecuzione pratica 
di operazioni relative al mestiere pel quale il candidato viene esaminato. 

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento 
d'indole professionale da servire anche come saggio di composizione italiana. 

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma di cui ap- 
presso. 

I lavori relativi alla ‘prova pratica e seritta dovranno essere eseguiti sotto 
la sorveglianza continua di almeno uno dei componenti la Commissione esa- 
minatrice. 

Per la sorveglianza alle prove pratiche la Commissione potrà farsi coa- 
diuvare da Capi tecnici e da Sottocapi tecnici. 

A richiesta dei candidati sarà consentita una prova di lavoro facoltativa 
che consisterà nell'esecuzione di un lavoro inerente ad un mestiere diversa da 
quello per il quale il concorrente deve sostenere la prova obbligatoria, me- 
stiere che sarà da scegliersi dall’aspirante stesso. 


T. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciaseino dei 
componenti la Commissione esaminatrice per le singole prove è il secuente: 
Prova pratica . . . . . . 0... punti 30 
Prova orale . . . ..°.... >» 10 
Prova seritta .. . .°.°.... >» 10 
Prova facoltativa . . . . .... >» 4 


: Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capacità 
dimostrata in servizio per }a valutazione doi quali saranno nssegmati fino a 
10 punti. . i 


lA 


8. — Per essere ammessi alla prova orale, i candidati dovranno aver ri- 
portato a]meno sette decimi dei punti complessivamente attribuiti alle prove 
pratica e scritta e non meno di sei decimi dei ‘punti attribuiti a ciascuna di 
e=Se e per essere riconosciuti idonei dovranno riportare nella prova orale una 
p untazione non inferiore a. sette decimi. 


9. — La somma di tutti i punti che i “andidati riusciti idonei nelle prove 
obhligatorie avranno consegnito in ciascuna delle prove stesse, in quelle fa- 
coltative e nei requisiti di condotta e enpacità costituisce la classifienzione 
complessiva che determina la graduatoria di merito. Essa verrà compilata 
dalln Commissione ed allecata al verbale d’esame. 

A. parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti o a coloro 
elie abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell’art. 58 del Recolamento del 
personale ed a coloro che siano inscritti di diritto all’Unione Fascista fra le 
famiglie numerose. In mantanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto 
conto del titolo di anzianità di servizio, a -norma dell’arl. 59 del Regolamento 
del personale e del maggior carico di famiglia. 


10. — Sarù dichiarato vincitare quel concorrente idoneo (ele) mella ‘gra- 
quatorin come sopra compilata, risulterà classificato al primo posto. 
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11, — Il candidato che verrà dichiarato vincitore del concorso sarà sen- 
z’altro immesso nelle funzioni superiori e dovrà compiere con esito favore- 
vole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle 
funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi. 


12. — Nel caso che il vincitore del concorso dovesse essere per qualsiasi 
motivo elimiffato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle fun- 
zioni superiori, dal Capo del Servizio Commerciale e del Traffico altro acente 
idoneo, secuendo l’ordine di graduatoria. 


13, — La graduatoria di merito, approvata dal Mimstro, sarà pubblicata 
sul Bollettino Utfticiale delle Ferrovie dello Stato. 


14. — Il concorrente che contravvenca alle norme stabilite è escluso dal 
eoncorso con deliberazione della Commissione. Per le contrav venzioni che si 
verificassero durante le prove pratica e scritta, l'espulsione è decisa dal Cona- 
missario presente. 


PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE 


a) Cultura generale. 


Aritmetica e geomeiria elementare —- Prime quattro operazioni su nu- 
meri interi e decimali. Operazioni sulle frazioni ordinarie. Sistema metrico de- 
cimale e sue applicazioni alle misure più comuni. 


b) Materie di servizio. 

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai e re- 
lative competenze accessorie — Disposizioni riguardanti gli infortuni sul la- 
voro — Prelievi e versamenti. 

c) Cultura tecnica. 


Nozioni generali — Nomenclatura organi principali delle diverse mac- 
chine tipografiche '— Esecuzione composizioni tipografiche — Casse — Ca- 
ratteri — Qualità. carta — Cognizioni legatoria. 


Gui Essi: ia, ati aa ——-. 


Mery 


a 
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DecRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2176. — Concorso interno per 
n. 50 posti di Operuto sussidiario. 
i ; 


IL MINISTRO PER LI COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Diretiore Generale con lè relazione in 
data 17 gennaio 1942-XX, N. PAG. 040/24/40422 del Servizio Personale e 
Affari Generali; 

Vista la lettera deila Presidenza del Consiglio dei Ministri n, 27773/1175/ 
2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 19411-XIX., 

Visto l'articolo 60 del l'egolamento del Personale approvato col Regio De- 
ereto Legge 7 aprile 1925, n. 405; 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


Sono indetti esami di concorso interno per n, 50 posti di Operaio sussi- 


“. sidiario per il Servizio Lavori e Costruzioni con le modalità stabilite dalle 


norme alleate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale. 


Roma, li 20 sennaio 1942-XX. 
Il Muinastro 
Host VENTURI 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI OPERAIO 
SUSSIDIARIO PER IL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI 


1. — In relazione all’art. 17 R. P. viene indetto un esame di concorso 
interno per n. 50 posti di operaio sussidiario per ìl Servizio Lavori e Co- 
stmuzioni, suddivisi come appresso: ì 

— Ramo Impianti elettrici e di segnalamento . . . Posti n. 58 

— Ramo Squadre ponti in ferro (compreso il personale 

addetto alle navi traghetto), 
Materiale fisso, Meccanismi e Servizi acqueo 
— Manutenzione fabbricati. 0.0.0... dd 


Ho UD 


Totale Posti n. 50 


2. — Potranno partecipare al detto concorso gli Aiutanti operai ed è 
Manovali sussidiari appartenenti rispettivamente a ciascuno dei suddetti 
rami di servizio che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano 
compiuto 5 anni di anzianità, compreso il servizio prestato come avventizio 
e risultino iseritti al P. N. F. 

3, — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendono 
partecipare al concorso dovranno presentare al Capo della Sezione od Ufficio 
dal] quale dipendono, per il tramite gerarchico, non oltre 40 giorni dalla pub- 
blicazione delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale apposita domanda 
ceempilata su carta da bollo da L. 4,00, indicando il mestiere per il quale de- 
siderano concorrere. 


Perte I - n. 7 - 12 febbraio 1942-XX. 
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I Capi delle Sezioni o degli Uttici dai quali dipendono gli aspiranti tra- 
smetteranno ai Presidenti delle Commissioni esaminatrici, “di cui al punto 
5 del presente bando, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, en- 
tro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione. 
eccompagnindole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per 
la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto inter- 
mativo nei mweuardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità 
nonenè sulle funzioni superiori. eventualmente esercitate, con l’indicazione 
delle qualificazioni riportate nel quinquerinio 1937-1941. 

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti 
con l'indicazione per ogmino di essi della qualifica rivestita, delle date di 
nascita, di assunzione in servizio come avventizi, di passaggio nel personale 
sussidiario e di iscrizione al P. N. F., se sia ex combattente della guer:a 
1915-18 o di quella in A. 0. I. oppure sia stato comandato in servizio mili- 
tare nor jsolete all’estero partecipando alle relative operazioni militari, se 
abbia partecipato nei reparti delle Forze Aimate dello Stato, ovvero in qua- 
lità di militarizzato o assimilato, alle operazioni di guerra nell’attnale con- 
flitto ed infine dello stato civile (celibe, ammogliato o ,vedovo, ed 11 nume- 
ro der figli) e se socio di diritto dell’Unione Fascista fra le famiglie numerose. 


4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle 
Commissioni esaminatrici in relazione alle disposizioni degli art. 61 e 62 
R. P. ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3, nonchè dopo 
assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso. 

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, 


dove e quando avranno hogo 1 relativi esami. 


5. — Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esamina- 
trici, una per ciascun ramo di servizio, da nominarsi dal Capo del Servizio 


Lavori e Costruzioni. 
Ciascuna Commissione sarà composta di un Presidente, di grado non 


inferiore al 5°, e di dne Membri, uno di grado non inferiore al 7° ed uno di 


grado non inferiore al 9°. 
Dette Commissioni, cul è deferito l’incarico della compilazione dei temi 


per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'e- 
spletamento desli esami stessi. 


G. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova di la- 
voro ed una prova orale. 

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su ar. 
gomento d’indole professionale. 

La seconda prova séeritta consisterà nella soluzione di un ‘problema di 
aritmetica e 2cometria elementare in base al punte a) del Programma ap- 
DI: Go inuitzto. 

La prova di lavoro consisterà nell’esecuzione di un lavoro inerente a) 
mestiere nel cuale l'aspirante avrà chiesto di essere esaminato. 

La prova orale verterà sulle materie indicate nell’annesso programma. 


7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno del 
componenti le Commissioni esaminatrici per le singole prove è il seguente: 
Composizione italiama GG... punti 1 
Problema . i] . e . . a . . . » 10 
Prova pratica. . . . ... 0... >» 30 

(ALMA » 20) 


Prova orale e a 
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Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di capa. 
cità dimostrata in servizio, per la valutazione dei quali saranno assegnati 
da uno a dieci punti complessivamente. Di tale votazione profitteranno i 
candidati riusciti ìdonei nelle prove scritte e pratica ed in quella orale. 


8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno aver 
riportato almeno sette decimi del numero dei punti atiribuiti alle prove 
scritte e pratica con non meno di sei decimi dei punti attribuiti a ciascuna di 
esse: per superare la prova orale dovranno aver riportato almeno sette de- 
cimi der punti attribuiti alla prova stessa. 


9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno 
conseguito in ciascuna prova e nei requisiti di condotta e capacità, costi- 
tuisce la classificazione complessiva che detevmina la graduatoria di merito, 
che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame. 


A parità di voti sarà data la preferenza, nell’ordine che segue ai con- 
correnti: 


1°) — insigniti di medaglia al valore; 

2°) — mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la 
Causa Fascista; 

3°) — orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista; 

4°) — feriti in combattimento, nonchè quelli per la Causa Fascista 


quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iseritti ininterrot- 
da mente al P_N. F. dalla data dell’evento che fu causa della ferita; 


5°) — insigniti della croce di guerra o di altra attestazione spe- 
ciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di parte- 
cipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di 
Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, 


G°) — figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa 
Fascista; 


7°) — che abbiano prestato servizio militare come combattente nel. 
la guerra 1915-18 o.in quella eiiopiea, ovpure siano stati comandati in ser- 
vizio militare non isolato all’estero partecipando alle relative  onevazioni 
militari o abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, 
ovver: in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di euierra 
nell'attuale conflitto, o che risultino rerolirmente iscritti ni lasci di combat- 
itinento senza interruzione da deta anteriore ai 2S ottobre 1802. 

38°) — che rivestano la qualità di Ufficiela di complemento o di 
Utrficiale della M. V. S. N. ferme le ceeezioni p.evisto dallVYart. 10 del R. D. 
31 dicembre 1929, n. 3224 nei contronti di e-oro che non abbiano potuto 
frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli 
iscritti alla leva di mare che non abbisno potuto eonsegnire il crado di 
Ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà. 


9°; — che siano soci di diritto dell’Unione Fascista fra le Familie 
numerese; 


10°) -— coniugati, con riguardo al numero dei figli. 
Qua:do la precedenza non possa essere stabilita-in base alle norme 
snindieate per parlià di requisiti, essa è detormumata, dal (fitolo | di anzianità 
> 
a norma dell'art, 59 R. P. 
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10°) — Saranno dichiarati vincitori quer concorrenti idonei che 
nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei 
posti messi a concorso per il rispettivo ramo di servizio. 


11°) — I candidati che verranno diciarati vincitori del concorso 
‘saranno immessi nelle funzioni superiori secondo l’ordine della graduatoria 
di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranne 
eompiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un pe- 
riodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi. 
Coloro che sì rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel ter- 
mine fissato, la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla 
promozione e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine 
di graduatoria. 


12°) — Qualora in qualche ramo di servizio non sì raggiungesse 1l 
numero di idonei fissato, è lasciata facoltà al Capo del Servizio Lavori e 
Costruzioni di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, 
eompresi nelle graduatorie deeli altri rami di servizio, seguendo benintese 
l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando 1l totale di 50 posti sta- 
bilito dal presente bando,, 

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi’ 
motivo eliminati dalle graduatorie di esame, potrà. essere assegnato alle fun- 
zioni superiori, dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, un ugual nu- 
mero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti, se- 
euendo l’ordine di graduatoria. 


— Le graduatorie di merito, approvate dal Minìstro, saranno 
si sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 


14°) — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso 
dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice. Per le con- 
travvenzioni che sì verificassero durante le prove pratiche, la espulsione 
è decisa dal Commissario presente, 


PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE 


a) Arilmetica e geometria elementare; Prime quattro operazioni con nu- 
meri interi e decimali. Frazioni ordinarie. Sistema metrico decimale. Misure 
delle ‘principali figure piane e del volume dei solidi più comuni. 

bh) Nozioni elementari di fisica, meccanica ed elettricità. 

e) Precauzione da osservare per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro (Testo unica approvato con R. D. 13 gennaio 1904, n. 51 nella parte 
riguardante l’esercizio delle strade ferrate. Norme e precauzioni varie risul- 
tanti da cartelli, manifesti ed avvisi affissi nei luoghi di lavoro, Precauzioni 
speciali da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (1). 

Norme d'’igiene dell’operaio con partieclare riguardo all'esercizio del 
mestiere Aell’aspirante. 

Disposizioni regolamentari rignardanti il personale operaio. 


(1) Questa parte, che sarà limitata a nozioni sommarie per gli aspi- 
ranti dei mestieri non aventi attinenza diretta: con eli impianti ‘elettrici, 
verrà estesa per gli aspiranti dei mesticri che hanno attinenza con detti im- 
piant? (elettricisti, salvanisti, ece.) a quanto più specialmente riguarda le 
relative mansioni. 


E "TTT; ; ; ; ;  ;; ; / C-___ rr ...LLLEEEE 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 157 


Decreto MINISTERIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2177. — Concorso interno per 
n. £ posti di Motorisla di 1* classe, 


IL MINISTRO PFR LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in 
data 17 gennaio 1942-XX, N. PAG, (040/24/40422 del Servizio Personale e 
Affari Generali; 

Vista la lettera della Presidenza de] Consiglio dei Ministri n. 27773/1:75/ 
2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX., 

Visto l'articolo 60 det Regolamento del Personale approvato col Regio De. 
creto Legge 7 aprile 1925, n. 405; 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


- DECEETA: 


Sono indetti esami di concorso interno per n. + posti di Motorista di 
12 classe con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, 
delle quali si antorizza la pubblicazione nel Bollettino Utfieiale, 


Roma, li 20 gennaio 1942-XX. 


Il Ministro 
HosT VENTURI 


NORME RELATIVE AL CONCORSO INTERNO A 41 POSTI DI 
MOTORISTA DI I* CLASSE FRA I MOTORISTI STABILI IN SERVIZIO 
SULLE NAVI TRAGHETTO. 


1. — In relazione all’art. 60 del Regolamento del personale viene in- 
detto un concorso interno per quattro posti di Motorista di 1° el. per le. 
Navi Traghetto dello stretto dì Messina. 


2. — Potranno partecipare al suddetto concorso i Motovisti in servizio 
presso il Riparto navigazione di Messina che alla data di pubblicazione del 
presente bando abbiano ottenuta la nomina a stabile e siano iscritti al P.N.F. 


3. — Gli acenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano 
partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Riparto Naviga- 
zione Messina, per il trafnite gerarchico, non oltre trenta giorni dalla pub- 
blicazione del bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda su carta 
da bollo da L. 4. 


..4 — Il Riparto Navigazione trasmetterà al Presidente della Commis» 
slone esaminatrice, di cui è cenno in appresso, le domarde ricevute per la 
ammissione al concorso, entro dieci giorni dalla scadenza del temnine utile 
per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei Vogli matri- 
colari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con det- 
tagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla con- 
dotta, dihgenza, capacità e zelo dimostrati in servizio. 


Parte I. n. 7 - 12 fehhrailna 19429-XVig 
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Bovrà inoltre essere trasme»so al Presidente stesso un elenco nominativo 
degli aspivanti con l'indicazione per ognuno di essi dalla data di nascita e di 
nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, se 
siano soci di diritto dell’Unione Fascista fra le famiglie numerose, delle 
qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941 nonchè, della data di 
iscrizione al Partito Nazionale Fascista; se sia ex combattente, se abbia 
benemerenze fasciste aì sensi dell'art, 58 del Regolamento del Personale 
con la puntazione per ciascuno dei requisiti stessi. 


5. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla 
Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, in relazione alle di- 
sposizioni deeli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale ed in base agli 
elementi di cui al precedente punto 4°, nonchè dopo assunte quelle maggiori 
informazioni che si ritenessero del caso. 


1 candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare qua- 
lora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della 
mancanza imputata possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai 
relativi esami per «deliberazione del Direttore Generale su proposta da avan- 
zare di volta in volta pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo 
rilascio da parte degli interessati, di apposita dichiarazione scritta di essere 
edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami. 

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Riparto Navi- 
gazione, dove e quando avranno luogo i relativi esami. 


Gli esami saranno effettuati da una apposita Commissione esaminatrice, 
da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazicne composta di: 


— un Presidente di grado ron inferiore al 4° e di 


— due membri di grado non inferiore la 6°. 


Ta Commissione, cui è deferite linearico della compilazione dei temi 
per gli esami, ha facoità discrezievali per determinare le norme per l’esple- 
tamento degli esami stessi. 


6. — Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 


— una prova seritta; 
— una prova grafica; 
— una prova pratica: 
— una prova orale. 


La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su arvomento 
di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione ita- 
Liana; i 

la prova grafica consisterà nel rilievo dal vero di parti di meccanismo; 


la prova pratica consisterà nell ’esecuzione di qualche lavoro che ri- 
chieda una particolare conoscenza del mestiere di aggiustatore; 


la prova orale verterà sulle materie indicate nell’accluso programma. 
Gli esperimenti avranno luogo nell’ordine, sopracitato. 


LI 
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7, — Il numero massimo dei punti di eui potrà disporre la Commissione 
esaminatrice per le prove suddette è il seguente: 


Vi seri N . . e . . e . . ti bi hl 
Prova seritta . punti 10 I Per cinseuno dei com- 


# » da 
V UT a î . Pi ». ° e . . e . . Sd 2: 
aa ona - 10 : ponenti la commis- 
l LI “i . . ° e . . Li . x 


«) . 
4 s1ont. 
Prova orale (/./.000 » 30 | 


Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente in base al rapporto 
informativo di cui al precedente punto 4°, fino a 10 punti in complesso per 
la valutazione dei requisiti di condotta, di cupacità e di zelo dimostrati in 
servizio. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove 
seritte, grafica, pratica ed orale. Saranno. ammessi alla prova pratica i can- 
didati che avranno ottenuto almeno 14/20 dei punti complessivamente attri- 
buiti alle prove scritta e grafica con un minimo di 6/10 in ognuna di esse. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto al- 
meno 6/10 nella prova pratica. 

. Saranno riconosciuti idonei 1 candidati che nella prova orale avranno 
riportato almeno i 6/10. z 


8, — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle 
"lattro prove avranno consegmito, sta in dette prove che nella valutazione 
complementare, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la 
graduatoria di merito che verrà compilata dalla Commissione ed allegata 
sl verbale d’esame. 

A parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti 0 a coloro 
che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell’art. 58 del Rewolamento 
del personale, con preferenza agli agenti che per detti titoli abbiano riportato 
una ‘maggiore puntazione complessiva nonchè ai soci di diritto dell’Unione 
Faseista fra lo famiglie numerose. 

i In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titalo 
di anzianità di servizio, a norma dell’art. 59 del Regolamento del personale, 
e del masgior carico di famiglia. 


9. — Saranno dichiarati vincitori auci concorrenti idonei che neila gra- 
duatoria come sopra compilata, saranno compresi nel limite dei posti messi 
a concorso, 


._ 10.— I candidati che saranno dichiarati vincitori del concorso saranno 
Immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame e do- 
vranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un 
periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di 6 mesi, 
a te:minì dell'art. 63 del Regolamento del. personale. 


11, — Nel caso che qualche vincitore del concor:o dovesse essere per 
qualsiasi motivo eliminato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato 
alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, altro 
agento, riuscito idoneo oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seevendo Por- 
dine di graduatoria. 


12. — La graduatoria di merito approvata dal Mivistro sarà pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 


13. — I concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escelitzo 
dal concorso con deliberazione della Commissione. Perde) @uitravvenzioni 
he sì verificassero durante le prove pratiche, Vespulsione è @èceisa dal Com- 
Missamo presenta 


LI 
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4 


PROGRAMMA DI ESAME 


1. — Matematica elementare: Prime quattro operazioni con numeri in- 
teri e decimali — frazioni ordinarie e operazioni su di esse — sistema metrico 
decimale — rapporti e proporzioni — misura delle principali superfici piane 
e del volume dei solidi più comuni — applicazione al calcolo del peso dei ma- . 
teriali di ordinario impiego — uso delle tubelle dei manuali. 

| 2. — Elementi di fisica: cenni stile proprietà generali dei corpi — no- 
zioni elementari di idrostatica —- peso specifico — aerometri — ‘principio dei 
vasi comunicanti — sifoni barometri — manometri — termometri — ven- 
tlatori — pirometri. ù 

3. — Elementi di chimica: Cenni elementari sui corpi semplici e com- 
posti, miscugli e leghe. 

__d. — Klementi di meccanica: forze e loro composizione nei casi più sem- 
piici — macchine semplici — organi di trasmissione e di trasformazione del 
movimento, 

5. — Elementi di elettricità e magnetismo: 

a) elettrostatica: carica elettrica —. corpi conduttori ed isolanti — 
massa — densità — potenziale; 

b) elettrodinamica; corrente elettrica — resistenza — forza elettro- 
motrice — differenza di potenziale — intensità di corrente — circuiti elet- 
trici — legei di Ohm e Joule — urità di misura elettrica — pile — accu- 
mulatori; 

ec) magnetismo: magneti permanenti e temporanei — induzione ma- 
gnetica — campo magnetico — flusso di induzione; 


d) elettromagnetismo: campo magnetico prodotto da una corrente 
solenoide -— elettrocalamita — magnetismo residuo — isteresi — forza 
elettromotrice indotta; 


e) correnti elettriche: corrente continua — variabile — alternata 
— induzione mutua — nutomduzione — impedenza — correnti parassite; 
f) istrumentij di misura: amperometri — voltometri — wattometri —- 


misure d'intensità, di tensione, di resistenza @e di potenza. 


6. — Nozioni di cultura tecnica : 
a) macchine eletriche dinamo a corrente contimia — alternatori 
— trasformatori statici — motorì a corrente continua e alternata — péO- 


tenza rendimento delle macchine elettriche: 

b) impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione di energia 
elettrica: centrali di produzione — linee di trasmissione — perdita nelle 
trasmiss1011; 

c) impianti di illuminazione elettrica Y- proiettori; 


d) cenni sugli impianti di telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e 
raciotelefonia ; 
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e) norme dell’Associazione Elettrotecnica Italiana per gli impianti 
elettrici di bordo — precauzioni da osservare nell’esercizio degli impianti 
‘elettrici — primi soccorsi da portare ai colpiti da corrente elettrica; 


f) interpretazione di schemi e disegni; 


g) impianti esistenti sulle navi traghetto: apparecchiatura elettrica 
ser la propulsione e per la forza e la luce — centralini e apparati telefonici 
— stazioni radio; 


h) tcenologia: proprietà, uso e costo dei principali materiali adope- 
rati nel mestiere di elettricista; loro difetti più frequenti e modo di accer- 
Carli — attrezzi e macchine per la lavorazione del detti materiali. 
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Deerero MixisteriaLe 20 gennaio 1942-NN, n. 2178, — Concorso interno per 
n. € posti di Motorista, : 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in 
data 17 cennaio 1942-XX, N, PAG. 040/2440422 del Servizio Personale < 
Affari Generali; 

Vista la lettera della Presidenza de) Consiglio dei Ministri n. 277753/1175/ 
2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX., i 

Visto l'articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col Rezio De. 
creto Legee 7 aprile 1925, n. 405; 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


Dieorpra: 


Sono indetti esami di concorso interno per n. 7 porti di Motorista con le 
modalità stabilite dalle norme aliegate al presente Decreto, delle quali si auto- 
rizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. 


Roma, li 20 cennaio 1942-XX, 


Il Ministro 
Host VENTURI 


3 NORME RELATIVE AL CONCORSO INTERNO | 
AT POSTI DI MOTORISTA FRAIFUOCHISTI DI RUOLO IN SERVIZIO 
SULLE NAVI TRAGHETTO 


I. — In relazione all’art. 60 del Recolamento del Personale viene in- 
detto im conero Inferno per sette posti di Motorista per le Navi Traghetto 
dello Stretto di Messina. 


2. — Potranno partecipare al suddetto concorso i Fnochisti in servizio 
presso il Riparto Navicazione di Messina che alla data di pubblicazione dei 
presente bando abbiano ottenuta la romina a molo, e siano iseritti #1 T.N.F. 


3, — Gli agenti che si trovano nelle condizioni volute e che intenduno 
partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Riparto Navien- 
zione di Messina, per il tramite gerarchico non altre trenta ciomi dalia pub- 
blicazione del hando nel Bollettino Ufficiale, apposiia dominda compilata 
su carta da bollo da L. 4. ° 

1, — HI Riparto di Navigazione trasmetterà al Presidente della Commi:- 
sione esaminatrice, di cuni è cerno in appresso, le domande ricevute per Vam- 
missione al concorso, entro 10 gierni dalla scadenza del termine utile per la 
loro presentazione, accompagnandole gon un estratto dei fveli matricolari 
degli interessati per la parte riguardante lc sole ‘punizioni, e con dettagliato 
rappurto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotia, sulla 
diligenza, copae'tà e zelo dimostrati in servizio 


‘eIÌ- n. 7 - 12 febbraio 1942-XX. 
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Dovrà inoltre essere trasmesso al Presidente stesso un elenco nominativo 
degli aspiranti con l’indicazione per ciascuno di essi della data di nascita 
e di nomina a ruolo, dell’anzianità nel grado attuale, se siano soci di diritto 
dell’Unione Fascista per le famiglie numerose, del carico di famiglia, delle- 
qualiticazioni riportate nel quinquennio 1937-11 nonchè, della data di iseri- 
zione al P. N. F. se sia ex combattente, se abbia benemerenze fasciste ai sensi 
dell'art, 58 del Regolamento del personale com la puntazione per ciascuno dei 
requisiti stessi. i 


5. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla 
Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appreso, in relazione alle dispo- 
sizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale ed in base agli 
elementi di cui al precedente punto 4°, nonchè dopo assunte quelle maggiori 
informazioni che si ritenessero del caso, 

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qua- 
lora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla confivurazione della 
mancanza imputata possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai rela- 
tivi esami per deliberazione del Direttore Generale su proposta da avan- 
zare di volta in volta per il tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo 
rilascio da parte degli interessati, di apposita dichiarazione scritta di essere 
edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami. 

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Riparto Naviga- 
zione, dove e quando avranno luogo i relativi esami. 

Gli esami saranno effettnati da una apposita Commissione esaminatrice, 
da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione composta di: 

— un Presidente di grado non inferiore al 4° e di 

— due membri di erado non inferiore al 6°. 

La Commissione, cui è deferito l’incarico della compilazione dei temi per 
cli esami ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento 
degli esami stessi, 


6. — Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 


— una prova seritta:; 
-- Una prova pratica; 
— una prova orale. 


La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema sn argomento 
di indole protessionale, da servire anche come saggio di composizione italiana. 

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di qualche lavoro che richieda 
ina particolare conoscenza del mestiere di aggiustatore o di torritore a scelta 
de] candidato, | 

La prova orale verterà sulle materie indicate. nell’aceluso proeramma. 

Gii esperimenti avranno luogo nell’ordine sopraindicato. 


#.— Il numero massimo dei punti di cui disporiò la Commissione esami- 
natrice per le prove suddette è il secuente: 


Prova seritta . . 0.0.0... punti 10) Ver ciascuno dei com- 
Prova pratica LL... 30 ponenti la Commis- 
Prova orale . -. . ..°..0.0. 0. >» 30) sione, 


Saranno inoltre atiribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto in- 
formativo di cui al precedente punto 4°, fino a 10. puntilin(complesso per la 
valutazione dei requisiti di condotta, di capacità e di zelo dimostrata in ser- 
vizio. Di tale votazione pnrofittefanno | eaniidati riusei 


L'addio, » vVV74da d dA tai isa £ 


4 
ti idonei nelle nrovea 


seritta, pratica ed orale. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che 
avranno ottenuto almeno 6/10 dei punti attribuiti alla prova scritta. 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto al- 
meno 6/10 nella prova pratica. 
Saranno riconosciuti idonei i candidati che nella prova orale avranno ri- 
portato almeno i 6/10. 


8. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle tre 
prove avranno conseguito, sia in dette prove che nella valutazione complemen- 
tare, costituirà la clasificazione complessiva che determinerà la graduatoria 
di merito che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al vervale di 
esame. 

A parità di voti sarà data la vrecedenza agli ex combattenti o a coloro 
che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell’art. 58 del Regolamento del 
personale, con preferenza agli agenti che per detti titoli abbiano riportate 
una maggiore puntazione complessiva nonchè ai soci di diritto dell’Unione 
Fascista fra le famiglie numerose. 

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo 
di anzianità di servizio, a norma dell’art. 59 del R. P. e del maggior carico 
di famiglia. 

9. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella gra- 
duatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi 
a concorso. 


‘10. — I candidati che saranno dichiarati vincitori del concorso saranne 
immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esami e do- 
vranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un 
periodo di esperimento Nelle funziori stesse della effettiva durata di sci mesi, 
a termini dell’art. 63 del R. P. 


11. — Nel caso che qualche vincitore del concorso dovesse essere per 
qualsiasi motivo eliminato dalla graduatoria di esami, potrà essere assegnato 
alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, altro 
agente, riuscito idoneo oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l’or- 
dine di graduatoria. 


12. — La graduatoria di merito approvata dal Ministro, sarà pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 


13. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal 
concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si 
verificassero durante le prove pratiche, la espulsione è decisa dal Commissarie 
presente. 


PROGAMMA DI ESAME 


1. — Matematica elementare, — Prime quattro operazioni con numeri in- 
teri e decimali — frazioni ordinarie — sistema metrico decimale — rapporti 
e proporzioni — misure delle principali superfici piane — volume dei solidi 
più comuni — applicazioni al calcolo del peso dei materiali dì ordinario im- 
piego — uso delle tabelle dei manuali. 


._ 2. — Elementi di fisica. — Cenni sulle proprietà gererali dei corpi — no- 
zioni elementari di idrostatica — peso specifico ++baerometti<-L ‘principio dei 
vasi comunicanti — sifoni — barometri — manometri — pompe a stantuffo — 
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pompe centrifughe — ventilatori — etfetti del calore sui corpi — termome- 
tri — pirometri — cambiamento di staio dei corpi’ con speciale riguardo 
all'acqua. i 

3. — Elementi di chimica, — Cenni elementari sui corpi semplici e com- 
posti — Miscugli e leghe. 

4, — Elementi di meccanica. — Forze e loro composizione nei casì più 
semplici — dinamometri — gravità terrestre — centro di gravità — lavoro 
meccanico — unità di lavoro e di potenza — macchine semiplici. 

5. — Nozioni di cultura tecnica: 

a) organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge — 
ingranaggi — bielle e manovelle —. eccentrici; 

b) apparecchi di misura; calibri a nonio — viti mierometriche — ma- 
nometri — dimamometri; 

c) macchine utensili; i 

d) metalli impiegati nei motori: come si lavorano — come si riparano; 

e) combustibili solidi e liquidi — lubrificanti — precauzioni da osser- 
varsi nel loro uso; 

f) precauzioni contro gli incendi — estmtori e loro uso; 

g) caldaie a vapore: vari tipi di caldale — apparecchi di alimenta- 
zione — valvole di sicurezza: 


h) macchine a vapore: vari tipi di motori a vapore — sistemi di distri- 
buzione; 


î) motori a combustione interna. 


MorORI A SCOPPIO: 

Composizione generale di un motore — generalità di un ciclo a due e a 
quattro tempi — rappresentazione lineare delle pressioni e dei volumi — 
eiclo di lavoro — diagrammi di lavoro — potenza cilindro — stantuffo — 
biella — albero a manovelle — composizione fondamentale della miscela car- 
burata — carburatore — Magnete — silenziatore — invertitore di marcia — 
euscinetti comuni e reggi spinta — sistemi di refrigerazione. 

Norme generali per l'esercizio dei motori a scoppio — loro registrazione 
Rei riguardi dell'accensione e carburazione — irregolarità — avarice di fun- 
zionamento alla minima velocità e cure per evitarle — casi di riscaldamento, 
ingranamento e fermata — manutenzione e verifica a motore spento. 


MOTORI A COMBUSTIONE GRADUALE: 


Funzionamento generale dei motori Diesel a quatiro tempi -— lovo or- 
gani principali: basamento — incastellatura — alindro motore — organi mo- 
venti — pompa combustibile — pompe circolazione acqua e olio lubrificante 
e di raffreddamento — polverizzatore — valvole — compressore — distribu- 
zione — avviameno — manovra -- regolatore di velocità. 


Funzionamento generale dei motori Diesel'a 2 tempi com o senza com- 
pressore — loro organi principali: basamento — incastellatura — cilindro 
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motore — organi moventi — pompa lavaggio — pompa combustibile — 
pompe circolazione acqua e olio lubrificante e di raffreddamento — valvole- 
compressore — distribuzione — avviamento — manovra — regolatore di 
velocità. 

Norme generali per l’esercizio dei motori a combustione graduale — ve- 
rifica e regolazione delle punterie e bilancieri di comando delle valvole — 
visita, rettifica e smontaggio dei vari organi principali ed accessori — precau- 
zioni da prendere prima di mettere un motore nello stato di riposo per 
qualche tempo — verifiche periodiche; 


I) condotta in manovra in piccoli motoscafi. 
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Decreto MixIsrErIALE 20 gennaio 1942-XX, n. 2179. — Concorso interno per 
n. 1 posto di Carpentiere sussidiario, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in 
data 17 gennaio 1942-XX, N. PAG. 040/24/40422 del Servizio Personale è 
Affari Generali; 

‘Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27773/1175‘ 
2/12/17/1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX. l 

Visto l’articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col Regio De- 
ereto Legge 7 aprile 1925, n. 405: 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


Sono indetti esami di concorso interno per n, 1 posto di Carpentiere sus- 
sidiario, con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, 
delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ulficiae. 


Roma, li 20 gennaio 1942-XX, 


Il Mvnistro 
Host VENTURI 


NORME RELATIVE AL CONCORSO INTERNO A 1 POSTO 
DI CARPENTIERE SUSSIDIARIO FRA I MARINAI IN SERVIZIO 
SULLE NAVI TRAGHETTO. 


1. — In relazione all’art. 17 del Regolamento del personale viene in- 
dletto un concorso interno per un posto di Carpentiere sussidiario per le 
Navi traghetto dello Stretto di Messina. 


2. — Potranno partecipare al suddetto concorso i Marinai in servizio 
presso il Riparto navigazione di Messina che .alla data di pubblicazione del 
presente bando si trovino nella posizione di sussidiari, contino almeno ein- 
que anni di servizio nellà detta qualifica e siano iscritti al P. N. F. 


3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano 
partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Reparto Navi- 
gazione Messina, per il tramite gerarchico, non oltre trenta giorni dalla pub- 
blicazione del bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata 
su carta da bollo da L. 4. 


4, — Il Riparto Navigazione trasmetterà al Presidente della Commis- 
sione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, le domande ricevute per la 
ammissione al concorso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile 
per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matri- 
colari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con det- 
tagliato rapporto informativo nei riguardi di cisfcun aspirante sulla con- 
dotta, diligenza, capacità e zelo dimostrati in servizio. 
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Dovrà inoltre essere trasmesso al Presidente stesso un elenco nominativo 
degli aspiranti con l’indicazione per ognuno di essi della data di nascita 
e di nomina a sussidiario, dell'anzianità nel grado attuale, se siano soci 
di diritto dell’Unione Fascista fra le famiglie numerose, del carico di fami. 

glia, delle qualificazioni riportate nel, quinquennio 1937-1941 nonchè della data 
li iscrizione al Partito Nazionale Fascista; se sia ex combattente, se abbia he- 
nemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 R. P, 


5. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla 
Coimmissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, in relazione alle 
disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale ed in base 
agli elementi di cui al precedente punto 4, nonchè dopo assunte quelle mag- 
giori informazioni che si ritenessero del caso. 

I candidati che si trovino sottoposti a procedimenti disciplinari, qualora 
sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della man- 
canza imputata possono essere ammessi con riserva al concorso ed air relativi 
esami per deliberazione del Sig. Direttore Generale su proposta da avan- 

zare di volta in volta pel tramite del Servizio Matcriale e Trazione e previo 
rilascio da parte degli interessati, di apposita dichiarazione scritta di essere 
edotti delle eondizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami. 


Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Riparto Navi- 
gazione dove e quando avranno hiovo i relativi esami. | 
Gli esami saranno effettuati da una apposita Commissione esumina- 
trice, da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione composta di: 
—- un Presidente di grado non inferiore al 4° e di 
— due membri di grado non interiore al 6°. 
La Commissione, cui è deterito l’incarico della compilazione dei temi 
per gli esami, ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l’esple- 
tamento degli esami stessi. 


6. — Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 


— una prova seritta; 
— una prova pratica; 
— una prova orale. 


La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento 
di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione 
italiana. 


Nella prova pratica i concorrenti dovranno dimostrare: 
e Tp 
a) di sapere pavimentare un tratto di coperta su ponte in ferro; 
b) di sapere eseguire la riparazione del fasciame di una imbarca- 
zione; 


e) di sapere esesmire il enlafataggio, di ponti e di barche, sia ne! 
easo di lavoro a nuovo che in quello di revisione; 


d) di sapere cuarnire portellerie varie e provvedere alla loro ma- 
nutenzione; 
e) di sapere laforare con ascia a due mani. 


La prova pratica potrà comprendere anche (l’esecuzione d'’inca-tri e 
giunzioni di tavole e travetti, nonchè quella di squadratura a mano di 
DEZzZi. cc. 
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Nella prova orale i concorreni saranno interrogati per sapere sa 
hanno conoscenza: i 
a) dei mezzi per estinzione incendi e di salvatagrio sistemati nor- 
malmente su ogni nave e del loro maneggio; 
b) dei segnali d’allarme previsti dal Regolamento per la sicurezza 
delle navi mercantili e della vita umana in mare, 
Gli esperimenti avranno hiogo nell’ordine sopracitato. 


7.— Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione 
esaminatrice per le prove suddette è il secuente:; 


Prova seritta . . . ....0.0. punti 10 ) Per ciasenno dei com- 
Prova pratica... ..0.0. 0... 30 ponenti la commia- 
Prova orale... .°. . >» n0 sione, 


Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto 
informativo di cui al precedente punto 4°, tino a 10 punti in complesso 
per la valutazione dei requisiti di condotta, di capacità e di zelo dimostrati: 
in servizio. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle 
prove scritta, pratica ed orale. Saranno ammessi alla prova pratica i candi- 
dati che avranno ottenuto almeno 6/10 dei punti attribuiti alla prova scritta. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno oltenute 
almeno 6/10 nella prova pratica. 

«_Sarano riconosciuti idonei i candidati ele nella prova orale avranno 
riportato almeno i 6/10. 


8, — La somma di tutti 1 punti che i candidati riusciti idonei nelle tre prove 
avranno conseguito, sia in dette prove che nella valutazione complementare, 
costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di 
merito che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale d’esame, 

A parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti o a coloro 
che abbiano benemerenze fasciste in conformità all'art. 58 del Regolamento 
del personale e ai soci di diritto dell’Unione Fascista fra le Famiglie 
numerose. 

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo 
di anzianità di servizio, a norma dell’art. 59 del Regolamento del personaie, 
e del maggior carico di famiglia. 


9. — Sarà dichiarato vincitore quel concorrente idoneo che nella gra- 
duatorin come sopra compilata, sarà stato classificato al primo posto. 
10. — Il candidato che sarà dichiarato vincitore del concorso sarà im- 


messo nelle fun2ioni superiori e dovrà compiere con esito favorevole, prima 
di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse 
della ef'ettiva durata di sei mesi, a termini dell’art. 63 del Regolamento 
del Personale. 


11. — Nel caso che il vincitore del concorso dovesse essere per qualsia=' 
motivo eliminato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle fun- 
zioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, altro avente. 
riuscito idoneo, seguendo l’ordine di eraduatoria. | 


12. —— La ernduatoria di merito approvata dal Ministro, sarà pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 


13. —- Il concorrente che contravvenza alle norme stabilite è eseluse 
dal concorso con deliberazione della Commissione, per le contravvenzioni 
che sì verficassero durante le prove rratiche, l'espulsione è decisa dal Com- 
missario presente. 
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Ordine di servizio n. 20. 


Disabilitazione dal serrizio merci della fermata di Rifarera.. 


Dal 5 febbraio 1942-XX la fermata di Bifarera, della linea Palermo- 
S. Carlo, ha cessato di essere ammessa al servizio merci a carro completo ed a 
eollettame a Grande e Piccola Velocità, per conto dell’Autorità Militare, cui 
era stata temporaneamente abilitata con Ordine di Servizio n. 55 (Bollettino 
Ufficiale n. 22 del 29 maggio 1941-XIX). 

Di conseguenza, nella Parte I del ‘‘Prontuario Generale delle distanze 
chilometriche’” — Edizione 1941 — di contro al nome di Bifarera, dovranno 
‘essere depennate le indicazioni risultanti nelle colonne 9, 10, 11 e 12 ed in 
calce alla pagina 15 la nota ‘‘t”. 

Nella ‘‘Prefazione Generale all’orario generale di servizio” modificare 
l'indicazione L Be in “L. B.”. 


| Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15. 


Gircolare n. 2. 


Zienco dei prozzi da assegnarsi ai materiali fuori use © da .riutilizzare che 
si versano ai magazzini. 


Il Servizio Approvvigionamenti, in seguito ad accordi presi con gli altri 
Servizi interessati, ha pubblicato l’elenco dei prezzi da assegnarsi ai mate- 
riali fuori uso e da riutilizzare che si versano ai Magazzini. 

Tale elenco sostituisce quello allegato alla Circolare N. 29/1940-XVIII, 
il quale pertanto rimane abrogato. 

I nuovi prezzi debbono essere applicati dagli Uffici ed impianti interes- 
sati per i versamenti effettuati dal 1° marzo 1942-XX in ‘poi. 
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Fircgiaze n. 3. 


Prezzi delle stefie, fodere ed accessori ed indumenti confezionati a valero 
dal 1° ettobre 1941-XIX al 31 marzo 1942-XX. 


Sr informano tutti gli Impianti ed agenti interessati, che i prezzi delle 
stotfe, fodere ed accesori per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle com- 
binazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate 
in bese ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Marziale 
A. di Roma dal I" ottobre 1941-NTX al dI marzo 1942-XX, sono i seguenti: 


Lirc 

Panno marenzo per cappotti <.<... +. al ml. 171,60 
Panno nero per cappotti . . > See i ® LE 164, 05 
Stotfa grigio scura per soprabiti Lic e e 97, 35 
» drappè nera per stittelims aci Capi stazone > >» 102,25 
» nera pesante . o . . 00.0.0000... è > 114,35 

» nera leggera... 0.0... 76,30 
»* grigio ferro pesante... > 714,35 
» grigio ferro leggera... ..... >» » 76,30 
Fustagno nero di cotone per abiti... .... >» » 18,60 
Mistone grigio di cotone per abiti... . 7... » >» 15,65 
Tela turchina di cotone . . . . > >» 14,45 
» rasata bianca per il per sonale delle navi tr: achetto » > 21,50 
Piquet bianco per i gilets dei Capi staziona... . » » 22,80 
Seta per risvolti degli stirelius dei SADE stazione . ‘. » » 31,90 
Flanella leggera per todere  . . . +. > >» 73,95 
Glissade ‘per fodere di maniche... .... >» >» 19,30 
Satino (silked) per fodere... 0.0.0... >» » 15,40 
Silesias nera ‘per fodere. 0. ..0..0... >» 12,20 
» bianca per federe ././ 0.0.0...» » 12,20 

» cenere per fodere . . . . LS 12,20 
Baseno grigio seuro per forzaglieé . /..... » » 11,20 
Zanella nera per fodere. 0.0.0...» » 29,10 
Tela apprettata per rinforzi . . .- >» >» 15,15 
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie lunghi . cad. 92,15 
» di mistone confezionati in tre taglie corti . ; 76,15 
Combinazioni di mistone in due taglie... . . » 117,45 
Camiciotti di tela turchira lunghi 0.00.00. r S4,15 
» di tela turchina corti... .... > 78,90 
Combinazioni di tela turchina 0/0... » 105,10 


Restano invariati i prezzi degli accessori (bottoni, monogrammi, fasce di 
satino, ecc.) di cni alla precedente ‘Circolare N. 32 pubblicata sul Bollettino Uf- 
ficiale n. 42 del 23 attobre 1941-XTX. 


wi 


Parete IL - n To. 12 febbraio 1942-XX, 
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Comunicato: 


Abilitazione alle funzieni di interprete nel servizie speciale riservate presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 


E’ stato Hrcronato al 22 marzo 1942-XX il termme utile per la’ presen- 
tazione delle domande per gli esami di abilitazione all’esercizio delle funzioni 
di interprete di ruolo d nel Servizio Speciale Riservato presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, di cui al Comunicato pubblicato nel Boll. Ufti. 
ciale 1/1942-XX. 


Il Di ettore Generale 
VELANI 
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Comunicazioni : Gare, appalti coc. per lavori e forniture. 


L. P. Licite- | Termine utile Ufficio incaricato 
sione privata per la approsai- 
LAVORI E FORNITURE T. P. = tta- siesentazione mativo delle 
tiva vata rese 
Hall. delle offerte | — Selo RERtigne 
palto concorso . | Sppalto 
ai I DRM A i 
Revisione generale 15.000 ml. di L. P. . Ore 12 : 220.000 ': Sezione Lavori 
binari secondari in stazione di. ‘del 16 febbr.. ii Ven 
Verona P. N. i | 1942-XX I 
Costruzione di due piattabande per : L. P. Ore 12 , 282.200 Sezione Lavori 
manufatto al Km. 1 + 923 del: del 17 febbr.. Venezia 
raccordo merci Bologna-Bren- , " 1942-XX,,; 
nero. | 
Sistemazione servizio acqua in sta- i L. P. : Ore 12 66.00 —Sezione Lavori 
zione di Pistoia. «del 17 febbr. Firenze 
A ee Se °° ARTT 
tl i | 
Sistemazione e arredamento ban- | A. C. Ore 18 0‘  — | Sezione Lavori 
chi e retrobanchi per i servizi | del 18 febbr. Napoli 
Ristoranti e Bar in stazione di | '  1942-XX i 
2 Nol Ce ai i 
FINA sottostazione E, e FA. iL. P. ' Ore 12 3.600.000 Ufficio I.E.S. 
in città di Padova. Più del 3 m'rzo Bologna 
ae linea ini III a, elia 
f) LI 
ti - ® | 
| Ssis 
5 | a ESE Termine atile | Servizio ed Ufficio 
| SURE 
s Quantità MATERIA LE LA FURNIRSI 3 a: S| presentazione incaricato 
sz e: delle otl'orte delle pratiche 
d oi a 
eo e —_ _ _ _mServizio Approse- 
N. ! 250,600 ' Stoppacci per ungibordi cerchio- T. P. aa vigionamenti - 
— |__________ni locomotive. sele A. XX! Sezione T*___ 
Ni; ln, Aste per distributori cilindrici © T. P. 16.2.1942 Id. Sezione 7 
DS ocoomtive / /  »u=@="_@_o@=&@__@ __. A- XX. 
N. 25.10: ' Ganci per la sospensione . . . T. P. 22.2. 1942 Id. Sezione 72 
aula di RIN area no n A. XX 
tn]. 11 (14 Carta bianca per preparazione I L. P. 2.3.1942 Id. Sezione Bs 
cianografica. i A. XX 


-————————+ _—_  —_€mm m—_—@—@—@—@——@—@——@ - - —- — è _ e —— —— .. 
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Il Direttore Generale 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


__ _——_ 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servirio od în pen 


stone... + +. 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti. . . . . .» 3200 


em rr nn — 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete è ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
- Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. | 


Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per è privati e Ammini- 
astrazioni ferroviarie.in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare a, Personale e Affari Ge- 
nerali ogni combiame RU dirizzo, non assumendosi 
Amministrazione alcuifaiepesponsabilità per gli even- 
tuali disguidi causati dit noanza di tale comunica 
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Decreto MixistERIALE 27 gennaio 1042-XN, n. 2262. — Derisune relativa 
al egueorso a 10 posti di cllievo ispettore in prova fru abilitati all’eser- 
cizio della professione di Ingegnere con specializzazione im elettrotecnica, 
in base alli quale decisione nessun cardiduto partecipante al concorso 
in parola è stato riconosciuto idoneo, : 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3830; 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale e Atari Generali) n. PAG. 040/24/ 38301 in data 24 gen- 
naio 1942-XX; 


Sentito il Consiglio d’Amminisirazione; 


DECRETA: 


E’ approvata la decisione relativa al concorso a 10 posti di Allievo 
ispettore in prova fra abilitati all’esercizio della professione di Ingegnere con 
Bpecializzazione in elettrotecnica, in base alla quale decisione nessun candi- 
dato partecipante al concorso in parola è stato riconosciuto idoneo. 


Roma, li 27 gennaio 1942-XX, 


Il Manistro 
Hosr VENTURI 


Parte I - n. S - 19 febbraio 1942-XX. 
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Decrero MINISTERIALE 27 cennnio 1942-NX, n. 2263, — Grainatoria d: gli 


9, 
10. 


idonei del conegizo a 10 posti di Disegnatore in prora, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 24 eiusno 19H-NIX, n. 3540; 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale e Aifari Generali) n. PAG, 040/24/20S9S1 in data 26 gen. 
nato 1942.XX; 


Sentito il Consiglio d'Amministrazione; 


DFCRETA: 


E approvata la seonente grafluatoria dezli iGonei del concorso a 10 posti 
di Diseznmatore in prova: 


- ANGELOZZI Frarceesco 
- BIONDI Andrea 

- A\NGIOLI Giubila-sio 

- BOZZI Enzo 

- DISCENZA Nicola 

- ANGELINI Omero 


. SIMONCINI Alfonso 
. DONATO Francesco 


Ì 


SCARANI Paolo 
- DEL GRECO Alberto 


Roma, li 27 cennalo 1942-XX, 
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BORGHI Franeesco 
NENGCINI Tullio 
D'ISIDORO Ialo 
PASSERI Giorgio 
PORROVECCHIO Alfonso 
ONORI Aelmo 

GELODIT Gastone 
GENTILI Ernesto 
TELESFORAO Pietro 


260, - ZARDI Antonio 


Il Mino. tro 
Host VEXf*TRI 
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Ordine di servizio n. 21. 


Ripartizione ed utilizzazione del materiale da merci. 
(Vedi Ordine di Servizio n. BL pubblicato set Boi. Uff. n, S- 1954). 


A far tempo dal 16 febbraio 1942-XN verzono apportnie le seguenti va- 
razioni nella circoscrizione dei Ulrcoli di itipartizione del materiale da merei 
nel Compartimento di Torino: 

a) viene soppresso il centro di ripartizione affidato al Ripiuto Movi- 
mento di Novara, e le linee dipendenti vengono assegnate al Circolo Riparti- 
zione di Alessandria; 

h) le stazioni di S. Vittoria e Mussotto e YAssuntoria di Monticello ces- 
sano di appartenere alla circoserizione del Circolo di Alessandria e passano 
alle dipendenze del Circolo di Torino. 

Pertanto la circoscrizione dei due Circoli di Ripartizione resta fissata 
come appresso: 


Li—=@6@&——____- tsttkdttx=a=---Mh-e-==2=ce--=-lnc-s4biataziiei 


Circolo di Ripartizione | CIRCOSCRIZIONE 


pa ucgoii, © ale ns eat DE PSA tari È st at rn 


e I _i_--—>../6e /]/ _ +—__———————___—__—————€—€m—mm 


Stazioni e Scali di Tonno; Modare - Torino; 
Susa - Bussoleno; Torino - Asti (e); To- 
rino - Santhiz — Vercelli (e); Chivasso - 
Asta — Sin Desiderio Terne; Chivasso — Ca- 
sile Popolo (e); Chivasso — Asti (e); Torino - 
Torre Pellice; Bricherasio — Barge; Airasca - 
Cuneo; Busca — Dronero; Carmagnola — Ca- 
vallermaggiore —- Cuneo; - Ventimiglia (e); 
Savichano -— Saluzzo; Trotarello - Savona 
Marittima; Bastia - Cuneo; Ceva - Ormea; 
Ceva - Mondovì — Fos-ano: Moretta - Bra - 
Alba (e); Trofarello — Chieri; S. Giuseppe di 
Cairo - Altare. 


CO TORINO 
1 
Ù 
C. ALESSANDRIA | Alessandria < Asti; Cantalupo — Alba; Alessan- 
gdria — S. Giuseppe di Cairo (e); Asti - 
! Castagnole delle Lanze; cisti - Aemi; Alo-- 
| sandria — Cava Carbonara; Mortara — Asti; 
Torreberetti — Novara; Mortara — Corsico; 
Î Vercelli - Valenza; Verecli —- Cava Carbo- 
| nara: Domodossola (e); Borgomanero - No- 
vara; Varallo Sesia — Romagnano - Vignale; 
Santhià (e) - Arona (e); Vercelli — Rho (e), 
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Ordiue di servizio n. 22. 
Custodia e tenuta dei veicoli in servizio. 


VEICOLI GIACENTI NELLE STAZIONI 


i veicoli giacenti nelle siazioni sui binari che soro alia dircicà dipen- 
denza ucl Movineniu siniendono in consegna al Capo Stazione 0 chi per esso. 

i veicoli glacenti sul binari assegnati esclusivainente a Scivizi diversi 
dal Mo.lmento sono in consesna agil agenti Intercssati dei Servizi stessi, 

Cin ha in consegna i Velcu:i, Qlite a provvedere perche slano tenuti nelle 
condizioni inulcate in appresso, deve ciuare la loro sorveglianza, affinchè non 
vengano dannegzlati 0 manomessi, e perchè nessuno vi prenda ricovero 0 Vi! 
siMiroiluca, se non per esigenze di Servizio. 

Per nessun motivo al vercoli siacenti nelle stazioni si devono togliere gh 
accessori, gii attrezzi e gli Oggelil di cormedo senza giustificate esigenze di ser- 
vizio e senza che sia provveduto all'ap:plicazione delle prescritte etichette per 
constatazione delle niancanze. 

Tuite le carrozze, non escluse quelle destinate a comporre 1 trefi nor- 
mali, cesono avere le porte chiuse a chiave, e ciiu-i pure le finestre, le ten- 
dine e gii sportelli delle casse degli accumulatori. 

Ha chnismra dei inuestrini delle carrozze e dei bazagliai deve essere esc- 
gilita al più presio, appena siano liberate dai viaggiatori e dal personale «i 
servizio, &«l è uwrticdaia agli agenti del Movimento, eccezione fatta per quelle 
località dove esiste servizio di pulizia, nelle quali spetta agli agenii adibiti a 
tale servizio. 

Dovranno ancle e:sere chiusi i rubinetti di testata delle condotte del frenn 
conutintio e del miscakdamento a vapore, Gli accoppiamenti del treno e quelli 
metal.ici del riscaldamento a vapore, quande non siano congiunti, non do. 
vranvo mai essere lasciati penzoloni, ma fissate alle apposite staife o ai falsi 
acc: zo 

vi veleoli con passaggio di intercomunicazione, quando il medesimo non 
è vito, dovrà aversi eura che i mantici siano fissati cocli appositi gancetti, e.l 
in molo speciale che i ponticelli sinno rialzati ed assicurati in tale posizione. 

Le carrozze tenute di. scorta dovranno essere pulite e sempre pronte ad 
es-ere utilizzate. 

JPatto in cui le carcozze vengono portate dai piazzali ‘di deposito al 
treno, non si deve mai omettere di riaprire colle apposite chiavi le serrature 
delle porte anche dal lato opposto a quello in cni si fa il servizio viaggiatori. 
potendo nna tale omissione essere causa di inconvenienti nelle successive 
stazioni, 

Por onanto meuarda i cavri giacenti nelle stazioni, oltre all’osservanza 
Aelle norme innanzi indicate, dovrà porsi attenzione che, come prescritto al- 
l'art, 78 delle *‘‘Norme per l'eseenimento dei trasporti”, abbinno chiuse le 
porte e le vibalte in modo che non vi possa penetrare la piogezia o la neve. 
che Je snonde dei carri aperti siano rialzate, le porte assicurate coi paletti e 
spranehe di ehinsura, i biltei e relativi stanti a posto; ehe siano chiuse le loe- 
ehe di carico dei carri serbatoio e che in genere si trovino al loro posto tutti 
eli o etti che costituiscono parte n dotazione dei carri. 

TI temna n il Moce in eni deve essere effettuata la manutenzione corrente 
ela pulizia dei velcoli siaconti nelle stazioni sono ogcetto, per eni località. 
di partisclari disposizioni date d'accordo dei competenti Uffici] della Trazione 
e del Movimento. 
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1 veriticatori che rilevassero ai veicoli giacenti nella stazione guasti od 
aminanchi imputabili ad agenti o a terzi, e che non rossero già segualati da 
etichette, oltre a riferitne ai propri superiori diretti. nei modi stabiliti, de- 
Voto iniormarne sollecitamente il Capo Stazione o il Capo Gestione con 
Mod. M. 40, perchè questi possano svolgere tempestivamente le pratiche dei 
caso, per individuare i respon-abili delle avarie, ott nerve il risareimento dei 
danni, ecc. 


VEICOLI IN COMPOSIZIONE AI TRENI 


‘1 veicoli che fauno parte dei treni si ritengono come allidati al Capi 
tieuo, i quali sono perciò tenuti a rispondere dei guasti ed ammanchi che vi 
sl verilicano, quaydo questi non derivino du deperimento naturale, da lorza 

maggiore, o da colpa regolarmente accertata di altri agenti o deli viaggiatori. 

Nelle stazioni in cui i tieni hanno origine e in quelle intermedie nelte 
quali si aggiungono ve:coli, il Capo treno interessato deve procedere alla vi- 
sita del materiale del proprio treno e segnalare gli eventuali guasti ed am- 
manchi non indicati da eticlietta, al Verificatore, il quale ha il dovere di eli- 
minarli subito, se possibile, 0 di applicare le prescritte cticheite, Solo nel caso 
che non sia possibile chiedere l'intervento del Verificatore, il Capo treno se- 
vualerà le anormalità riscontrate sul foglio di corsa. 

Nelle stazioni termiche di corsa la visita interna al materiale dei treni 
Viaggiatori deve essere eseguita a cura dell'agente di stazione incaricato di ri- 
tirare gli oggetti dimenticati dai viacciatori. 

I guasti ed ammanchi che eventuaimente venissero riscontrati in tale vi- 
sita dovranno essere dal Dirigente comunicati subito al Capo personale vias- 
glante per le soliecite riserve ‘al Capo treno interessato. 

Per i veicoli ritirati dai treni nelle stazioni intermedie il Dirigente co- 
muzielerà teiceraficamente ie eventuali anormalità al Capo treno nella sta- 
zioné più prossima ove ritenza che il telegramma possa raggiungerio, 

+ Per le carrozze ed i compartimenti viaggianti fuori servizio recolarmente 
piombati dalla stazione di partenza, la responsabilità del personale di scorta 
al tueno, per quanto riguarda Vinterno dei medesimi, sarà limitata all’incolu- 
nità dei piombi sempre quando, beninteso, all’arrivo non si riscontrino aperti 
i finestrini o rotte le lastre in modo da permettere I passazvio di una persona. 

La visita al materiale dei treni merci in arrivo deve essere esecrultta dal- 
l'agente di stazione che prende in consegna il materiale stesso e delle even- 
tuali anormalità devono essere fatte sollecite riserve con le modalità sopra 
indieate, 

Quando, per essere i veicoli piombati, non sia possibile esesuirne la visita 
interua non appena arrivati, quesia si esegnirà all'atto dello scarico e le 
avarie constatate dovranno subito e essere secnalata con a. M. 40 al Capo 
stazione perciè possa fare le necescarie riserve a chi di rnzione. 


1 LI 
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AVVISI AL PERSONALE DI MACCHINA PER AVARIR 
AVVENUTE IN VIAGGIO OD IN MANOVRA 


Verificandosi a veicoli in manovra od in viaggio avarie provocate da unito, 
strappo o brusco arresto, il personale di manovra od il Capo treno, dovrà 
sempre avvisare il macchinista interessato. 

Nel caso che, in conseguenza delle avarie, sia neressario procedere a tra- 
-bordo, delle merci, si seemiranno le o di cuilal Gapo IGI, Parte VI, 
«Ielle ‘‘ Norme per l'esevuimento dei trasporti” 
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STIMA DELLE AVARIE E DEGLI AMMANCHI > 


Occorrendo valviare delle avarie o degli aninancili per chiederne il risar- 
supnento a Viaggiatori, speditori ed in generale a terzi che ne siano responsa- 
bili, i Capi stazione, quando non si tr atti di prezzi già preventivamente sta- 
biliti in relazione al ». M. 30 aprile 1935, si rivolgeranno ai verfficatori, i 
quali procederanno alla stima, in relazione alle istruzioni speciali che pos=!e- 
dono al riguardo, 

Lo presenti disposizioni annullano e sostituiscono quelle contenute neila 
Circolare 39/1913 e negli Ordini di servizio 181/1908, 70/1911 e 39/1914, 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. 


Ordine di servizio u. 23. 


Gerrispottivi doganali da applicarsi ai trasporti di vini © di aliri liquidi 
nazionali provenienti dai Punti Franchi del Rogno o destinati all’ustero. 


1 trasporti di vino e di altri liuuidi di produzione ‘nazionale che dai 
Punti Franchi del Regno, ove furono introdotti per essere sottoposti ad op- 
portune lavorazioni, vengono diretti all’estero con bolletta di cauzione dichia- 
rata emessa in nome della Ferrovia, sono — per rimando della tariffa n. 3 
dei corrispettivi doganali — da assoggettare ai corrispettivi della tariffa n. l 
non potendosi assimilare i trasporti stessì a quelli in transito per il Regno, 
«appunto perchè costituiti da mercì essenzialmente nazionali. 

Considerato ora che la categoria 1 della menzionata tarift'a n. 1 rimanda, 
come è noto, alla categoria 2°", i soli ‘‘ liquidi in vagoni cisterna e serbatoi’ 
sarebbero esclusi da quest’ultima categoria i trasporti a carro di vini e di 
altri liquidi riposti in botti ed in harili, ai quali dovrebbero pertanto appii- 
carsi i corrispettivi della categoria 1°, che nel caso comereto, data l’opera- 
zione da compiere, risultano troppo gravosi. 

Ciò stante, e tenuto conto non soltanto del fatto che le prestazioni rese 
dalla Ferrovia” per Je: tormalità in questione relative ai liquidi in vagoni ci- 
sterna o in serbatoi ed ai liquidi, in botti od in barili non differiscono sensi- 
bilmente tra loro, ma anche dell'opportunità di agevolare i trasporti del ge- 
nere, si dispone che a partire dal 16 febbraio e. a. anche alle spedizioni a 
carro di vini e di altri liquidi nazionali contenuti in botti ed in bantili «iano 
applicati per asshnilazione j corrispettivi della tariffa n. 1, categoria 2°, tutte 
le volte che debbasi provvedere per essi all’emissione delli canzione dichiarata. 


Distribuito agli agenti delle clussi 1, 2,3, 5, 6, S. D e 15. 


Parte II - n. S- 19 febbraio 1942-NX. 
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Ordine di servizio n. 24. 


Attivazione dell’esercisio con Dirigente Centrale sul tratte: Palermo-Cofalù 
della linea Palermo-Mossina. 


Dalle ore 12 del viorno 1° marzo 1942-XN sarà attivato sul tratto Paler- 
mo Clle-Cetalù della linea Palermo-Messina il sistema di esercizio con D. |. 
regolato dalle * Disposizioni pel servizio con D. C.” approvate dall’Ece. il 
Ministro per le Comunicazioini con Decreto n. 1452 in data 13 gennaio 1951-X 
e portate a conoscenza del personale interessato con 0, S. n. 56/1931-XNI e 
successive modificazioni. 

L'Ufficio del D. C. è situato nei lecali del 2° piano del fabbricato delle 
ex officine entro il recinto della stazione di Palermo Centrale e corrisponile 
a mezzo del telefono' selettivo con i seguenti posti: 


PALERMO C.le, Dirigente Movimento 
PALERMO C.le, Cabina A 

PALERMO C.le, Cabina B 

PALERMO C.le, Capo Rip, Mov. (Ascolto) 
PALERMO C.le, Capo Personale Viaggiante 
PALERMO C.le, Capo Deposito Locomotive 
PALERMO BRANCACCIO 

FAVARA 

FICARAZZELLI 

FICAREZZI 

BAGHERIA 

S. FLAVIA 

CASTELDACCIA 

ALTAVILLA 

S. NICOLA 

TRABIA 

TERMINI IMERESE 

FIUMETORTO 

BUONFORNELLO 

CAMPOFELICE 

LASCARTI 

CEFALU" Dirigente Movimento, 
CRFALU' D. C. 


Col sistema di esercizio con D. C. conservano pieno rigore e devono essere 
osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di servizio vigenti sulle linee a 
servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite 
‘* Disposizioni pel servizio con D. CC’ e successive varianti 

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata 
direttamente dalla Sezione Movimento ed a mezzo del Capo del 1° Riparto 
Movimento di Palermo al quale sono affidate la sorveglianza e la dirigenza 
amnunistrativa delP’Ufficio, 


Distribuito agli agenti delle classi 1,2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del 
Compartimento di Palermo, 
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Ordine di servizio n. 25. 
Servizio merci nolla stazione di Scorcetoli. 


A partire dal 15 febb:ialo 1942-NN, la stazione di Scorecoli della liuca 
Parma-La Spezia viene abilitata ai trasporti a carro a P. Vi. anice per conto 
della Ditta Inv SANTE BLANDINI, alle stesse condizioni in aito per VAu- 
torità Militare e per la Società Generale Esplosivi e Minizioni, 

Lon richiamo all O. 5, DH pubblicato nel B..U. ciel 4 dieciibre 1941-NN, 
l’annotazione “(n)”, esistente in calce alla acsina T7 della Parte 1 el © Pron- 
tunrio Generale deile distanze elulometriche” — Kuizione 1° marzo JO HI-NIN.-- 
deve essere CODER col nome della Ditta Ing. Sante Blancimi, di seguito « 
queto della pretata Società Generale Esplosivi e Munizioni. 


Distribitito agli agenti delle classi 3, 5, S e 19. 


Ordine di servizio n. 26. 


* Estensione di ssrvizio nella stazione di Roma Littorio. 


Dal giorno 22 febbraio 19412 XX la stazione di 
linva merci indipendente Roma Tiburtina-Settebagni, viene ammessa ai tra- 
sporti in partenza a carro P. Vi. per conto delle Ditte acquirenti di carbonci- 
lima eoke di carbon fossile) e di polvere di camera a fumo od altro (residui 
utilizzabili della combustione del carbone coke) presso il local: 
comotive, 

Di conseguenza nel *' Prontuario (renerale delle - distanze 
fra le stazioni della Rete dello Stato”, Edizione 1941, in calce 
nella nota S aggiungere: 

«al trasporti in partenza a earro per conto delle Ditte acquirenti, press 
i] locale Deposito Locomettve, di carbonellina feoke di earbon iossile) e di 


polveri di camera a fiume od altro, (residui utilizzabili della combustione del 
‘arb n cole) » 


Roma Littorio, della 


Deposito La 


elilometriche 
alla pa. 08, 


ATO cgli agenti du, See da; 


delle assi 3, 


Ordine di servizio n. 27. 


Cambiamento di nome della stazione di Castelnusvo Vallo in ‘Vallo della 
Lucania-Castelnuovo,,. 


La stazione di Castelnuovo Valle, della linea Reggio 
elia, ha assunto la nuova denominazione di *' Vallo della 
nuovo”, 

Di corsezuenza, nel 


Calabria-DBoltipa- 
Lacamia-=Castet- 
di Prontuario Genera le dele 


distanze chiome ‘rlei;e 


fia de stazioni della Reie dello Stato” (edizione TU marzo 19 FINI X), si doviù: 
o nelle Parti I, SI e IV inserire nella sede opportuna il nome di 
Vidlo della Luceania-Castelnuovo con le indicazioni esistenti per Castelnuovo 


Vallo: cancellare poi quest’ultimo nome con le relative indicazioni: 


= na Parte TI tabella 122, modificare il nome di Castelnnove Vallo 
in Vallo della Lueania- Castelnuovo. 


Nej " Prontuari manoseritti delle distanze. ehilometriche"” in 
Ulrfiio di controllo e nelle stazioni, si dovrà: 


Purte II - n. 8 - 19 febbraio 1942-XX. 


so nezli 


ho 
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— nell’indiee alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di 
“Velo della Lucania-Castelunove” depennando quello di Castelnuovo. Vallo 
e nell'interno del Prontunrio stesso modificare il nome di Castelnuovo Vallo 
io Vallo della Liucania-Castelniovo”. 

Nella ‘Profazione Genere all'orario generale di servizio’’ (edizione feb. 
hraio 1936.XIV), Parte 1, inserire nella sede opportuna il nome di Valle 
della Lueania-Castelunovo-Re 143 e depennare, a pagina 13, it nome Castel. 
nuovo Vallo e le relative indicazioni. 

In tutte le altre pubblicazioni ci servizio nelle quali trovasi indieato il 
mme di Castelnuovo. Vallo, questo dovrà essere modificato in ‘‘Vallo deita 
Lucania-Castelnuovo”. 

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Fircuze provvederà per la sosti. 
tuzione dei biglietti a destinazione fissa e di corsa semplice e di andata e 1°- 
{orno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate 

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di 
marzo 1949-XX dovranno richiedere al detto Controllo la. sostituzione dei bi- 
glietti da stamparsi col nome di ‘Vallo della Lucania-Castelnuovo”, 

1 biclietti tolti dalla distribuzione pev effetto del cambiamento di nome, 
dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Contrello medesimo. 


Distribuito noli agenti delle classi 3, 4, 5, T,8,9, 13 e 15. 


Comunicato 
Diliberazioni Ministeriali circa lo Imprese ammesso a gostire servizi in ap- 
palto dell’Amministrazione Ferroviaria. . 


A 
LA Commissione istituita ai sensi dell’artieolo +4 del R, deereo-legge 225 
febbraio 1939.XVIL n. 309. convertito in legge con la lesve 2 giugno 1951. 
XVII, n, 739, ricuardante Ja formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese 
ammesse a eestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Po- 
stelesrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi 
6 febbraio 1942, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha 
Preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro ll 12 febbraio 1942-XX; 


delle seguenti Imprese. 


Iscricione negli clenchi 


= o _ 


——r9y9 
—_cT.T==st=T=r_=T====<Trun == mezz =51 
I 


Ragione sociale € E > ea: 
0 : Sproelalizzigzione .imite di: i 
Dede Legale ! : Limite di appalto 


. 


MALTINTE Cav Fer. | FProechinaceio mercì - Pu. TL. 500.000 


INI a I 
Re dea Vil iii ii do SEM 
' 


ruceto lizin stazioni, 
Livorno, 
PARODI Adriano i Faechinavgio merci . 3 100.000 
‘ i ; 0 
Genvva_Fontedecima 
LI 
PEDONE Santi i Facchinaggio merci e ba- 9 200.000) 
Termini Imerese gagli registrati — lava. |, 
tura e disinfezione car I 
ri —- Pulizia stazioni. 
ROLLO Luigi Facchinaggio merci e ba- » 100.000 


S. Cesario di Lecce cagli registrati. 


Pirte IO. n <- 19 febbralo 1942-NXN. 


4S PRPRERISO? DIRLO, DELLS FERROVIE “BREES STATO 


Estensione d'iscrizione di servizio 1 di limite d'appalto. 


Ragione sociale Spec lnlivzazione 


e Sedc Legale e limito da epatta | Estensione 
BERRUTI Federico i Facchinaetzio merci e ba- dia i servizi del Movi- 
Alessandria i eagli vezistrati. cn mento, escluse le ma- 
L. 200.000, ADE 
| . 1.000.000, 


Rigetto di domanda d'iscrizione. 


——_—P___m—————————_- 


—- - = — ————————_—_—€m_—————_—__  — —__._—_—_——————————_———T—————m TA A 


——T —————______—_-T———_———= er — rt ——@@t st ne ———_— 


; | 
NAEIORO peo di | Specializzazione Limite di appalto 
D | 
1 "i ET ig I E TIT 
SABATINI. Orfeo “0: Manovalanza in genere. L. 10.000.000 


Orte | 


Il Di:cttore Generale 
S VELANI 
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Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e ferniture. 


G. Gare 


I] 
Parte III - n. 8 - 19 febbraio 1942-XX. 


Ù 
i 
| 


: . Importo 
I.. P. Licita- | Termine utile É d sani Ufficio invaricato 
zione privuta per la pp 
LAVORI È FORNITURE T. P. Tratsa- tal mativo delle 
tiva privata | Presentazione dello praticho 
A.C. Ap- delle offerte alto 
palto concorso PP 
Cnn i a ia 
Sisteraazione impianti iluminazio- bis (Pi Ove 12 ; 300.000! Ufficio LU.S 
ne stazioni di Empoli, S. Minia- del 23 feibr.| Firenze 
è, s. Romano La Rotta. 19412-NN | 
n. ala s alta = nie pit Do soste alii dlfica ice 
4 ") N) "n / 3 . 
Costrezione fabbricato per attrez- I L. PD. Ore 1° 192.000 i Sezione Lavori 
zisti e mesticheria Officine Fi- | (del 23 febbr. Firenze 
renz- Porta al Prato. | | 1942-XX | 
; \ 
Ti dii i ppi 1 Rn 5 des ra a . see Si i DOVA -_rvt_—_.—_ — — ———» 
Costruzione fubbricito VI Zona | lu. P, ‘Ore 12 19s.000 |! Sezione Lavori 
TE.S. a Gorizia M. S. idel 23 Febbr. Trieste 
i 1945-XX | sot 
w RR A SDA DE id Ri A È | I si Ì PZA E 
Sostituzione picchetti costituenti | lag “Orc 11 | 355.000 0 Sezione Lavori 
pic hettazione riferimento curve ‘del 23 febbo. ‘ Bologna 
linea Bologna-Piacenza. i 1942-XX | 
i i rene nane 
; ; : ; i si it : 
Scstituzione picchetti costituenti L. VP. | Ore 1) {o 447.600, Sezione Lavori 
picchettazione riferimento curve del 24 febbr.! sologna 
linea Bologna-Prato. 1942-NXN | 
| 
I i : 
Fornitura Tonn, 15.000 massi per “ Li. PL. | Ore 12 | 657.609 Sezione Lavori 
liu: L frangionde tra £ chilometri ! È j del 21 febbr. | Auconn 
238 + 090 e 2538 + 540 linca An- | 1942-XX | 
€ ona-Termoli, I | 
, i | i 
cla cè copra le) ba gi cin ip siarss ina do ia Fa e 
Sistemazione attraversamenti fra | L. ID. Ore 12 990.900 | Sezione Lavori 
1 Km. 27 1 791 ec 51+ 798 linea, del 26 febbr.! Firenze 
Firenze-Empoti- Pisa. i Î 1942-XX 
| 
I nia è rita Fa 
Sist-mazione impianti staz. Pescia | L. P, Ore 12 567.000 | Sezione Lavori 
dipendenza elettrificazione Pi- del 27 Lobb-. | Wiroenze 
stoia- Pi. si. I 1912-NN : 
— -- + - — —rete ee A aiar IN e - —_ li RARA - -— __- 
Monicgygio banco di manovra si Ia DL. n Ore 12 ! 82.000 i Ufficio LIES 
posa in opera manovre deviatoio . «del 4 marzo: | Torino 
per centralizzazione Bivio La- | po IRRZONN 
zrungia (Torino). | | 
| 
4‘ é 


| 


e ——— 
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1) © sas 
lo Lsba 
ce I Coeg- : 
A s £ #5 |Termine stile | Sarvisio ed Ufficio 
SUS 5 
= Quantità MATERIA Lì Dà FORNIRSI s ni S| presentazione inearicsto 
É Cu delle offerte dolle pratiche 
a Du 
= i o : -- E SA 
Ì i 
Ni > Rettificatrice universale per 8u- | A. C. 10.3.1942 [Servizio Materia 
pertìci cilindriche e coniche. A. XX le e Trazione - 
i i i Ufficio III, Se. 
zione 9* - Fi- 
renze, 
TORE n -- —— —.- -—___————— = —— --—- —— | ; ig -_ -: —e: 
Na, dea 1 | Fresatrice universale con tavola A. C. | 10.3.1942 |Id. Sezione 9 
i di mm. 1400 X 350. sa A. XX_ | 
| ” IARTINPERPETO, sus 
a 1 ; Rettificatrice universale per su- | A. C. 10.5.1942 /lia. Sezione 98 
_ | perfici cilindriche e coniche. IA XX 
Î 
N. | 1 : Rettificatrice per piani, superft- | A Ci, | 10.3.1942 1a. Sezione 9% 
cic rettificabile mm. 800 X 200. A. XX 
a % Trapani a colonna per fori nel- A. C, | 10.3.1942 |Id. fezione 9* 
l'acciaio fino al diametro di I A. NN 
n mm. 40. es na i e) IRECTE oi 
11 Direttore Generale 
VELA NT 
® 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO” 


CONDIZIONI DCABBONAMENTO 


\ 


d’er gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servipio od in pen 


BIONE 0... +++ + + «Le 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti. . . . . .>» 3200 


Gh abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
.dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
- Servizio Personale ad Affari Generali dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi sì abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


e — —T—— ————€—Y P————_—_————€T,z 


Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Servizia PICERONATE e Affari Ge- 
nerali ogni combiamento @ 
l’Amministrazione alcuna Ye sabilità per gli even- 
tuali disguidi causati dalla eggnoanza di tale comutiica- 
“one. | 


° 965 GRU 


5 marzo 1942 


anno XIEKV - N. 10 
Anno XX 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 


INDICE 


' PARTH PRIMA - Leggi o decreti , Pag. 


17 febbraio 1942-XX — Decreto Ministeriale n. 2501. —- Graduatoria di me- 
rito del concorso a 13 posti di FRENO lavori in Poe fra SA 0) 


Periti costruttori edili .° . . 185 
i 17 febbraio 1942-XX — Decreto Ministeriale | n. 2502. cs Graduatoria degli 
| idonei del concorso a 8 posti di Aiutante Disegnatore in prova . . 186 


PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Circolari ed cipria erede 


Ordine di servizio n. 28. — Ordinamento della elica Lavori di Bologna . . ol 
Circolare n. 4. — Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale l 
di linea e delle stazioni 0. 0. 0.0.0... ivi 
Comunicati: 
— Risultato della gara a DEenNO per la lotta contro le mosche durante 
l’anno 1941 . . 92 
— Deliberazioni Ministeriali circa de Imprese ammesse a gestire servizi 
in appalto dell’Amministrazione l’erroviaria . . . . . . . . 63 


PARTH TERZA - Ordini di servizio e Oltreelari di durata 
deterniintta: 


Comunicazioni : 
Gare, appalti ecc., per lavori e forniture... ..0.0.0.. 19) 


—  _—————_____ ———m—m———————»—— 1 _ 


-—- — — ————+ ——&m6—P————————————_—————6m 


- —- ——————_—6—m6—Pm6—<—___————-.;  —— — ---0-0-- — — > 


‘Roia, 1942.XX — Soe. An. Poligrafien Italiana Via della‘ Guardiola, 22 


ie 
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Decreto MinistERIALE 17 febbraio 1942-XX, n. 2501. — Graduatoria di mé- 
rito del concorso a 13 posti di Assistente lavori în prova fra Geometri 0 


Periti costruttori edihi. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3838. 
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Ser- 
vizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/208986 in data 12 RO, 


braio 1942-XX; 
Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 


DECRETA: 


E’ approvata l’annessa graduatoria di merito del concorso a 13 posti di 
Assistente lavori in prova fra Geometri o Periti costruttori 
Roma, li 17 febbraio 1942-XX. . g 
Il Ministro NA 
Host VENTURI n 
«È SEN 


CONCORSO A 13 POSTI DI ASSISTENTE LAVORI IN PROVA 
FRA GEOMETRI O PERITI INDUSTRIALI COSTRUTTORI EDILI 


Graduatoria di merito. 


VANNINI Tullio 9. - DALL’ASTA Antonio 


1. -— h 

2. - RIZZON Giulio 10. - ANGELONE Domenico 
3. - MANFREDI Carlo 11. - MAZZI Mario 

4. - ZAMBONI Orazio 12. —- MAO Clito 

5. —- CILIBERTO Dante 13. - PETRILLO Alberto 

6. - STILLACCI Alfero ‘14. - PACETTI Ermete 
7T.- DISCENZA Nicola 15. - ROBINO Carlo 

8. - VOLPOTTI Lamberto 16. - GASCO Giovanni 


Parte I —- n.10 - 5 marzo 1942-XX, 
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Decreto MixisterIare 17 febbraio 1942-XX, n. 2502, — Gruauatoria cdeali 
idonei del concorso a S posti di Aiutante Disegnatore in prova. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 

Visto il Decreta Ministeriale 24 giugno 1941-XX. n. 3843; 

Udita la relazione Aella Direzione Generale dle Ferrovie dello Stato (Ser- 
vizio Personale ce Affari Generali) n. PAG. 040/24/208985 in data 12 feb- 
braio 1942-XX; | | i 

Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 


DECRETA: 


‘I approvata Vannessa graduatoria degli idonei del eoneorso a 8 posti di 
Aiutante Disegnatore in prova. 


Roma, li 17 febbraio 1942-XX. 


Il Minastro 


Hos® VENTURI 


CONCORSO A 8 POSTI DI AIUTANTE DISEGNATORE 1N PROVA 


Graduatoria degli idonei. 


.  LUZZATTO Leo 14. - MACRI’ Giuseppe 


1 

2, - COMASTRI. Amleto 15. - PALINI Annesio 

3. —- LUISI Alideo 16. - BULDRINI Giuseppe 

4. - ZANON Romeo 17. - FEDUZI Aldo. 

5. - BIANCONI Guido 18. - CRISTINA Luigi 

fi. - TOZZI Moreno 19. - SALVATI Corradino 

7. - COLELLA Riccardo 20. - PETRICCIONE Valentino 
8. —- CASINI Marcello 21. - GIAMBAUCO Benedetto 
9. - MONTELATICI Osvaldo 22. - PRESTOPINO Attilio 
10. - BERTINI Egisto 25, - PRATESI Mario — 

11. —- GATTO Paolo 24. - BORGHESANT Riccardo 
12. - SASSETTI Giambattista 25. —- CARLONI Mario 

13. - DI MARIA Roberto 26. —- NICOLINI Ettore . 


Parte I — n. .10 — .B marzo 1942-XXX. 
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Ordine di servizio n. 28. 
Ordinamento della Se:ione Lavori di Bologna. 
(Vedasi O. S. n. 8/1942). 


Il limite di giurisdizione dei Riparti Lavori di ‘Bologna Centrale’’ e di 
‘‘Ferrara’” sulla linea Bologna-Padova, viene stabilito al Km. 1-+ 496. 


Circolare n. 4. 


Prezzo degli abiti impermeabili da lavero per il personale di linca e delle 
stazioni. 


Con riferimento alla circolare n. 41, pubblicata snl Bollettino Ufficiale 
n. 49 del 6 dicembre 1934-XIII, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti 
interessati che il prezzo di ogmi abito impermeabile da lavoro per il personale 
delle lince e delle stazioni, per tuite le ordinazioni che risulteranno rilasciate 
alla SOC, AN. CONSORZIO INDUSTRIALI di Milano dal 1° sennaio al 
30 giugno 1912-XX, resta fissato in L. 180 (lire centottanta) e partitamente: 
L. 101 (lire centouno) per la ziacea 
> 61 (lire sescantuno) per i pantalcni 


» 8 (lre diciotto) per il cappello. 


= 


Parte II - n. 10 — 3 marzo 1942-XX. 
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Comunicati: 


Risultato della gara a promio per la lotta contro le mescho durante l’anno 191. 


COMPARTIMENTO DI ‘TORINO 
Stazigni di categoria A. 2. Cuneo 


Premi a disposizione n. 4 - Premi as- 
segnati n. i: 


1. Asti 4. Vercelli. 


(de) 


. Savona Letimbro 


Stazioni di categoria B 2. Borgomanero 
Premi a disposizione n. 7 - Premi as. 3. Trofarello 
segnati n. 5: 4. Romagnano Sesia 
1. Mondovì 5. Saluzzo, 


Stazioni di categoria C 20. Sale Langhe 


î Sic 21. Vill A de o 
Premi a disposizione n. 70 - Premi as- 22, Brandizzo d’Ardenghi 


segnati n. 42: 03. Saluggia 
1. Magliano Cava Morozzo 24. Trino Vercellese 
2. Torazza di Verolengo 25. Solero se 
3. Ponte S. Martino 26. Torre S. Giorgi 
4. Airasca ‘27. Castelletto Busca 
5. Piana | 28. Monchiero-Dogliani 
6. Dego 29. Farigliano 
7. Quincinetto 50. Moretta l 
8. Palazzolo 31. Parona Lomellina 
9. Lauriano 32. Caluso 
10. Neive 33. Lauriano 
11. Vicoforte S. Michele . 34. Castelrosso 
12. Pievetta. 35. Torino Stura 
13. Busca 36. Villanova d'Asti 
‘ 14. Terzo Montabove 37. Rocchetta T. Cerro 
15. Livorno Ferraris 38. Bruzolo di Susa 
16. Saliceto 39. Santuario 
17. Villafranca d’Asti 40. Villafaletto 
18. Ponti 41. Cassine 
19. Carrù 42. Montechiaro Dentice 
Imptanti di categoria À 5. ca Rialzo di Alessandria 
6. » di Novara 
1. Deposito Locom. di Novara 7. Officina I.E.S. di Torino (S. Le- 
2A » » di Alessandria panto) 
3. » » di Torino 8. Officina Rialzo di Torino P. N. 
4. » » di Cuneo 9. Deposito Locom. di Bussoleno 


IN 


. Centrale Elettrica di Bardonecchia 
1. Officina Rialzo di Torino Smist. 3. Deposito Locomotive di Asti.. 


Parte II — n. 10 — 5 marzo 1942-XX. 


Impianti di categoria B 
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Impianti di categoria C 


1. Sottostaz. Elettr. di Asti 

2. » » di Collegno 
3. » » . di Fossano. 
4. >» » di Carmmagnola 
5. » » di Garessio 
6. » » di Limone P. 
7. » » di Mondovì 
8. » » di Pessione 
9. x » di Ulzio 

10. » » di Narzole 
11. » » di Cuneo 
12. » » di Trofarello 


| dtt © O e e a yi ene rr i 


ei iii ei alte - mente Conn Canebe ale slili i CUPRI Y°_— pto 


13. Sottosaz. Elettr. di Chiomonte 


14. » ». di Avigliana 
15. » » di S. Dalmazzo î. 
16. » » di Nizza Monf. 
17. » » di Alessandria 
18. x » di Robilante 
19. » » di Langone 
20.» » ©‘ diVillafranca A. 
21. Rimessa Locom. di Ceva 

22. » » di Casale Monf. 
23. »  » di Chivasso 

24. » » di Santhià 

25. » > di Vercelli 


COMPARTIMENTO DI MILANO 


Stazioni di categoria A 


Premi a disposizione n, 4 - Premi as- 
segnati n. 4: 


1. Codogno 


Sazioni di categoria B. 


Premi a disposizione n. 6 — Premi as- 
segnati n. 6 
1. Piadena 


Stazioni di categoria C 


Premi a disposizione n. 50 - Premi 4 as- 
segnati n. 19: 


Arcore 
Segugnago 
Melegnano 
Varenna 
Lonate 
Rottofreno 
Cavamanara 
Casteggio . 


SE 


2. Cremona Di i 
3. Lecco 
4. Bergamo 


2. Melzo 

3. Sondrio 

4. Lodi 

5. Legnano 

6. Milano P. N. 


9. Cernusco M. 
10. Dervio 

11. Potovaltravaglia 
12. Romano L. 
13. Lierna 

14. Maggianieo 
15. Cosio Traona 
16. Peschiera 

17. Chiari 

18. Coccaglio 

19. Colorno 


Nessun àliro impiante ritensto meritevole di premio. 


COMPARTIMENTO DI VENEZIA 


£tazioni di categoria A 
Premi a disposizione n. 2 - Premi as- 
segnati n. 2: 
1. Padova 


2. Trento 
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Stazioni di categoria B 


Premi a disposizione n. 6 — Premi as. 


segnati n. 5: 
1. S. Candido 


Stazioni di categoria C 


segnati n. 50 


l. Fanzolo 

2. Meolo 
3. ‘Sì Martino Buonalbergo 
4. Dobbiaco 

5. S. Martino di Lupari 

6. Carmignano di Brenta 
7. Cornuda a 

8. Volpago 

9. Beseno 

10. Bronzolo 

11. Colle Isarco 

12. Domegliara 

15. Moncucco 

14. Rio di Pusteria 

15. Terlano Adriano 

10. Aviano 

17. Caldiero 

18. S. Giustina Cesio 

19. Ala 

20. Campodazzo 

21. Doleè 

22. Laces 

23. Sinandro 


Imptanti di categoria A è 


LI = 


Impianti di categoria B 


1. Deposito Locomotive di Fortezza 3. 


. Deposito Locomotive di Bolzano 4. 
. Deposito Locomotive di Mestre D. 


2 


. Altavilla Tavernelle 


. Vago Zevio 
. Vigodarzere 
. Villa del Conte 


—__-- era dr — — 


. Mezzocorona 

. Pordenone 

. Bassano del Grappa 
. Castelfranco Veneto 


. Senales 


| . Vilpi Nall 
Premi a disposizione np. 50 - Premi as. 56. C piano es 


amposampiero 


. Postioma 
. S. Giorgio delle Pertiche 


Budoia Polcenigo 


. Levada 
. Norvesà della Battaglia 
Rosà 


. Spresiano 
34. Trevignano Signoressa 


remaggiore ur Ù; 


Istrana ì 


. Perarola 
. Ponte di Brenta 
. Primolano 


Quero Vas 


. S. Michele di Quarto 
. Susegana 


Codroipo 
Leriro 


1 Ponte delle Alpi VR 


Rossano Veneto A. 


. Officina Locom. di Verona P. V. 


Officina Rialzo di Mestre 
Deposito Pers. Viagg. di Verona 


. Deposito Locomotive di Merano 


Cantiere I.E.S. di Mestre 


Impianti di categoria C 
1. Depasito Locomotive di Chiusa 


"petti ciale ii 


COMPARTIMENTO DI TRIESTE (------ 


Stazioni di categoria A 


Zi 


Premi a disposizione n. 2 - Premi as. 


segnati n. 2: 
1. ‘Trieste Centrale 


Fiume Centrale 
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Stazione di categoria B 
Premi a disposizione n. 4 - Premi as- 
seguati: n. 4: ] 
1. Trieste S. Saba 


Stazioni di categoria C 


Premi a disposizione n. 30 - Premi as. 
segnati n. 30 


Moggio 
. S. Giovanni al Natisone 
Palmanova 
10. S. Giorgio di Nogaro 
11. Previcina-Gradisentta 
12. Ruttrio 
13. Sagrado 


Impianti di categoria A 
1. Deposito Locomotive di Udine 


L 


*) 


adi] 


o vassoi = 0 el Le Licio le di ltmiiim Rn mm -. 


Gemona del Fmuli 


. Gorizia Montesanto 


. Monfalcone 


. Tricesimo 

. Miramare 

. Grignano 

. Canale d’Isonzo 
. Duttogliano 

. Salona d’Isonzo 


. .S. Lucia d'Isonzo 
. Plava 

2. Gorizia S. Marco: 
. Risano 


. Rubbia S. Michele 

. Rozzol Montebello 

. Pieris Turrisco 

. Ronchi dei Legionari Sun d 
. Villa Vicentina 

. Sesana 

. Montespino 


. Officina Rialzo di Udine 


COMPARTIMENTO DI GENOVA 


Stazioni di categoria A 
Premi a disposizione n. 3 —- Premi as- 
segnati n. 3 
1. Genova P. Principe 


Startoni di categoria B 
Premi a MApOGzIORE n. 6 - Premi as- 
segnati n, 6 


1. S. Margherita Ligure 


Stazioni di categoria C 


Premia disposizione n. 28 - Premi as- 


segnati n. 6 
1. Cavi 

2. Mentone 

:3, Moneglia 
4. Arenzano 


ped 
egar 


CI Gr Lo N 


lsment 
SULL 


Novi Lignre 


. Genova Brignole 


. Genova Nervi 
. Genova. Pontedecime 
. Rapallo 


vanto 
Ovada 


Isola del Cantone 
Spotorno 


. Ospedaletti 

. Monterosso 

. Riva Trigoso 
. Diano Marina 
; Campoligure 


Zosgli 


co 


fd 


O WS S, St LIVE 


PS 7 efre i Ppess. 


. Miguanezo 


Loano 


. Taggia 

. Framura 

. Genova Quiato © 

. Deiva 

. Pieve Ligure 

. S. Michele di Pagana 


Impianti di categoria A 


. Deposito Locom. Genova Briguone 


Novi S. Bovo 
La Spezia 


» » 
» » 


Impianti di categoria B 
S. Staz. T.E.S. Genova Samperdar. 


. Officina Riarzo Novi S. Bovo 


Impianti di categoria C 


. Sottostaz, Elettr. di Albenga. 


» » di Ventimiglia 

» > dì Finale Ligure 
Sottoeentrale Chiappella . 
Sottostaz. Elettr, di Ovada 


. Officina Rialzo di La Spezia 
. Sottostaz. di Sestri Levante 


» di Novi S. Bovo 


. Magazzino di Vada 
. Sottostaz. di Taggia 


» di Genova Aeqnasanta 
» di Arqnata Scrivia 


Ci Ci ro Li 


B@LLEATTERO WFFIGIALM itenta tini FRRBOVIE BILLO STATO O 


get» LR AN E TI AR n A Puedr- get cer tr e A I eroe . Ti rile 2. 


. tenova S. Quirico 
. Rossiglione 

. Frugarolo Bose. 

. Molare 

. Ovada Nord 

. Priaro 

. Villalvernia 

. Stazzano S. 


. Deposito Locom. Genova Rivarolo 


» » Savona 


. Offie, Rialzo Genova Sampierdar. 


. S. Staz. l.E.S. Trasta 
» — Ventimiglia. 
Savona 


. Posto Verifica Genova P. P. 


. Posto Verifica S. Benigno 
. Sottostaz. di Diano Marina 


» di Genova Brignole 


- Magazzino ci Frmpgarolo Bose. 
. Sottostaz. di Campoligure 


» ci Mignanego 
» di Busalla 

» di Levanto 
» di Ronco 


. Magazzino di Alessandria 
. Sottostaz, di Predosa 


‘ COMPARTIMENTO DI BOLOGNA 


Stazioni di categoria A 


Premi a disposizione n. 3 = Premi as- 
secpati n. 3: 


l. 


l'aenza 


Stazioni di categoria B 


Premi a a n. 5 - Premi as- 
sevnati n. 


la 


oral 


CS 
us 


Callao 4 


Reggio Emilia 


Ferrara 


Cesena 
Porretta 
Leenago 
Ostiglia 


. &*' 


‘A Rivama 


JA 


am pieni. 


glo 
pr 


pia 
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Stazioni di categoria C 2. Abano Terme 

Premi a disposizione n. 40 — Premi as- 
sesnati n. 4; 

1. Russi 4. Montegrotto 


3. Battaglie Terme 


Impianti di categoria A 
1. Deposito Locomotive di Bologna 


COMPARTIMENTO DI FIRENZE 


Stazioni di categoria A 2, Firenze Campo di Marte. 
Premi a disposizione nr. 4 —- Premi as- 
segnati n. 3: 
1. Prato 


3. Firenze S. Maria Novella 


. Moniecatini 

. Borgo S. Lorenzo 
S. Stefano, Magra 
. Pontedera 


Stazioni di categoria B 
Premi a disposizione n. 8 - Premi as- 
segnati n. 5: 
1. Pescia 


Vada 

S. Vincenzo 

. Carmignano 
Rapolano 

. Torre del Lago 
S. Giuliano l'erme 


Stazioni di categoria C 
Premi a disposizione n. 45 - Premi as- 
segnati n. 9 


1. Tassignano-Capannori 
2. Borgo a Bugiano 
3. Montepescali 


D VG otiae Ot oro 


ny 


Impianti di categoria A . Depesito Locom. Firenze S. M. N. 


1. Officina Rialzo Firenze S. M. N. 


Impianti di categoria B 
1. Officina Rialzo Firenze (*. M. 


Impianti di categoria C 
1. Deposito Locom, Pistoia 


COMPARTIMENTO DI ANCONA 


Stazioni di categoria A 2. Pescara Centrale 
Premi a disposizione n. 2 - Premi as- 
segnati n, 2: 
1. Ancona Centrale 
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Stazioni ‘di categoria B 


Premi a disposizione n. 6 - Premi as- 


seznati n. 0: 
1. S. Benedetto del Tronto 
2. (imlianova 


Stazioni di categoria C 


Premi a disposizione n. 40 - Premi as. 


segnati n. 40: 


1. Assisi 

2. Riccione 

. Francavilla a Mare 
Loreto 

Trevi 

Roseto deuli Abrazzi 
. Fossato di Vico 

Atri Pineto 

. Tolentino 

. Gualdo "Tadino 

11. Silvi 

12. Mondoll'o Marotta 
5. Montesilvano 

14. Nocera Umbra » 
15. S. Flpidi; a Mare 
10. Arottamiiaie 

17. Campelio sui Ciliunno 
18. Chiaravalle 


LAS 


an) 
S SUA I: 


-__- —  — <——--|— 


. Perugia 

. Senigallia 
. Spoleto 

. Pesaro 


. Pratola Peligna 

. Porto d'Ascoli 

. Antrodoco 

. Urbino 

. Tortoreto Nereto 

. Nera Montoro 

. Cerreto d’Esi 

. S. Valentino Caramanico 
. Gaifana 

. Rastia 

. Castel Raimondo 

. Porto Recanati 

. Vigliano 

. Barano di Spoleto 

. Spello 

. Montenero Petacciato 
. Fossacesia 

. Corridonia 

T. Potenza Picena 

. Torino di Sanero 

. Casalbordino 

. Tollo Canosa Sanvita 


Impianti di categoria A 2. Deposito Locom. di Pescara 
1. Deposito Locom. di Foligno 3, » » di Ancona 
Impianti di categoria B 
1. Deposito Locom. «di Terni 
COMPARTIMENTO DI ROMA 
Stazioni di categoria A 2. Roma Ostiense a 
Premi a disposizione n. 4 Premi as- 3. Ort 
segnati n. 3: RS 
1. Roma Trastevere 
Stazioni di categoria B 4. Frosinone-Fiuggi 
Premi a disposizione n. 8 — Promi as- 5. Orbetello 
segnati n. 8: 6. Viterbo Porta Fiorentina 
1. Roma S. Pietro ne 
2. Frascati 7. Orvieto î 
3. Roccasecca 8. Colleferro Segmi 
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Stazioni di categoria C 2i. Palo Cerveteri 
: | ” 28. Santa Sever 
Premi a disposizione n. 55 - Premi 1s- 29. Sii SA 


iù 3 Fe, 

segnati n. 59: 30. Furbara i 
L Nettunia Porto 31. Tarquinia N 
2. Nettunia 32. Sora | 

3. Bagni di Tivoli 33. Carovilli 

4. Guidonia 34. Roccaraso 

o. Arsoli 35. Casteldisangro 

v. Città della Pieve 36. Marino 

7. Aprilia 37. Giulianello 

S. Albano 38. Ceccano: 

9. Pomezia 39, Grotte S. Stefano 

10. Cisterna 40. Ronciglione 

11. Poggio Mirteto +1. Montalto di Castro 

12. Stimiygliano 2. Sipicciano 
13. Bassano Tev. 43. Roviano 
14. Castiglione Tev, ‘H. Fondi 
15. Baschi 5. Aquino 
16. Allerona 406. Rivisondoli 
17. Ficulle a 47. Palidoro 
IN. Settebagni ù 48. Ceprano 

19. Monterotondo | 449. Bracciano 
D z: ara ile 50 Ceri 
21. Carsoli PI Pinmia 
agli 51. Fiumicino 
22. Tagliacozzo li 


Za Anversa iL Cade 1 
4 Gaeta :).). Lasicimadama 


. ge NRE 
25, Pontegaleria DA, Prezza LuLti 
26. Macenrese 55. Goriano Sicoli 
. Officina Rialzo Roma Littorio 


Impianti di categoria A 3 
4. Deposito Locom. Roma S. Lor.zo0 
5) 
2 


. Officina Rialzo Roma Termini 
» » Roma P.ta Magg. 


ix —i 
£. 


. Deposito Locom, Sulmona 


Impsanti di categoria B 2. Officina Rialzo Roma Trastevere 
1. Magazz. Approvv. Roma Tiburt. 3. Deposito Locom. Orte 


19. » » “i Montalto 
1. Amb. Staz. Roma S. Lorenzo 11. » » di Orbetello 
2.» » Roma Ostiense 12. >» » di Orvieto 
3. > ———» Roma Littorio 13. Rimessa Mat. e Traz. Roma Trast. 
4. Distributorio X Rip. Provvida 14. 3 » - Orvieto 
5. » IX Rip. Provvida 15. » » Avezzano 
6. Sottostar, Elettr. di Carsoli 16. » » Mandela 
: » » di Castelmadama 17. » » Formia 


» » di Avezzano 18. Ambulatorio Staz, Roma Termini 


COMPARTIMENTO DI NAPOLI 


Stazioni di categoria A 2. Napoli Marittima 
Premi a disposizione n. 4 - Premi as- 
segnati n, 2: 
1. Napoli Centrale ; 
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Stazioni di categoria B 
Premi a disposizione n. 9 - Premi as- 
segnati n. 5: 


1. Napoli Mergellina 
2, Napoli Campi Flegrei 


Stazioni di categoria C 
Pieini a disposizione n. 50 - Premi as. 
segnati n. 5 


1. S. Marcellino Frignano 
2. Frattamaggiore 


Gui 


> Le 


ut 


. Villa Literno 
. S. Giovanni a Teduccio 


. Capua 


. Albanova 
. Minturno 


. Marcianise 


COMPARTIMENTO DI BARI 


Stazioni di categoria A 
Premi a disposizione n. 3 — Premi as- 
segnati n, 3 
1. S. Severo 


Stazioni di categosia 33 
Premi a disposizione n. 4 - Premi 8es- 
segnati n. 4: 


1. Trani 


Staziomri «i categoria C 
Premi a disposizione n. 30 - Premi as- 
segnati n. 30: 
. ‘S. Basilio Mottola 
. Trepuzzi 
. Carovigno 
Serranova - 
Bitetto 
Melli 
Potenza Superiore 
. Acquaviva delle Fonti 
. Bellavista 
10. Grumo Appula 
11. Latiano 
12. Modugno 
13. Pisticci 


DWOA LL 


Impianti di categoria A 
1. Deposito Locom. di Foggia 


A 


Foggia 


. Termoli 


. Bisceglie 
. Spinazzola . 
. Rocchetta S. Antonio-Lacedonia 


. Trinitapoli 

. Campomarino 

. Ripalta 

. Mantredonia 

. Poggio Imperiaie 

. Bernalda 

. Givinazzo 

. S. Vito dei Normanni 
. Squinzano 


Venosa 


. Lucera 

. Brindisi Montagna 
. Campomaggiore 

. Casal Sabini 

. Cisternino 


Fasano 


. Minervino Murge 


4 Officine M.M. loggia 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIB DELLO STATO 61 


Sdi ezio» -l + rn—_——— _ o. ——T o me 


ev e nn 


Impianti di categoria B 2. Officina Rialzo Foggia 
1. Officina Rialzo Lecce 

Impianti di categoria C 2. Casermetta Milizia Taranto 
l. Magazz. Approvv. di Foggia 3. » » Bari 


- 


COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA 


Stazioni di categoria A 2. Villa S. Giovanni 


Premi a disposizione n. 2 - Premi as- 
segnati n. 2: 
1. Reggio Calabria Centrale 


Stazioni di categoria B 


Premi a disposizione n, 5- Premi as- 
’ segnati n. d: 


. Reggio Calabria Lido - 


. Catanzaro Sala 


ì. Reggio Calabria Marittima 9. Agropoli 
2. Sapri 
. Stazioni di categoria C 15. Zambrone l 
; cà n . 16. S. Eufemia Marina 
Premi a disposizione n. 45 - Premi as. 17. Falerna 
sb segnati n. 32: 18. Belmonte C, S 
1. Trebisacce 19. Capitello 
2. Soverato 20. Cetraro 
3. Rutino 21. Cirella M. 
4. Torchiara 22. Aiello C. 
5. Ogliastro 23. Nocera T. 
6. S. Andreù I. 24. S. Nicola | 
T, S, Sostene 20. Vibonati Sui ail aa 
8. Squillace 26. Policastro 
9. Cirò 27. Torre Orsaia 
10. Cariati 28. Fuscaldo | 
11. Settingiano 29. Capo Bunifati 
12. S. Lucido Marina 30. Grisolia 
13. Roccella I. 31. Scalea 


14. Coccorino 32. Sangineto 


2. Offie, I.E.S. Reggio Calabria 
3. Deposito Locom, Catanzaro Mar. 


Impianti di categoria A 
1. Deposito Locom. Reggio Calabriu 


li: pianti di categoria B 
L Sottostaz, Elettr. di, Nicotera 
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Impiunti di categoria C 5. Sottastaz. Elettr. di Omignano 


I. Sortostaz, Elettr. di Cetraro di ‘ - al ATIDIASo 

p: » » di Policastro 8. » » di Vibo Valentia 
3, » » di Scalea 9, » » di Amantea 

1. » » di Reggio Gallico 10. Dormitorio di Trebisacce 


COMPARTIMENTO DI PALERMO 


Stazioni di categoria A 


Premi a disposizione n. 2 - Premi as- 
segnati n, 2: 


1. Messina Centrale 


Caltanissetta Centrale 


Stazioni di categoria B 3. Ragusa 
Premi a disposizione n. 9 - Premi as- +. Taormina Giardini — 
seznatli n. 5: - l 
1. Agrigento Bassa 5. Patti 
2. Acireale 
Stazioni di categoria C 7. Sciara 
i i ) S. Scgesta 
l'‘emi a disposizione n, 45 - Premi as- O. Mascali 
segnati n. 160: 10. Camaro — 
1. Modica 11 Ciampilicri 
2. S. Teresa Riva 12. Raddusa 
3, Al} 13. Trabia 
+. Vittoria ei 
5. Fulgatore 15. Caronia 
G. Piraino S. Angelo 10. Cammarata 
Impianti di categoria A. 3. Off. M.M. di Messina 


1. Deposito Locom. di Messina 
2. Office. M.M. di Catania Acquicella 


. Deposito Locom, di Catania 


I mpianti di categoria B 
1. Officina Rialzo di Messina 
. Impianti di categoria C 

1. Squadra Ponti in Ferro Palermo 


DELEGAZIONE DI CAGLIARI 


Stazioni di categoria A 
Premi a disposizione n, 1 - Premivas- 


segnati n. l: 
1. Cagliari 
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Stazioni di categoria B 2. Iglesias 
Premi a disposizione n. 2 - Premi as- 
segnati n. 2 


1. Macomer 
Stazioni di cal:goria C 3. Abbasanta 
Dad du : 4. Assemini 
l’remi a disposizione n. 8 - Premi as- 5. Decimomannu 
segnati n, 8 6. Porto Torres 
1. Elmas T. Mores 
2. Sanluri i 8. Siliqua 
Impianti di categoria A 2. Deposito Locom, di Cagliari 


1. Deposito Locom. di Sassari 


Deliberazioni Ministeriali circa lo Improso ammesse a gestire servizi in ap- 
palte dell’Amministrazione Ferroviaria. 


Le Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. D. L. 23 febbraio 
1939-X VII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, 
n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese am- 

a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postele- 
grafica e dell'Azienda di Stato per i tervizi telefomei, nella seduta tenutasi 
11 20 febbraio 1942-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello 
Stato, ha ‘preso le seguenti RE ratificate dal Ministro delle Comu- 


nicazioni il 27 febbraio 1942-XX 


ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE 


ERA RS TTT 
a > | ‘ Speeialissazione Limite di appalte 
FERRO Giaeinto Facchinaggio merci e ba- 200.000 
Canicattì Dee. gagli registrati — Puli- 

i zia stagioni - Lavatura 
! . 

fi ETOE RIGETTO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE 

BOSON I Carlo Facchinaggio merei e ba- | 500.000 


za O gagli registrati — Puli- 
| zia piazzali etazioni - 

Manovre - Trasporti cor- 
rispondenza - Pulizia 


vetture. | 


Parte JI - n. 10 da ) marzo 1942-XX. ica Se] + | <p. * Tai Posi è 
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Errata-corrige. 


Boll. Uff. n. 8/1942. — Ill limite di appalto della Ditta Pedone Santi, di 
Termini Imerese, deve intendersi di L. 100.000, anzichè di L. 200.000, come è 
stato pubblicato. 


It Direttore Generale 
VELANI 


. —  —————+RS@SIO=ENNE -Le=@< -—r 


a TSNEE Soft sa == n ndo sto csi VIII EJ Ranma += x =» 


AOARIINO Li FRA DIELI.B IRAZOSIE DELI D BEATO 19 


Comunicazioni : 


a s— n-- e: _-— - 


Gare, appalti ece. per lavori e ferniture. | 


G. Gare 


4 


l.. P. Licita- | Termine atile IOPORO Utticio inerrinate 
zione privata Approssi- 
r la 
LAVORI E FORNITURE T. P. Tratta- Forca mativo delle 
tiva privata | Presentazione dello pratiche 
della offerto Ito 
Sult none o-ta IRE to | 
errana ira Abal a sli et 
Birnusimente ml. 6550 binunio.. c | 
" 3 L. P. ore 12 
4 scambi fra i km. 47 4- 550 È ‘dell'8 marzo |! 252.000 Sezione Lavori 
54 + 100 della linea S. Pietro , | 1942-XX Trieste 
del Carso-Fiume. ai 
PAR SI SORIA PIT _@.._. | lora rile dea TRI A 
Rifacimento volti ponte sul tor. | i ore 12 | PER nea 
rente Salinello km, 308-887! LL P. (del 9 marzo :1.960.000 | e wr Lavori 
della linea Ancona-Pescara. 1942- ! | Cona. 
RR i e e a ai o | vet res. 
. . . luni !) 
rizia Monte Santo. SI, Hire | 9.700,00 Tricste 
} 
Ios 
Lavori: era e-murari per am- | la NE 
pliamento scalo merci P. V. iN | 1, po ‘det 10 marzo 1.964.000 | °° Genova" 
stazione di Genova Sampierda- SE | 1942-XX i nova 
rena. $. | | 
niniidnioonl LLntio ee pr 
4 12 | : Sezione Lavori 
Ampliamento officina 'T.E. in sta- e; 41.700) deeta 
zione di Trieste C.lc. L. P. Ro iaato ca 0 i Trieste 
liviunz: amento tettoia pianv pria Î ore 12 | I sia » 
catore scalo merci posta Ifi9- i N pai ? czlone Lavori 
ventina in stazione di Pisa Cert- | L. P i tor 0g “OSboo Firenze 
trale, | si | | 
Impianti illuminazione case eco- L. P Ore 18 | Ufficio I.E.S. 
nomiche postelegrafoniche viale ell'11 marzo 80.00) | Milano 
Zara in Milano. | 1942-XX | 
I * ionica AtalrcnzA prot SADE crd pera ee 
Rinnovamento binario galleria Va- Î L. P SR LL ur 207.000 | Suzione: Lai ori 
lenza. | È “ | 1942-XX | Torino 
Fornitura cunicoli in cemento per || | (VE 
posa cavi apparato centrale clet- L P idel 13 marzo cdi Sezione Lavori 
tricv posto movimento Torre dal î 1942-XX ! Palermo 
Lauro. re eo eee tei 
Costruzione fabbricato per dornil- | Ore 18 Î e. , : 
torio militare in stazione di | -L P. <del 16 marzo| 223.000 | Sine Tavoli 
Aosta. | DI 1942-XX i | 
Seni e I ore | CD dl 
Impianto illuminazione e forza mà. be Ufficio 1.E.S. 
trice nella stazione di Cogoleto. L P. o era o, VE | Genova 
reti irta alli prata bal li sia 
Costruzione nuova officina carica | | Ore 18 
accumulatori a Napoli Campi L P. del 27 marzo) 387.000 MERONE TR 
Flegrel. | | 1942-XX | p 
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Il Direttore Generale 
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BOLLETTINO UPFIGIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


CONDIZIONI D'ARBONAMENTO 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
. ferrovie dello Stato in servizio od in pen- 


sione... ....... + + LL, 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti. . . . . .>» 3200 


Gh abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
Che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
- Servizio Personale al Affari Generali dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


—_— 


| Le spedietone del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per i \privati e Ammini- 
astrazioni ferroviarie in corrispondenze, ecc., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Ge-. 
nerali ogni combiamento di.i } 
lAmmainistrazione alcuna 
tuali disguidi causati dalla 
rione. 


12 marzo 1942 
Anno XX - 


4.34) OA Uff. h- 


Anno XXXV - N. il 


SR MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 


pr -— i —.è erre. cela dedi ese 


PARTE PRIMA - Leggi e decreti Seli, Pag 
26 gennaio 1942-XX -- Legge n. 63, - AE concessioni in materia di im- 
portazioni temporance . . è des e a ST 
27 febbraio 1942-XX — Regio Decreto: Dai n. 76. -— Trattamento di mis- 
sione al personale statale nell'interno del Regno . . . 189 


7 dicembre 19:1-XX — Decreto del Duce del Fascismo, Cabo del Governo: -- 
Norme di eseenzione al Regio Decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, che 
modifica le disposizioni sul trattamento del lle statale e degli enti 
»ubblici richiamato alle armi . . 103 

3 marzo 1942-XX — Deereto Ministeriale n. 2684. Leni Graduatoria Ù inedilo 
del concorso a 15 posti di Segretario in prova fra diplomati in Ragioneria 22033 

35 marzo 1942-XX — Decreto Ministeriale n. 2713. — Autorizzazione all’Am- 
ministrazione ferroviaria ad abilitare propri agenti alle funzioni di mac- 
chinista T.V. e T.E. di 23 elasse . 0.0.0... 201 


PARTR SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Circolari ed Istruzioni dé durata 
CerAatannioneatea - 


‘rine dé servizio n. 29. — Ristampa aggiornata del ‘‘Re ‘golamento sulla pro- 
filassi delle malattie infettive nell’ambito ferroviario’ La delle ‘‘ Norme di 
applicazione” e delle “Istruzioni teorico-pratiche per il servizio delle di- 
sinfezioni e delle disinfestazioni nelle Ferrovie dello Stato”... . da 


PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di Aurata 
determinata: 
L'omunicazioni : 


Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture. /././.0...... SL 
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Roma, 1942.XX -- fioe. An. a Italiana — Via della odnardiole. 22 
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Lisice 26 gennaio 1942-XX, n. 63 -— Nuove concassioni im maleria di im- 
portazioni temporamee (1). 


VITTORIO EMANUELE INI . TM 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE iS o 

RE D'ITALIA E DI ALBANIA . + 

IMPERATORE D'ETIOPIA ii 

Il Senato e la Camera dei F asci e delle Corporazioni, a mezzo delle lori; oi 
Commissioni legislative, hanno approvato; AO, a a pi 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segne: NATI Ri: 


0 Cod 
Art. 1. BS 
ati 
Ale merci ammesse alla temporanea importazione ‘per essere lavorate © 
giusta la tabella I, annessa al R. decreto-leege 18 dicembre 1915, n. 1453, con- 
vertito nella legze 17 aprile 1925-1II, n. i. sono avgiunte le seguenti: 


Paci 


SORTI IAT IIZIISICIO MEZZINI RAICMIISIANIOAIIEO 1.1. 


TIT Ne 


Quantità 


ale Termine 
Qualità Scopo per il quale è concessa ati PRE RA 
della merce - la teniporanca importazione i pri dg per la 
Î portazione riesporiazione 
Ù] 
Alluminio in pani Per la tabbricazione di le-| Kg. 100 Sei mesi 


ghe di alluminio - berillio (con- 
cessione valevole fino al 31 Ai- 
cembre 1942). 
E 


Alcole. . ....| Perla preparazione di ciliege | Ettam. 5 Sei mesi 
allo spirito. . 


Rulletti, custodie €| Per essere riesportati con le | lllimitata Sei mesi 
caricatori di qual- bobine ottenute» dalle trisce di 
stasi materia me- pellicole e di carta rosso-nera 
tallica anche misti temporaneamente importate 
con altre materie. i (concessione valevole fino al è 


| dicembre 1942). 


rr ————————__—_——_—_———————mÉm6—É———_——T—€6€6&6 


> 
Art. 2. 


La concessione prevista dalla lecge 11 luglio 1941-XIX, n. 734, per la 
temporanea importazione di olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e 
privo Ci acidi, con viscosità a 90” C non superiore a 3 Engler, oppure con vi. 
scosità a 20° C non inferiore 2. 25 Engler, per la fabbricazione di cavi elet- 
trici, è estesa all’olio destinato ad essere riposto negli speciali serbatoi a pres. 
sione dei cavi medesimi. 


. 


(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1942-XN. 
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Art. 3. 


La validità della concessione di temporanea importazione di rame in ‘pani 
o -in rottami, per la fabbricazione di leghe di rame e berillio, prevista dalla 
, loege 11 luglio 1941. XIX, n. 734, è limitata al 31 dicembre 1942-XXI. 


Art. 4. 


La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella 
. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiun- 
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 


Data © Roma, addì 26 gennaio 1942-XX. 


VITTORIO EMANUELE 


MussoLini — Di ReveL -- Riccarni, 
Viste, il Guardasigilli: GRANDI, 
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Ittuio DecreTodLEGGE 27 febbraio 1042-XX, n. 76. — Trattamento di mis. 
stone al personale statale nell'interno del Regno (1). 


VITTORIO FMANUFLE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 

Visto l'art. 18 comma 1°, della lecce 19 gennaio 1939-AVIL n. 129; 

Visto il R. decreto 11 novembre 1923.-IT, n. 2395, e successive disposizioni; 

Visto il R. deereto 31 dicembre 1924.-ITI, n. 2262, e successive disposizioni; 

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ‘provvedere; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Mmi- 
stro Segretario di Stato per le Finanze; 

Abbiamo deeretato e decretiamo: 


Art. 1. 


La misura cell’indennità di missione per l'interno del Regno di cui all'ar- 
ticolo 181 del Regio decreto 11 novembre 1923-I1, n. 2395, è stabil'ta co- 


mne segue: 
(rado 1° L. 160 
» n° » 150 
» 3° » 130 
» 4° » 120 
» 5° » 100 
» 60° » 9) 
» T° » 80 
» 8° » 70) 
>» 9° » 60 
» 10° » 55 
» 11° » 55 
» 12° » 50 
>» 13° >» 45 


Le indennità previste al terzo comma del citato articolo 181 e quella sta- 
bilita dall’art. 182 dello stesso Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, 
sono aumentate di L, 16. . 

Per il personale non di ruolo l’indennità è riferita al grado iniziale dei 
ruoli corrispondenti alla categoria di appartenenza, salvo speciali disposizioni. 


Art. 2. 


Quando la partenza per la missione si cliettui dopo le ore 12 l'indennità 
giornaliera è ridotta alla metà, e analoga riduzione è applicata nel ritorno qua- 
lora quo avvenga prima delle ore 12, 

estano ferme al riguardo le disposizioni più restrittive risultanti da par- 
*icolari ordinamenti. 


——_____— 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del ,28 febbraio 1942-XX. 
4”«arte I - n. 11 - 12 marzo 1942-XX. 
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Art. 3. 


Alleveninale revisione delle indennità o quote d'indennità as-egnate per 
Je gite di servizio previste dall'art. 5 del decreto Luogoteuienziale 14 settem- 
bre 1918, n. 1311, modificato can Part. 1 del Ri. decreto 25 ottobre 1921, nu- 
mero 1955, si provvede con le modalità prescritte dal medesimo art. 1, 


Art, 4, 
Per le missoni in corso atFentrata i 


desnità previste Ari precedenti 
Zisne al periodi di missione cià ; 


i Vigore dei presente decreto, le in- 
ficali sono scegette alle riduzioni, in rela- 
Viscors, stabilite dalle disposizioni in vigore. 


A ri. 5A : 


Ale tabelle A e /?2 di eni all'art. | delle disposizioni sulle competenze ac 
cessurie, approvate col i, deereto-iegge 7 apiri'e 1925-ii1, n. 45, convertito 
nella legge 21 marzo POZ04V, n. 997, riguardaiti la misura delle indennità di 
frasterta per missioni nell'interno del Regno del persenale delle Ferrovie dello 
Stio, ventono sostitnile le sceuenti tabelle: 


Tabella X. 


(rradi Diaria Pernottazione Totale 
d” SO) +0) 120 
2° (5 33 00 
3 Vi) 00) 90 
pi è 5. 26 SO 
»° 47 dii: 10 
le 40 21) 00) 
8°-10% DI 15 DI) 

L430 30 15 15 

14°-15° 23 12 815) 


Tabella B. 


Ciiidi Diaria Pernottamento Supplemento — Totale 
4° SI 13 20 60 
di a 25) DO 1S 55 
pa 233 Il 16 50 
5°10° 20) lo E 45 

11-10” IS 7 10 35 

14°-15° 16 (; S 5 


Art. 6. 


1. iu s do . CN . E ° la a 1 1 

TRI Lat taioura dell indennità Spettante ai salariati statali GE SSlone GOuk 

n a pie di cut agli articoli 204 e seguenti del it. ‘leereto 31 dicem: 
© 1U24HI, n. 2262, è stabilita come segne : 
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a) incaricati stabili, dei eruppi E e IT della tabella n. 2, allegato TIT 
alla Jesse 20 aprile 1939_XV II, n. 591 (esciusi gli incaricati inferiori) con 
retribuzione mensile di L. 1520 o superiore, L. 60; 


h) incaricati stabili, dei ermippi 1 e IT delia tabella n. 2, allegato III 
allo le;ge 20 aprile 1939-NVII, n. 591, (escl usi oli incarie ati inferiori) con 
retribuzione mensile interiore a L, 1320, L, 55; 


c) capi operai, sorveglianti e simili e cani d’arte permanenti (gruppi I 
e TI della tabella n. 1, allegato ILL alla lecce 20 aprile 1959-XVII, n. 591), 
con qualsiasi paga giornaliera, L. 40; 


d) altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, 
cperai temporanei, con retribuzione mensile 0 PPACD etornaliera rispelitvament» 
Ji Li 596 e LI 132 2) 0 superiore, jL. 35; 


e) altri incaricati stabili, altri operai permanenti, incaricati provvisori, 
operai temporanei con retribuzione mensile 0 paga giornaliera interiore ri- 
-petlivamente a IL. 996 e Lo 15,20, 1a 30, 

Nell'sitribuzione delle indennità di eni al presente articolo st osservano, 
im quanto applicabili, le disposizioni eortenute nel presente decreto, per le 
assioni di servizio del personale civile e statale, 


* 


Art. 7. 


Per ]e missioni dal Recne rei territori AelUA rica Haliana è mantenuta, 
culi indennità stabilite da] presente decreto la differenza in più di L. 15, 
“iltante, secondo le disposizioni, in vivore, rispetto alle nistre di dette 
Lidennità corrivpo te per le missioni n 1 Regno prima deFentrata in vigore 
del presente decreto, 


Art. 8. 


Le indennità stabilite dal presente deeveto si intendono al netto delle 
riduzioni di eui ai Regi decretilleeve 20 novembre 1950-1IX, n. 1491, e 14 aprile 
1934.XII, n. 561, convertito. visn tivamente, nelle leggi 6 gennaio 1951-IX, 
n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038. Soa 

Per il doppio decimo delle spese di viaszgio quando dovuto, e per !e 
indennità chilometriche Ai cui all'art. 3 del deereto Tuogotenenziale 14 settem- 
bre 1918, n. 1311, modificato dell'art. 11 del R, decreto 3 giugno 1926-1V, 
n. 91, ed alle corrispondenti disposizioni relative a personali retti da part-- 
colari ordinamenti, sono abrogate le due riduzioni disposte da: predetii Resi 
decreti-levce n. 1491 e n, 561. 


Art. 9. 


Le disposizioni del presente decreto non sono operative nei riguardi di 
compensi o assegni a qualsiasi titolo. comunaune commisurati alle indennità 
previste ai precedenti articoli, ehe non siano dipendenti da spostamento dalla 
normale sede di ufficio. 

Nulla è è innovato per quanto riguarda i nuovi territori annessi per i qusli 
valzono i provvedimenti appositamente adottati. 


Art. 10. 


Restano ferme tutte le disposizioni chie, non, sorto in (contrasto con quento 
stabilito da] presente dAccreto, 
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A ri. 11 


Con decreti del Ministro per le finanze sarmuo introdolte in bilancio le 
Vivinzioni orcorrenti ner latinazione del presente de. reto, 

le disposizioni del decreto medesino bauno vigore dal 1° marzo 1942-XX. 

Le disposizioni stesse, salvi ei articoli 1, ultimo comma, 2 e 6, ultimo 
comma, sono applicabili limitatamenie alla dursta dell'attuale stato di guerra. 

Il presente decreto sarà presentato alle assemblee legislative per la con. 
versione in lecce ed i Ministri proponenti sono auterizzati alla presentazione 
del relativo disegno di legge. 


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delio ‘Stato, sia in- 
serto nella Raccolta utficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, man- 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dai. n Roma, addi 27 febbraio 1942-XX. 


VITTORIO RMANUELE 


MussoniIvi - Di Revit. 


Visto, 33 Guardasigilli: GRANVI. 
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Decreto DEL DUCE DeL Fascismo, Capo DEI, GoverNO, 7 dicembre 1941-XX. 
Norm: di esecuzione al Regio ‘Decreto 15 maggio 1941- XIX, n. 584, che 
modifica le disposizioni sul trattamento del personale statale è ciegli en!i 
pubblici richiamato alle armi (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


Visto l’art. 9, ultimo comma, del IR. decreto- “legge 1° aprile 19:5-XI1l!, 
i. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, 1019; 

Visto il proprio decreto li novembre 19: 35ÎV "i quale vennero stabi- 
lite le norme per l’esecuzione del R. decreto-lewuge 1° aprile 1935-XIII, n. 343; 

Visto il proprio decreto 30 agosto 1940-X VIII, col quale è stata costituita 
la parte seconda di tali norme es:cutive; 

Visto il R. decreto 15 maggio 15% 41- XIX. 1. 3b4; 

Ritenuta la necessità di ‘modificare le il norme di esecuzione del 
IR. decreto-le&ge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, in relazione anche alle modifiche 
apportate allo stesso deercio-lec ze dal citato it. decreto 15 maggio 1941-XIX, 
li. N84; x 

IYintesa col Ministro per le finanze; 


DECRETA: 
Art. 1. 


AI decreto in data 6 novembre 1955-Xi\, de le norme per l'ese- 
cuziene del È decreto-legge 1° aprile 1935-XMILI, n, d43, convertito nella lesse 
3 giugno 1985-XIII, n. 1019, che di:ciplina il Ad del personale sti 
cale è degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione, già modifi- 
cuiv con successivo decreto in data 30 agosto 1940-XVIII, sono apportate le 
sesuenti modificazioni : 

L'art. 3 è sostituito dal seguente: 

« Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935- 
AIII, n. 343, e successive modificazioni riguardano i personali non di ruoie 
previsti negli articoli stessi che siano stati assunti, ai sensi del R. decreto-legze 

4 febbraio 1937:XV, n..100, e delle analoghe disposizioni relative ai personali 
uon disciplinati da tale decreto-lexge, per essere adibiti a mansioni, servizi o 
iavori aventi carattere di continuità. 

« Nei confronti del personale assunto con le forme e le procedure di cui 
:) precedente comma, per servizi, lavori o mansioni di carattere meramente 
percio l'efficacia delle disposizioni di cui ai ‘predetti articoli 3 e 4 s'intende 
imitata alla durata dei servizi, dei lavori o delle mansioni per cuì l’assun- 
zione venne disposta. 

« Quando l'assunzione è stata effettuata con contratto a termine, per man- 
sioni, servizi o lavori la cui durata eeceda quella del contratto, in caso di ri- 
chiamo o trattenimento alle armi, o di arruolamento volontario nelle cireo- 
stanze di cui all'art. 4 del R. decreto- legge n. 343, la decorrenza del termiae 
è sospesa e riprenderà il suo corso dal giorno del ritorno in servizio civile, 
salvo ehe non abbiano termine in precedenza i servizi o lavori che motivarono 


(1) pubblicato neila Ga:sctta Ufficiale n. 50 del-2 marzo 1942-X X. 
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l'assunzione, nella quale iputesi si applica il precedente comma da quest’ul- 
lima data. 

« Per il personale a ferma temporanea, assunto in base all'art. 117 del 
RR, deereto 20 diccimbre 1925-15, n. 3084, resta ferma l'osservanza dell’arti- 
colo 61 del R. decreto 8 masgio 1924- II, n. 843, che stabilisce l’immediata ces- 
sazione del rapporto d’impiego quando l’Amministrazione provveda al confe- 
rimento dei corrispondenti posti di ruolo, 

« Per il ‘personale supplente o incaricata, insegnante e non insegnante, 
dei Regi istituti distruzione di ogni ordine e grado le disposizioni degli arti- 
coli 3 e 4 del R. decreto-leeze 1° aprile 1935-XII1, n. 343, e snecessive modi- 
ficazioni cessano di avere eflicncia, dalla data di decorrenza de] relativo prov- 
vedimento, qualora l’ Amministrazione provveda stabilmente, nei modi previsti 
dalle vigenti disposizioni, all'assegnazione dei posii o delle cattedre di ruolo 
cuj si riferiscono le suppienze o gli incarichi (trasferimento di personale di 
ruolo, nomine di vincitori di concorsi, ece.) ovvero in caso di soppressione dei 
posti o delle eaitedre meresime, 

«1 servizi prestati per supplenze o incarieli conferiti, senza soluzione di 
continuità, negli anni scolastici immediatamente ‘precedenti a quello in cui av- 
viene il wichiamo alle armi o Varrnolamento volontario si cumuleno ai fini della 
determinazione dei tre mesi di servizio richiesti dall'ultimo comma dell'art. 4 
del R, decreto-legge 1° aprile 1955-XIII, n. 343, modificato dall'art. 6 del Ro- 
gio decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, 

« Le disposizioni dei due precedenti commi non sì applicano ai supplenti 
nominati per sostituire temporancamente i titolari assenti o impediti. 

« Per la determinazione del trattamento economico da usare agli inse- 
gnanti supplenti o incaricati, ai termini deilari. 4 del R. decreto- -legce E° 
aprile 1935-XIII, n. 345, modificato dall'art. 6 del R, de:reto 15 maggio 1941 - 
XIX, n. 584, si ha riguardo alla retribuzione, ragguagliata non già a decimi, 
bensì a dodicesimi, di cui gli interessati fruiscono al momento in cui lasciano 
l'insegnamento per etfetto del richiamo alle armi o dell’arruolamento vo- 
lontario. 


« Il trattamento previsto dai precedenti commi, con decorrenza ai fini -eco- 
nomici dal 1” maggio 1941-XIX, è applicabile anche al personale non di ruolo 
che, avendo oltenuto la supplenza o l’incarico durante l’anno scolastico 1941)- 
XVIII 5 1941.XIÀ, sia venuto a trovarsi, anteriormente al 1%” maggio 1941- 

XIX, nelle condizioni richieste per fruire del trattamento medesimo. 


« Al personale non di ruolo che, per non avere compiuto tre mesi di ser- 
vizio civile al momento del richiamo per esigenze di carattere eccezionale, non 
nbbia diritto al trattamento previsto dall'art. 4 del R. decreto- legge ‘, aprile 

1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni, è applicabile Vart. 7, 2° e 1° 
comma del] R. decreto- legge 4 febbraio 1937-NV, n, 100». 
L’art. 4 è sostituito dal seguente : 


«La eventuale riassunzione in servizio sia del personale civile non ci 
ruolo comunque denominato, sia degli operai temporanei richiamati alle armi 
o arruolatisi volontariamenie nelle Forze armate o nella M.V.S.N. nelle civ- 
costanze previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XITI, n. 343, è 
subordinata alla condizione che gli interessati presentino all ‘Amministrazione 
dalla quale dipendevano all’atto del richiamo o dell’arruolamento, domanda di 
riassunzione entro quindici giorni dalla data del congedo o dell’invio in ];- 
cenza straordinaria .in attesa di congedo, esibendo la dichiarazione di aver 
serbato buona condotta sotto le armi. Non ricevendo comunicazioni in con- 
trario, gli interessati hanno l'obbligo di riprendere servizio civile presso l’Am. 
ministrazione da cui dipendevano entro i suecessivi quindici giorni. salvo si 
tratti di operai temporanei v incariceti provvisori quali dovranno invere 
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attendere le determinazioni delle Amministrazioni interes-aie sulle domande 
di riammissione in servizio ». 

L’art. 6 è sostituito del segnente: 

« Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 cd all'art. 3 del Regio 
decreto-legge u aprile 1955-XTII, n. 3453, e successive modificazioni, nonchè 
quelle dell’art, 5 del R. decreto 15 maggio 1941-NIX, n. 334, non sono appii- 
cabili agli operai temporarei ed agli incaricati provvisori che, ai termini del- 
l'art, 142 del regolamento generale sui salariati statali, app? ‘vato con Regio 
decreto 31 dicembre 1924-11I, n. 2262, siano stati licenziati o siano da licen- 
ziare perchè chiamati alle anni per l'adempimento degli obblighi di leva 0 
perchè arruolatisi volontariamente per anticipazione desti obblighi di leva. 
salvo che tale arruolamento sia contratto quando la Nazione si t'ovi in sti ito 
di guerra ». 

L'art. 10 è sostituito dal seguente: 

« Durante i primi due mesi del richiamo, del trattenimento alle ammi 0 
dell’arruolamento, di cui all’art. 1, primo comma,. del R. decreto-legge 1° aprile 
1935-XIII, n. 343, al dipendente statale di rmolo va corri*posio, in aggiuntu 
al trattamento militare, il trattamento civile previsto dall ati 1 del R. decreto 
15 maggio 1941-XIX, n. 584 ». 

L'art. 11 è sostituito dal seguente: I 

« Agli effetti del raffronto previsto dal 3° comma dell'art. 1, dei commi 1° 
e 2° dell'art. 2 e dal 2° comma dell'art. 4 del R, deereto-leeze 1° aprile 1905- 
XIII, n. 343, e suecessive modificazioni si tiene conto: 


quali assegni increnti all'impiego civile : 


dello stipendio o della paga; 

de] suppieinento di servizio attivo 0 della sovrapagr: 

dell'assegno temporaneo dî suerra; 

degli eventuali assegni personali purchè pensionabili. e riassorbibili i; 

dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità caroviveri, oppure dell” even 
tuale assegno personale previsto dall'art. 4, comma 2°, della legge 27 glugno 
1929-VII, n. 1047, o del trattamento di tamielia di cu: al RR. decieto- lLeuge 24 
marzo 1941 XIX, n. 203, e successive modificazioni; 

Lo 


quali competenze relative al grado militare: 


dello stipendio o della paga; 

del supplemento ci servizio attivo o della sovrapagza: 
dell’assegno temporaneo di guerra; 

dell'aggiunta di tamiglia o dell'indennità di earoviveri. 

«Tl raffronto sarà sempre eseguito fra Vimporto complessivo dei detti 
assegni dovuti in ciaseuna delle due posizioni (civile e militare) anehe se nin 
o più assegni siano dovuti in una sola di queste. 

« Per il personale che presta servizio in colonia, quando si verificli 
una condizione di residenza della famiglia richiesta. dal quarto comma 
del citato ait. 1 del R. deereto-leege, n. 343, e successive modificazioni, nel 
cennato rafironto è da comprendere anche l'indennità erloniale (0 assegno 
corrisporlente) civile e quella eventualmente dovuta neila posizione militari. 

«Tutti gli altri assegni, anche se ad persorenz, commi ne le SI mm. 
dennità di alloggio, dovuti oltre quelli sopra indicati, nella posizione Gim- 
Diego civile, non si considerano ai fini del egnnato ra affronto, Gli di in 
parola restano quindi sospesi dal giorno del richiamo o dei trattenimento al!- 
uvmi o dell’arruolamento volontario ». 

L'art. 13 è sostituito dal seguente: 

« Ai fini del conguaglio e del ralfronto di cui Ri precédenti articoli 10 
e 1 Vimporto dell'aggiunta di famiglia o dell’indennità dicearoviveri inerente 
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sia all'impiego civile sia al grado militare va sempre determinato nell’aliquota 
inferiore tra quella relativa alla dimora della tamiglia al momento del ri- 
chiamo o dell'arruolamento volontario e quella inerente alla residenza relativa 
all’impiego civile del dipendente pure all’atto del richiamo dell’arruolamento 
volontario, in conformità delle norine eontenute nel decreto interministeriale 
4 maggio 1934+-XII e nella propria circolare n. 109486 della stessa data per 
l'applicazione del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, 

« Peraltro, nei riguardi del richiamato al quale, ai sensi delle norme vi- 
centi sul trattamento economico del ‘personale mobilitato per la guerra, l’ag- 
siunta di famiglia 0 l'indennità di caroviverìi inerente al grado militare rive- 
«tito, venga corrisposta senza tener conto delle decuriazioni previste in rela- 
zione alla popolazione del comune, e cioè nella misura del 100 per cento, 
l'agelanta o l'indennità inerente al grado militare va computata, ai fini del 
conguaglio e del raftronio di cui sopra, nella stessa misura intera. 

« Per i sottufficiali di carriera nominati ad impiego civile in base alle 
vigenti norme, i quali non possano assumere servizio civile perchè trattenuti 
alle armi, l'aggiunta di famiglia è determinata per le due posizioni e per tutta 
la durata del richiamo nell'aliquota spettante nella posizione militare nella 
quale st trovano all’atto della cennata nomina ». 


L'art. 14 è sostituto dal seguente: 

« Per la liquidazione del trattamento di quiescenza e per l'applicazione 
delle ritenute in conto entrate del tesoro sono sempre computate le competenze 
pensionabilî di importo più elevato tra quelle considerate agli effetti del raf- 
fronto previsto dal precedente art. 11. 

« eli etfetti del compito della ritenuta in conto tesoro e dei contributi 
per le assieurazioni sociali, nonchè della liquidazione della pensione, agli ope- 
aj permanenti e agli mearicati stabili dipendenti dalle Amministrazioni dello 
Stato, sono considerate come efiettivamente ed integralmente percepite .le pa- 
ghe o le retribuzioni che sarebbero state considerate utili agli stessi effetti 
qualora detti salariati fossero rimasti in servizio durante il periodo del n1- 
chiamo, del trattenimento alle frmi o dell'arruolamento volontario. 

—_ «È’ fatto salvo il diritto di computare, ui tini del trattamento di quie- 
scenza, la paga o lo stipendio pensionabile del grado militare, ove più favo- 
revole degli assegni pensionabili di salariato, sempre che sugli assegni mili- 
tari sia stata eseguita la ritenuta in conto entrate del tesoro. 

« Per il personale civile non di ruolo comunque denominato compreso 
quello a contratto, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che si trovi 
nelle condizioni previste dall’art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIIT, 
n. 343, e che durante il periodo di servizio militare dovuto ad esigenze ecee- 
zionali abbia diritto al trattamento economico previsto dall'art. 6 del Regno 
decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, si continuano anche in tale periodo ì 
versamenti dei contributi relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenziali, 
assieurativi e simili in vigore al momento del richiamo, de] trattenimento alle 
armi o dell’arruolamento volontario, calcolati in ragione delle paghe o retri- 
bizioni che sarebbero state considerate utili per la costituzione dei trattamenti 
<«uddetti, ove il personale fosse rimaste in servizio civile. 

«Le Amministrazioni da cui detto personale dipende continueranno i ver- 
samenti dei contributi stessi alle normali scadenze, provvadendo alla. ritenuta 
stelle quote a carico del personale medesimo con le modalità previste dall’art, 5 
‘el decreto 30 agosto 1940-XVTII modificato dall'art. 8 del presente decreto >. 

L'art. 16 è sostituito dal seguente : 

« Ai fini dell’applicazione dell’art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935- 
XTII, n. 343, e successive modificazioni debbono comprendersi nella prole, se 
sinorenni, anche i figli legalmente adottati, i figliastri e i figli naturali legal- 
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mente riconosciuti, nonchè gli affiliati in base alle norme contenute nel ti- 
tolo XI del libro primo del Codice civile ». 

Luart. 19 è sostituito dal seguente: 

<« Al personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina, è do- 
vuto Si trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del KR. «ecreto-legge 
1° aprile 1935-XIII, n. 343, modificato con l'art. 2 del R. decreto 15 maggio 
1941-XIX, n. 584, sempre che abbia effettivamente assunto servizio civile pri- 
ma del richiamo, del trattenimento alle armi o dell’arruolamento volontarw 
nelle circostanze ‘previste Gall’articolo medesimo. 

«Ài fini del raftronto di eni al precedente se 100 l'a:segno mensile di 
cui all’art. 17 de] IR. decreto 11 novembre 1923-I1, n. 2395, va computato nel 
suo importo integrale, | 

« A] personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina, che non 
abbia potuto assumere servizio civile perchè richiamato, trattenuto alle armi 
o arruolatosi volontariamente ‘per esigenze militari di carattere eccezionale, 
ma che abbia già in godimento un trattamento economico previsto dal Regio 
decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per precedente impiego di ruolo 0 
non di ruolo nell’Amministrazione statale o presso altri enti pubblici, sarà 
conservato il trattamento stesso, fino alla effettiva immissione in servizio, a 
carico dell’Amministrazione che ha conferito la nomina riducendolo, qualora 
sia superiore, all'importo del trattamento dovuto per il nuovo posto. 

« Analogo trattamento verrà praticato nel caso di passaggio di ruolo da 
qualunque norma consentito. 

«Il personale nominato in prova, o comunque di nuova nomina che non 
abbia potuto assumere servizio perchè alle armi per l'adempimento degli ob- 
hlighi di leva, nei confronti del quale la circostanza della chiamata alle avni 
aa adempiere a detti obblichi abbia determinata la cessazione di un prece- 

dente rapporto d'impiego nen di ruolo, «ualora al terme del servizio nubi 
sare di leva sia trattenuto alle armi pev esigenze militari di carattere eccezio- 
vale, cessa dalla posizione di aspettativa per servizio militare a decorrere dalla 
data del trattenimento alle armi ed è collocato in quella di congedo per mo- 
bilitazione militare ai sensi dell’art. 1 «el presente decreto, con attribuzione, 
dalla data medesima, del trattamento economico previsto dall’art. 4 del Regio 
decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 e successive modificazioni, al quale 
avrebbe avuto diritto per l’impiego non di ruolo rivestito: prima della chia- 
mata alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva. 

«L'obbligo di presentarsi in servizio civile siabilito dal R. decreto-lespe 
15 dicembre 1936-XV, n. 2176 per il personale inviato in licenza, è applica- 
bile anche al personale che a causa del richiamo non. Abbia potuto assumere 
servizio civile al momento della nomina, il quale verrà consegnentemente im- 
messo in Servizio con diritto al trattamento previsto po pra 4 dello stesso 
decreto-legge. 

« Qualora al termine della licenza detto personale debba nuovamente pre- 
sentarsi alle armi, da quest’ultima data avrà diritto all'applicazione dell'art. 1] 
del R. decreto-legge 1° aprile 1955-XIII, n. 343, escluso però il eumulo di as- 
segui per i primi due mesi qualora di detto beneficio abbia già fruito per 1m- 
piego di ruolo rivestito anteriormente alla nomina ». 

Dopo l'art. 19 è inserito il seguente art. 19-bis: 

« Ai sottufficiali di carriera delle Forze armate, nominati a posti di ruolo 
nelle Amministrazioni dello Stato în base alle apposite disposizioni, ì 1 quali non 
possano assumere servizio civile perchè trattenuti alle armi per esigenze ec- 
cezionali si applica, dalla data della nomina, il trattameno previsto dall’art. 1 
del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 e successive modificazioni ». 

L'art. 22 è ‘sostituito dal seguente: 

« Ai fini dell’applicazione dell’ultimo comma (dell’art.32,-del R. decreto. 
legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, quale risulta modificato. dall’art. 3 del Regio 
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decreto 15 initegio 4941-XIN, n. 554, il Minisiero delle corporazioni comuni 
cherà alla 1°: ide nza del Consiglio dei Munisui e al Mimsiero delie finanze 
(Ragioneria generale dello Stato) i provvedimenti eventualmente adottati dalle 
orsanizzazioni sindaeuii per il regolare trattamenio delle maesiranze dipen- 
venti dail'i:dusima privi ricdimnate alle armi o arruolatesi volontariamente 
nello Forze armate o netia MIV.S.N. per esistenze inilitari di carattere ecce- 
zionale ». 


ATL: i 
1} pri ienclo previ to dall'art, 10, del R. -deereto 15 maggio 1941-XIX. 
1 OS4, a favore uegli impiecati cine assunti teriporantamente in sostituzione 


di i n richiamati o irsttenaii alle armi 0 armolatisi volontariamente nelle 
Forze aiuare dello Sizio, siauo a loro volta richiamati alle arm. compete por 
intio di telrpo in cui gli anpiegati medesimi restano sotto le armi. 

Ai fini dela eliminazione degli Jmipiegati assunti ai termini dell'uliimo 
conuna dell'art, 3 del R. decreto-leeze 1° aprile 1655-NTE, n, 15-13, deve aversi 
sivuardo alla «ifnazione complessiva. Gegli impiegati ricinamati, trattenuti @ 
arruolatisi volontantimente nel senso cie il licenziamento da disporre m di- 
pendenza del rientro in servizi o civile di ogni ricinamato, trattenuto 0 arruo- 
latosi volontariamenie può es-ere adottato nei confronti di uno qualunque 
degli «assunti in temporanea sostituzione, 


Art. 


LU'eseinione prevista dall'ultimo connna dell’art. 3 del R. decreto 15 maz- 
19, n. 35 cal treaffamento di eni all'articolo medesimo si riferisie 
al sdemali assunti dale Vini frazioni dello Stito, anche a ordinament» 
inonome, per dave. di carattere occasion: de di durata non superioro a 1» 
giorni nell'amuo, ai quali salantati soltanto è applicabile la disposizione di cui 
adPotimo esiona del successivo art. 5 del decreto predetto. 


40 


Art. 4, 
Nei confronti dei ti non di ruolo previsti dall'art, 5 del R. deereto 
15 maggio 1941.XIA, 334, facenti parte di categorie per le quali non sia 


ancora ji vigore Uil dA a di Yaumielia, ma nei cui contronti tale tratt=- 
nisuto dovrà. esere concesso ni sensi deci articoli dal 15 al 160 delia leeue 
Go asasto 194H0-NVII, n, 126. il predetto art. 5 del TR. decreto 15 maggio 
PITON N, 11, OS, sima applicato eonservando Ioro, in caso di richiamo ale 
avumi o aritolamento vefontrio, non oltre un decimo della paga in godimento 
fino a quando non stasi provvedgio alla concessione del dovuio trattamenia 
di Funiclia e salvo conziiaziio eon quest’ultimo. 


Art. 


Ai salariati non di rito a-sunti temporaneamente in sostituzione dei sa- 
lariatj richiamati o traftennti alle armi o arruolatisi volontariamente per esi- 
seuzo paibitivia dt carattere ceecezionale, che a loro volta s'ano richiamati alle 
memi, spetta lo stesso tratftancinio sta bilito per il personale salariato non d' 
puole ai termici dell'art. 3, ultimo eomma, e dell'art, 5 del R. decreto 15 ma-- 
ei TO H-NTA. n. 5SL ferme le condizioni e limitazioni di detti articoli previsti. 


Art. 6. 


Na; confronti del ‘personsle in servizio militare che sin in godimento «i 
uno dei trattamenti previsti dal R, decreto-legge 1° aprile 1935- XIII, n. Slo, 
p suecessive modificazioni e che sia inviato in licenza (senza) asseoni milifami o 
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con assezni ridotii, dalle data di decorrenza della «ospensione o riduzione € 
fino a quella in cui gli interessati riprender:nuno servizio civite. pnrchè ciù 
avvenca al temine di un mese o di dieci ciermni rispeftivamente stabilito dagli 
articoli da 1a 2 el R. decreto 15 dieembr» 1926-XV. n. 2176, l'evontunte ce. 
cedenza delle e impetenze civili sn quelle militari dovrà essere calcolata nuova- 
inente, considerando le prime nella misara dovnia durazte il richiamo e le «e- 
conde in quella spettane durante la licenza, fermo ii disposto dell'art. 4 del 
citato decreto-lesse, n. 2176, per il dita! ‘edi trattamento economico inerente al. 
l'impiego civile nella misura intera è sipriscinato val giorno del ritorno in ser. 
vizio civile, dal quale quindi cessano di essere operative le limitazioni e ridu- 
zioni previste dal li. docreto-lewze n 545, e successive modificazioni (ad es, ri- 
duzione a due terzi o ella metà per i salariati di ruolo, sospensione degli as- 
serni personali non pensionabili). 

La prorsedura prevista dal comma precedente «i applica anehe durante le 
I eerze per le quali, ai sensi del RR. decreto pare 19 maggio 1958-ZVTI, n, S5I, 
convertito nella lesue 5 gennaio 1939- XVID - 76, e dell'art. 11 del Regio 
decieio 15 maggio 10411. XIX, n. DSi, cli sie sono esonerati dall'ol- 
bligo di riprendere servizio civile. 

Per l'applicazione dei precedenti commi il personale invito in licenzi: 
dovrà esibile alla propria Amministrazione una «icetdarazione della compe: 
tente autorità militare, vella quaie sarò specificata la natura e la durata deli: 
licenza, nonchè la mi-tuva delle competenze militari che saranno corrisposte du. 
sante la medesima. 

sua uz: applicazione dell'art, 4 del R. decreto-legge 15 dicembre 
1056-AV, 2176, valgono le modalità vigenti per il pagamento degli assegni 
di eni al a de ereto-lezze n. 545 e successive modificazioni durante il pe- 
rioto di servizio militare, onde al personale che riassume servizio civile Aurante 
le licenze continueranno ad essere corrisposte le competenze militari nella mi- 
«sura eventualmente dovuta durante le licerize stesse, oltre alla eventuale crco- 
Jenza degli interi assegni civili limitando il raffronto agli, assegni previsti dal 
precedente ari. 1sub art. 11. 

Nulia è mnovato per il pagamento degli a-ssegui eventualmente dovuti, 
aj sensi dell'art, Te dell'art, 2, lettera b) del R. decreto-legge 15 dicembre 
1936.X V, n. 2176, al personale inviato in licenza per motivi di salute il quale 
non sia in condizione di riassumere servizio civile al termine del primo mese 
di licenza, quando la licenza stessa sia stata concessa per motivi di patto nuu 
riconosciuti dipendenti da causa di servizio, 


Art ; 7, 


Agli efterti di cui al pennino comma d il'art, 1 del R. decreto 15 mag- 
cio 1941-XIN, n. 584, Vinvio in licenza straordinaria senza assenni ner tempo 
indeterminato, 0 comunque per un periodo di tempo superlore a sei mesi, è 
assimilato all'invio in congedo. 


Art. 8. 


L'art. 5 del decreto in data 30 agosto 1940-XNVTI! concernente la modi- 
tica della parte seconda (modalità per il pagamento dezli assegni) delle citate 
norme esecutive del R_decreto-leze 1° aprile 1935-XITI, n. 343, è sostituito 
cial secuente : 

«Le Amministrazioni civili, in base alle notizie contenti» negli elenchi 
sli cui all'articolo preeedente: 

a) provvedono al computo ed nia liquidazie ne til quanto da esse even- 
tualmente dovuto a ciaxeun dipendente, ai sensi del precedente art. 2 e degli 
articoli ivi richiamati; 
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n) dispongono la continuazione delle ritenute mensili per conti parti. 
solari (sia di carattere assicurativo, previdenziale, ecce., che per cessioni del 
minto dello stipendio ed altri debiti legalmente ammessi a tale sistema di am- 
nortamento). sino alla concorrenza del” dovuto, senza peraltro dividere le sin- 
sole partite; 

c) restituiscono uno degli elenchi di cui alla lettera 5) dell'articolo pre- 
cedente all'ente militare interessato, aggiungendo a fianco di ciascun nome la 
«preificazione delle ritenute mensili di cui imnanzi che non fussero in condizioni 
li efiettuare direttamente e per intero (per ciascuna partita) su quanto da 
essa eventualmente dovuto e che, pertanto, dovranno essere fatte sugli assegni 
inilitari, dànno altresì ogni necessaria notizia in merito alle ritenute stesse, 
con la trasmissione del relativo conto; 


d) segnalano agli enti creditori delle somme da ritenere per conti par- 
ticolari di cui alla precedente lettera c), e, se necessurio, all’Ispettorato gene- 
rale per il credito ai dipendenti dello Stato, l’avvenuto richiamo alle armi 
dell’impiegato debitore ed il Corpo militare di destinazione, nonchè le altre 
notizie utili di cui hanno conoscenza, 

Le Amministrazioni civili hanno facoltà di chiedere ‘ehe tutte o parte delle 
ritenute da effettuare sugli assegni militari siano dall’autorità militare ad esse 
rimesse, assumendosi in questo caso l’obbligo di continuare i versamenti nor- 
mali agli enti creditori. 

Le stesse Amministrazioni civili, qualora non ricevano da quelle militari, 
nel tetupo normalmente occorrente a tale scopo, un qualsiasi cenno che assi- 
curi lesecuzione delle ritenute di cui alla precedente lettera c), ne rinnove- 
ranno la segnalazione sino ad ottenere tale assicurazione. 

I Corpi interessati, avuto in restituzione il secondo esemplare dell’elenco, 
ne segnano ricevuta all’Amministrazione civile, prendono nota sui propri re- 
sistri delle ritenute da effettuare e provvedono direttamente al loro versa- 
mento all'ente ereditore, man mano che vengono effettuate, in ogni caso non 
oltre un mese dalla data di pagamento della carta di assegni nella quale sono 
state fatte le ritenute stesse. 

Gli enti indicati nel primo comma dell'art. 9 del Regio decreto-legge 1° 
aprile 1935-XTII, n. 343, effettuano, alle scadenze normali, il versamento delle 
ritenute por imposte di ‘riechezza mobile, complementare sul reddito ed addi- 
zionale, oppure rilasciano la dichiarazione prevista a tale effetto, per le sole 
differenze di assegni rimaste a loro carico. 


Art. 9. 


Ul pagamento dell'aggiunta di famiglia dovuta durante il richiamo ai sa- 
lariati non di ruolo in base all'art. 5 del R. decreto 16 maggio 1941-XIX, 
n, 584, sarà effettuata ogni mese direttamente al coniuge dell’avente diritto 0 
alla persona alla quale sono affidati i figli minorenni durante la di lui as- 
senza dovuta al servizio militare, in base a delega rilasciata dal salariato ni 
sensi dell'art. 7 del decreto 30 agosto 1940-XVIII. 

Per ottenere il pagamento dell'aggiunta di famiglia dette persone dovranno 
presentare ogni tre mesi un certificato dell’ autorità militare o del podestà, al- 
testante la data del richiamo, la permanenza in servizio militare, il grado rive- 
stito e la durata delle licenze eventualmente fruite nel frattempo ed inoltre 
che l'interessato non fruisca di trattamento di famiglia per il grado militare 
rivestito. Le stesse persone dovranno inoltre notificare immediatamente all’Am- 
ministrazione qualunque variazione dello stato di famiglia che ,possa influire 
sulla concessione. 
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Art. 10. 


Per il trattamento dovuto dalle Amministrazioni civili ai «ensi del Regio 
decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni, al per-. 
sonale richiamato o trattenuto alle armi o armuolatosi volontariamente, chie 
sia prigioniero del nemico o dichiarato disperso, sì applicano, per quanto ri- 
tfiette le modalità di pagamento c le aliquote di assegni da corrispondere alle 
rispettive famiglie a titolo di anticipazione, le stesse disposizioni che rego- 
lano il trattamento dovuto all'Anministrazione militare nelle medesime cir- 
costanze, 


Art. 11. 


Agli effetti della concessione del trattamento economico previsto dal Regio 
desreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 34, e suecessive modificazioni, sono assi- 
mileti ai richiamati alle armi per esigenze eccezionali - 

a) coloro che siano mobilitati dalla Croce rossi. italiana o da altre A5- 
sociazioni Sanitarie di soccorso militarmente organizzate e vengano posti a 
disposizione delle Forze armate per le esigenze inerenti al servizio sanitario; 

b) coloro che siano riassunti in servizio continuativo nel Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco; 

c) coloro che si siano arruolati nei Battaglioni della Gioventù Italiana 
del Littorio, inquadrati nelle grandi unità del Regio esercito mobilitate per 


la guerra. i Li 
E’ riconosciuta eguale assimilazione per: 

d) i riformati; 

e) gli iscritti a ferma minima di terzo grado e gli idonei ai soli servizi 
sedentari quando siano in possesso del congedo illimitato per essere stati de- 
fimtivamente dispensati dal compiere il servizio di leva; 

. coloro che abbiano ottenuto eguale dispensa perchè residenti all’estero 
e siano rientrati in Patria dopo il compimento del 32° anno di età; 
1 quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in 
dipendenza delle esigenze predette. 


- Art. 12, 


L'art. 8 del R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, è applicabile ni 
dipendenti dello Stato o degli altri enti pubblici che comprovino, mediante 
dichiarazione da rilasciarsi dalla competente autorità militare, di essere stali 
chiamati alle armi prima del compimento del periodo di ritardo della presta- 
zione del servizio militare di leva loro concesso per ragioni di studia ai sensi 
degli articoli 113, 114 e 115 del testo unico sul reclutamento del Regio eser- 
cito approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329 (e norme corti- 
spondenti pel reclutamento nella Regia Marina o nella Regia aeronautica). 

Il trattamento previsto dal predetto art. 8 si applica, a decorrere dal 
1° maggio 1941-XIX, anche ai dipendenti di ruolo o non di ruolo che, tro- 
vandosi nelle condizioni ivi indicate, hanno raggiunto il reparto militare di de- 
stinazione anteriormente a quella data, intendendosi a tali eifetti ripristinati 
i rapporti dimpiego eventualmente interrotti in ilipendenza della chiamata 
alle armi degli interessati, 
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Art. 13. 


T) presente decreto nor si applica al personale delle Ferrovie dello Stitio 
per il quale sarà provveduto, con decreto del Ministro per le comunicazioni, 
da emanere di concerto con quello per ie finanze, atte nece-sarie modifiche deile 
norme in vigore, in relazione atie C.-posizioni contenuto nel presente deerela 
e nel I decreto 15 maggio 1941-XITXN, n. 584, 

I] presente decreto sarà eommniesto Ma Corte dei centi per Ja registra- 
zione e pubblicazione nella Gazzetta DYfiezde del Regno. 


_ 


Poma. addi 7 dicembre 1911-N N, 


21 DUCE del Fascismo, (apo del Gotverao 


MUSSOLINI 
\ ‘ . 
II AMenitro per le finanze 


Di RevEr. 
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Decreto MINISTERIALE 3. marzo 1942-XX, n. 2684. — Graduatoria di merito 
del concorso a 15 posti di Segretario in prova fra diplomati in Kagioneria. 


IL MINISTRO FER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIXN, n. 3836; 

Udita la relazione deila Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale e Atari Generali) n. PAG, 040/24/208992 in data 2 
marzo 1942.XX; 

Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 


sa i DECRETA: 


E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 15 posti 
di Segretario in prova fra diplomati in Ragioneria: 


]. - RONCHI Luciano 9. - CINGOLANI Guido 

2. - PERUCCA Antonio . 10. - PAPARO Silvio 

3. - ALFANO Filippo 11. - POVEGLIANO Rodolfe 
+. - LUINI Fernando 12. - STORTI Vincenzo | 
o. - DE LORENZIS Mario 15. - BARCUCCI Adalberto 
6. - FAENZA Liliano 14. - COLAVITA Paolo 

t,- BARBESCO Antonino 15. - MORZONE Briîno 

3. - FIORETTI Gaetano 16. - ZOMPATORI Giuseppe 


Roma, lil 3 marzo 1942-XX, 


i Il Ministro 
Hos: VENTURI 


CN 


Par 
ic 12 marzo 1942-XX. 
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Decrero Mixisteriane 3 marzo 1942-XX, n. 2713. — Autorizzazione all'Ammi- 
wistrazione ferroviaria ad abilitare propri agenti alle funzioni di mac- 
chnista TV. e T.E. al 2* classe. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


‘ Visto il Deereto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, riguardante 
le norme per gli esami di abilitazione alla condotta e DAI delle loco- 
motive a vapore ed' elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili 
in servizio sulle ferrovie dello Stato; 

Vista la. proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 
1° marzo 1942-XX, N. PAC. 024/54535 del Servizio Personale e Affari Ge. 
nerali, con la quale viene prospettata Ja necessità di procedere ad abilitazioni 
di agenti ferroviari alle funzioni di Macchinisti TV, e TE, di 2* classe; 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


L’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata, ai sensi del- 
l'art. 26 delle Norme approvate col su citato Decreto Ministeriale 15 febbraio 
1938.XVI, n. 2213, ad abilitare propri agenti alla funzione di Macchinista 
TV e TE, di 2? elasse, | seguendo le norme stabilite dal successivo art. 27. 

AI conseguimento dell'abilitazione predetta potranno essere ammessi tutti 
i Macchinisti di 38 classe e gli Aiuto Macchinisti . 


a) provenienti dai corsi Allievi Fuochisti non posteriori a quello tenuto 
nel 1937-38 ‘per i vincitori del concorso per Fuochisti i. p. fra avventizi, indetto 
con D. M. 9 marzo 1937, n. 2046. 


b) provenienti da altre qual'ifiche del personale che abbiano una anzia- 
nità di nomina a Fuochista od Assistente T.E. non posteriore al 1° aprile 
1939.XVII. 

All'esame di abilitazione non potranno essere ammessì i Macchinisti di 
3% classe e gli Aiuto Macchinisti che, in possesso dei requisiti sa cul sopra, 
alla data del ‘presente decreto : 


— abbiano superato il 45° anno di età; 
— risultino riprovati tre volte in concorsi interni per posti di Macchi- 
nista di 2° classe; 
— non siano inseritti la P. N. F.; 
' — non siano in possesso delle volute qualificazioni a’ termini degli ar- 
ticoli_61 e 62 del R. P. e dei prescritti requisiti fisici. 
Per il conseguimento dell’abilitazione occorre nver compiuto 25 anni di 
età, aver viaggiato come Aiuto Macchinista per un periodo complessivo. nou 
inferiore a due anni ed avere ottenuto la nomina a stabile. 


Roma, li 3 marzo 1942.XX. 


Pensi 


ti Il Ministro 
cala Host VENTURI 
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Ordine di servizio n. 29 


Ristampa aggiornata del ‘‘ Regolamento sulla prefilassi delle malattie infet- 
tive nell’ambito ferroviario ,, delle ‘‘ Norme di applicazione ,, e delle 
«« Istruzioni teorico-pratiche per il servizio dello disinfezioni e delle 
disinfestazioni nelle Ferrovie dello Stato ,,. 


Si è provveduto alla ristampa del “Regolimento sulla profilassi delle ma- 
. lattie infettive nell’ambito ferroviario” opportunamente aggiornato ele abroga 
e sostititisce il precedente di eni VOrdine di Servizio n. 116 ‘pubblicato nel 
roll, Uff, F. S. n. 42/21 ottobre 1926, 

Fisso oltre all'agzianta all'art. 2 di cui L'Ordine di servizio n. 165 pubbli. 
coto nei Boll UPS. FU Sn. 5010 dicembre 1936-NV, contiene la modificazione 
dell'alinea a) dell'art. 4, che viene così sostituito: 


a) per le carrozze ed in genere per tutti i veicoli allibiti a trasporto dt 
viaggiatori, nenchè per le cellulari, i bagaqhiai e le postali, ine occasione delli 
loro revisione perindica (per le automotrici in occasione della grande riparaa 
zione 0 riparazione generale), 

Sl Servizio Materiale e Trazione d'accordo con VUfficio Sanitario Cen- 
rale fisserà la data con la quale andrà in vigore tale disposizione. 

Si è altresì provveduto. alla ristampa delle ‘Norme di applicazione del 
Regolamento sulla profilassi delle malattie infettive nell'ambito  ferveviario”’ 
nonchè delle Tstruziani teorico-pratiche per il servizio delle d:isinfezioni e di. 
«infestazioni nelle Ferrovie dello Stato, opportunamente coordinate cA ag 
giornate. : 


Il Direttore Gencrale 


VELANI 


Parte I - n. 11 - 12 marzo 1942-XX. 
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Comunicazioni : Gare, appalti ces. per laveri o fernitare. 


@G. Gare Imp 

L. P. Licita- | Termine utile sese Ufficio ineazionte 

sione privata per la approssi- 
I LAVORI E FORNITURE T. P. Tratta | recontazione | Mativo dello 
tiva privata | PT©se ll 
| ‘ È. Ap- delle offerte dello pratiche 

palto concorso appalto 
Î | 
‘nr Mi calda La re | || 

Lavori armamento per ampliare « Ore 12 | | TIE 
sistemare la stazione di S. Elpi- L P. del 15 E "| 110.500 | SORIoa DA) ori 
dio a Mare. | i 1942-XX | 

Ore 12 ‘ 

Lavori manutenzione armamento di 9 Sezione Lavori 
linea Fano-Fermignano. ‘| L P. GERae, SE 20 162.000 Ancona 
TOMI STE RRO i 

Sistemazione impianti illuminazio- nare : Ufficio I.E.S 
ne PORLEIRTA= ARR Mi RE TTt5 Sf ciechi liti; | Firenze 

Consolidamento scarpata strada La P. Ore 18 | Sezione Lavori 
accesso piazzale merci stazione del 17 Marzo | 90.000 Reggio Calabria 
Torchiara. 1942-XX | | 

fs E e ssi cx i Prose Ge + stri, “VI sten vw “ir as a by si i | ra 

| | Ore 12 | 7 

Manutenzione orologi primo lotto | Le. P. idel 18 marzo | 9.508 | ù tt 

1942-XX | | 
i Revisione generale pulizia corpo | eda sea eee i 
stradale spurgo cunette forma- L. P. | Ore 18 | 
zione zone isolamento contro in- | ‘(del 20 marzo | 368.000 Sezione Lavori 
cendî fra i Km. 529 + 309 e | 1942-XX Bari 
577 + 437 linea Foggia-Bari. o ah : Sin a eeli 
. | ù 

Sistemazione fabbricati stazione Li. 'P PING: Ss 2984] 178.500 | Sezione Lavori 
S. Giuseppe Cairo. | | 1942-XX | | Torino 

PARGEIAINE EVE TIETIDE | ore18 | 

Consolidamento corpo stradale fra | Sezione Lavori 
Villanova e Villafranca. L P. Agri SX 323.000 Torino 

| | x 
| Ore 18 | Sezione Lavori 

Sistemazione fabbricato viaggia- ‘zo 459.000 Torin 

tori stazione di Magenta. L. P. gr, zo | 459.00 orino 
Ore 12 Ufficio I.E.S. 

Migliori perda A.C.E. cabina A L. ® del 27 marzo | 150.000 | Bologna 
stazione enza. È 1942-XX | 

Ampliamento e sistemazione gene. 
rale stazione di Ferrara in con- L. Po a ut Lat 4.305.000 Sezione Lavori 
seguenza della elettrificazione rà, 1942-XX Bologna 
aella linea Soa dova. P, 

a Sr leg | 
, ni, N x ni 
E 
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& | ° DI 
È CEE 
; E ‘3 £ Termine rtilo | Servizio ea Url. 
3% Quantità MATKRIA4 LE DA FORNIRSI CLI. S | presentazione incaricato 
pad CORSI: delle offerta delle pretioke 
A By fa 
si RO: ENI ET 4 E Bi; e _ 
| i | | ‘Servizio Approv- 
N. :; 1,000,000 ' Petardi con bandella Ai piombo L. P.oo 14.4.1942 vigionamenti - 
| | A. XX Sezione 55-4 
| Î | 


ESPESII IAR ROSTA 
a sl i _-— —— . o _— 


Il Direttore Generale 
1 | VELANI 


» 
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CONDIZIONI D'ABBONA AMENTO 


Per gli impiegati dellAmministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen- | 
sione... 0... ÎL. 16,00 


Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti. . . . . .>» 8200 


Gh abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
- Servicio Personale ad Affuri Generali dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


r——e—— T _rm—€__cm___———— 


Le spedieione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell’Ufficio rlal quale dipende, e per i privati e Ammim- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all’indiriazo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Ser viMio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni combiamento di iffaltriezo, non assumendosi 
l’Amministramione alcuna Fegponsabilità per gli even- 
tuali disguidi causati dalla; Malincanza di tale comunica 
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PARTE PRIMA - Leggi è decreti 


16 febbraio 1942-XX — Decreto del Duce del Fascismo, Capo del (toverno. -- 


Unificazione tubi di necizio: tebi da gas saldati, tubi da gas di qualità . 206 
It fehbraio 1942-XX —- Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, — 
Unificazione tubi di aesiaio, tubi lisci commerciali e di qualità . 205 
4 marzo 1942-XX — Decreto Ministeriale n. 2685, .— Autorizzazione all’ An 
iinistrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere in servizio a posto 
di ruolo il primo eandidato risultato idoneo dopo i vincitori dei con- 
ui eorsi,nel Deereto specificati 2/2 219 
41 PARTE SHOONDA - Ordihi generali, Ordini di servizio 
1) Circolari ed Istruzioni di durata 
indeterminata: 
Ordine di servizio n. 30. -.- Attivazione dell'esercizio con dirigente centrale 
sulla linea Foligno-Orte . 07 
Ordine di servizio n. 31. — Riapertura all'esercizio del raccordo fra la linea 
Bari-Taranto e la linea Taranto- Brindisi, fra le stazioni di Bellavista 
e di Nasisi DIE E RETRO e GS 
Ordine di servizio n. 32. — ‘Istituzione della fermata di “Cava Montecastello” ivi 
(’srcolare n. 5. — Prezzo decii impermeabili gonimati neri per ferrovieri . . 69 
Comunicati : 
— Asstinzione ‘in servizio di Operai allievi aiuto macchinista sussidiari . ivi 
DA = grade Ministeriali civea le imprese ammesse a gestire servizi 
ke in appalto dell'Amministrazione ferroviaria nr ene a 77 


PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata 
determiangia ! 


Ordine di servizio n. 1-verde. — Concessioni di viaggio e di trasporto a favore 
_ dei Senatori del Regno e SL Nazionali pe 1l IV anno della XXX 


Legislatura . . 93 
Comunicazioni : 
Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture . /./././.L. 0... 24 


Roma, 1942.XX — fice. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22 
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Telegrammi inviati dal Ministro delle Comunicazioni 
per la morte dell’ A. R. il Duca d’ Aosta 


EFecellenza PIETRO ACQUARONE 
Ministero della Casa del Re Imperatore 
ROMA 


« Profondamente costernato per la morte del prode Principe Sa- 
baudo Duca Amedeo d'Aosta pregovi esprimere alla Maestà del Re Im- + 
peratore i sensi del mio grande dolore pienamente condiviso da tutti i 4 Ta 3 
dipendenti ciel Ministero delle Comunicazioni che dall’eroisnio et dall‘ 
sacrificio dell'Eroe scomparso trarranno luminoso esempio per rendersi. 


sempre più degni della grande Italia Inrporiale ». A BI 
Giovanni Host VENTURI 27434 gie 
CPI jlese srl 
LI dep 
a) \ ‘> ue re SPA 
Avrizza Reale DUCHESSA D'Aosta MADRE Ned ta 
Reggia di Capodimonte Se 


NAPOLI | Sy 
«La scomparsa del prode Principe Amedeo Duca d’ Aosta, esempio 
luminoso di eroismo e di sacrificio ha profondamente addolorato quanti 
ne seguirono le gloriose gesta dal Carso alla Libia alle Ambe Abissine 
alt Costernato prego l’ Altezza Vostra di voler accogliere i sensi mio vi- 
vissimo cordoglio condiviso da tutti i dipendenti del nuo Ministero ». 
GIOVANNI Host VENTURI 


ALTEZZA REALE DucHESSA ANNA D'AOSTA 
Reggia di Capodimonte 


NAPOLI 


« La notizia della morte del Vostro Augusto Consorte ha profonda- 
mente costernato i cuori di tutti gli italiani che lo seguirono con devo- 
zione nelle Sue gesta erviche alt Accogliete Altezza Reale in questa ora 
tanta dolorosa la vivissima espressione del mio profondo cordoglio e 
quello di tutti i miei dipendenti ». 

: GiovANNI HosT VENTURI 
Sua ALTEZZA REALE AYyMonE D'Aosta Duca DI SPOLETO 
Reggia di Capodimonte 


NAPOLI 


«Il nubilissimo cuore di Amedeo Duca d’ Aosta non batte più ma la 
Sua regale figura di eroico Principe Sabaudo rimarrà imperitura nella 
storia splendente esempio di leggendario valore e di purissimo sacrifi- 
cio agli italiani ed al mondo alt Con animo addoloratissimo ma fiero 
esprimo all’ Altezza Vostra il mio profondo cordoglio e quello dei miei 
dipendenti », | 
Giovanni Host VENTURI 
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Decrero DEL Ducg peL FASCISMO, Cspo per Governo, 16 febbraio 1942-XX, — 
U'nificazione Lubi di accicio; tubi da gus seldoti, tra di gas di qualità (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


Visto il R. decreto 51 dicembre 1923-11, n. 2046, concernente la norma- 
lizzazione dei materiali oecorrenti alie Amininisirazioni dello Stato; 

Vi:to il R. decreto-legee 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla esten- 
sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occormenti alle pub- 
bliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari deilo Stato, parasiataii 0 comunque 
sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 

Vito il Acereto del PUCE del fascismo, Capo del Governo, 1S marz 
1925-X11, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osser- 
vanzza obbligatoria delle uniticazioni UNI; | 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luslio 
1936-XIV, relativo all'estensione dell'obblivo dell'osservanza delle vunificazioni 
UNI agli stabilimenti diehiavati ausiliari per icegze 1E dicembre 1951-N, nu- 
mero 1699; 

Sentito il parere del Consizlio nazionale delle ricerche; 

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 
cennaio 19:2-ANX; di: 

DECRETA: 
Art. 1, 


Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per 
eli Emi soitoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse 
ed in qualsiasi modo dipeudenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per i 
Società, Ditte, Istituti romungne sevvenzionati dallo Stato, nonehè eli stabili. 
menti dicliavati ausiliari, è obblizatoria l'osservanza delle uniticazioni conte- 
nute nelle seguenti tabelle : 


UNT 1286, 9 dicembre 1940.XIX — Tubi gas comuni di acciaio, saldad, 
filettati, con manicotto di giunzione, 


VWNI 1287, 9 dicenbro 1940-XIX — Tubi gas rinforzati di aecinio, sal- 
dati, filettati, con manicotto «di cinnzione. 


UNI 1288, 9 dicembre 19{0-XIX — Tubi da pozzo leggieri di 
senza saldatura, con manicotto di miunzione. 


UNT 1289, 9 diceimbie TMO-XIX — Tubi da pozzo pesanti di acciaio, 
senza saldatura, con manicotto di giunzione. 


aceinio, 


UNI 1290, 9 dicembre 1940-XIX — Tubi gas lisci di accitio A_35 
UNI 663, senza saldatura. 


UNI 1291 . 1292, 9 dicembre 1940-XIX (fascicolo unico di 2 tabelle) - 
Tubi gas lisci di acciato A 45 UNI 663, senza saldatura. 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1942-XX. 
cParta I — n, 12 — 19 marzo 1942-NXX. 
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Art. 2. 


Per tutte le Amminisrazioni statali e per tutti gli Enti di cuî all’articolo 
precedente, l'obbligo previsto dall’articolo stesso decorre dal compimento di tre 
mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta 
Ufficiale del Regno. 

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che ver. 
vanno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di 
dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle ‘predette. 


Art. 3. 


E’ cata facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni : 

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabibilità con costruzioni 
in dotaziene, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integral- 
mente conformi a tipi precsistenti, e ciò fino a quando dette "costruzioni non 
siano prossime ad essere poste fuori servizio; 

b) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di tibi che rappresentino 
un progresso sostanziale della tecnica; | 

c) por le fabbricazioni su commi-zsioni provenienti dall'estero, nelle quali 
siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI. 


Art. 4. 


Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, eui è devoluta l'osservanza ob- 
bligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover 
derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione 
alla Commissione Suprema di difesa. 


Art. 5. 


Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, dn 
parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di 
contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni 
UNI reso obbligatorie ed il sucgerimento dell’osservanza di quelle unificazioni 
non ancora rese obbligatorie. 


Art. 6. 

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell’industria, 
UNI - Milano. 

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbri- 
cazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna. 

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall’UNI, al prezzo nor- 
male di vendita stabilito dalltUNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della 
('ommissione Suprema di difesa. 


Art. 7. 


E° obbligatorio l'acquisto di almeno una copia antentieata. delle tabelle 
di parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori, Gli altri 
Enti, di cui all'art, 1, dovranno acquistare almeno nna copia autentieata delle 
tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze. 

Il presente deereto sarà registrato alla Corte dei conti. 


Roma, addì 16 febbraio 1942-XX. 


Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo 
MUSSOLINI 
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Decrizro piEL Ducer peiL Fascissto, Capo prI Goverxo, 16 febbraio 1942-XNX, 
Unificazione tuba di acciaio, tubi lisci commeretali c di qualità (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


- Visto il R. deereto 31 dicembre 192217, n. 30-46, concernente la norma- 
lizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 

Visto il R. decreto-lecve 22 dieembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'esteu- 
sione delle disposizioni sulla normwaizzazione dei materiali oecorrenti alle pub- 
bliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque 

sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 
| Visto il decreto del DUCK del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 
1955-XITE relativo all’obblizo di inserire nei contratti la clausola per l’osser- 
vanza obbligatoria delle unificazioni UNI;. 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 
1936-XIV, relativo all’estensione dell'obbligo dell’osservanza delle unifierzioni 
UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-A, nu- 
mero 1699; 

Visto i parere del Consiglio nazionale delle ia 


Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 
vennalo 1912-NX; 


DECRETA: 
Art. I. 


Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per 
gli Enti sottoposti alla tutela c vicilanza dello Stato, per le Aziende annes-:e 
od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per 
le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè gli sta- 
bilimenti dichiarati ausiliari, è obblivatoria l'osservanza delle unificazioni con- 
tenute nelle seguenti tabelle : 


UNI 1293 . 1506, 9 dicembre 1940-XIX (fascicolo unico di 14 tabelle) - — 
Tubi lisci di acciaio, senza saldatura, commerciali ce di qualità. 


. Art. 2. 


Per tutte le Amminisrazioni statali e per tutti eli Enti di cui all'articolo 
precedente, l’obblizo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di 
tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gaz- 
cctta Ufficiale del Regno. 

A partire dal compimento di tale termine, le -parti di ricambio che ver- 
ranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro «di 
dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette. 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 5 marzo 1942-XX, 
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Art. 3. 


E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unii:- 
i cazioni : 

a) quando, per esigenze di perfetta intereambiabilità con. costruzioni 
in dotazione, csista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente 
conformi a tipi preesistenti, e ciò sino a quando dette costruzioni non siano 
prossime ad essere poste fuori servizio; 


5) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall’estero, neliv 
quali siano imposte prescrizioni non conformi allo umiticazioni UNI, 


Art. 4. 


Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, eni è devoluta Vosservanza. ob- 
hligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover 
derogare alle preverizioni del presenta deereto, dovranno darne comunicazione 
alla Commissione Suprema di difesa. 


Art. 5. 


Neji contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da 
parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di 
contratto 0 di convenzione essere richiamata Tosservanza delle unificazioni 
UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osvervanza di quelle unificazioni 
uon ancora rese obbligatorie, 


Art. 6. 


Le tabelle sono edite dall’Ente nazionale por Vunificazione nell'industria 
UNI, Milano. 
, Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbri- 
cazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di ,L. 5 ciascuna, 
Y Copie non antenticate sono invere cedute, sempre Aall’UNI al prezzo nor- 
male di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della 
Commissione Suprema di difesa. | 


Art. 7. 


E’ obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle 
la parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici add essi superiori, Gli altri 
Enti, di cui all’art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle 
tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze. : 


Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. 
Roma, addì 16 febbraio 1942-XX. 


Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo 
MUSSOLINI 
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Drcrervo MivxistERITALE 3 marzo 1942-XX, n. 2683, — Autorizzazione all’Awm- 
ministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere in servizio a posto ili 
ruolo il primo candidato risultato ilonen dopo i vincitori dei concorsi mel 
Decreto specificati. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto art 11 del R_D. L. 17 novembre 1939-XVIII, n, 1785; 


Vista l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui 
alla lettera n. 355362/123060.3,12.1/71.3.,1 del 19 febbraio 1942-XX; 


Sentito ij Consiglio ai Amministrazione; 


DECRETA : 


I) 1" candidato risultato idoneo dopo i vincitori nei seguenti congorsi può 
essere assunto a ruolo i 


n 13 posti di assistente lavori in prova (edile), bandito con D. M. 21 
giugno 1941-XIX, n. 3838; 


a 13 posti di assistente lavori in prova per perito meccanico, bandito 
con D. M. 24 giugno 1941-NIN, n. 53539; 


a 10 posti di disegnatore in prova, bandito con D, M. 24 giugno 1941. 
X1X, n. 3840; 


a 8 posti di aiutante disevnatore in prova, bandito con D, M. 2 
vineno 1941-XIX, n. 9845; 


a 10 posti di sorvezliante dei Tavori in prova, bandito con D. M, 2 
giugno 1941-XIX, n. 3842, 


a G posti di allievo ispettore in prova, butto con D, M, 24 giugno 
1941-X[X, n, 3834, 
Roma, li 3 marzo 1942.XX. 


Il Munistro 


Uost Vertu 
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Ordine di servizio n. 30. 
Attivazione déll’eservizto con dirigente constrale sulla linea | Foligno:Orte 


Alle ore 12 del 23 marzo 1912-XX sarà attivato sul tratto di linea 
Foligno-Orte il sistema d’esereizio con Dirigente Centrale regolato dalle ‘*Di- 
sposizioni per il Servizio con Dirigente Centrale”’ di cui all’O. S. n, 36/1931-1A 
e successive modificazioni (0. S, 11$/1956-X VII). | 


L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale al 1° piano del 
F. V. della stazione di Folieno e corrisponde, a mezzo di telefono selettivo 


coi seguenti posti: 


ì 
Foligno — Dirigenti Movimento 
» — Personale Viaggiante 
2. — (Capo Riparto Movimento 
> -- Deposito Locomotive 
» — Cabina B. 
Trevi 
Campello 
Ss. Giacomo di Spoleto 
Spoleto 


Morenano S. Angelo 
Baiano di Spolete 


Giuncano 

Terni — Dirigenti Movimento 
» — Dirigente Unico 
»  — Personale Viaggianie 
>» — Deposito Locomotive 


Narni Amelia 
Nera Montoro 


Orte — Dirigenti Movimento 


» —- Personale Viaggiante 
» -— Deposito Isocomotive 


» -- Cabina A. 


Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore 
e devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di servizio vigenti 
sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate o costituite dalle 
apposite ‘‘Disposizioni per il Servizio con Dirivente Centrale” e suecessive 
varianti. 

La sorveglianza tecnien sarà esercitata dalla Sezione Movimento diretta- 
imente a mezzo del Capo del ©" Riparto Movimento, al quale sono affidate ia 
sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio. 


Distribuito agli agenti delle clussi 1,2, 4, 5, 6,9, 10, 11, 12, 15, HE dei 
C'ompartimenti di Ancona e Roma. 
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iiriine di servizio n. 31. 


Riapertura all’esercizio del racccrdo fra la linea Bari-Taranto € la linea 
Taranto-Brindisi, fra lo stazioni di Bellavista e di Nasigi. 


Il giorno 25 marzo 1942-XX verrà riaperto all'esercizio il raccordo fra 
le linee Bari-Taranto e Taranto-Brindisi, fra le stazioni di Bellavista e Nasisi. 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2,3, 4, 5, 6 e 7 nonchè, limitata. 
mente al Compartimento di Bari, anli agenti dell: classi 9, 10, 11, 12, 5, 1, 
15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 02, 53 e 54. 


Ordine di servizio n. 32. ì 
Iztituzione della fermata di « Cava Mentecastello ». 


Dal giorno 10 marzo n. s. è stata attivata la fermata di ‘‘Cava Monteca- 
stello'” al Km. 55 + 820 della linea Termoli-Campobasso, fra le stazioni di 
Ripabottoni S. Elia e Bonotro S. Croce, dalle quali dista DR metri 
1762,50 e m, 3157,25. 

La fermata è affidata al Assuntore e viene abilitata soltanto ai trasporti 
in servizio per conto dell’Amministrazione. 


Gl’impianti d:Ila detta fermata consistono in: 


— un fabbricatino in muratura ubicato al Km. 56 + 820 per uso uf- 
ficio dell’Assuntore; 


— un hinario, con andamento pressochè parallelo al hinario di cors 
posato in orizzontale, munito agli estremi di normali paraurti ed allacciato 5 
binario di corsa a mezzo di una comunicazione costituita da due deviatoi. 


Il deviatoio impiantato sul binario di corsa è incontrato di punta Ani 
treni dispari ed è ubicato al Km. 56 + 817 a distanza di m, 3 verso Campo- 
basso rispetto al fabbricato uffici. 


La fermata è munita di pali indicatori (anzichè di segnali di protezione) 
ubicati sia dal lato Termoli che dal lato Campobasso a circa m, 300 Aall’asse 
del Fabbricato Uffici... 

I deviatoi della comunicazione sono assienrati in posizione normale, per 
la circolazione sul binario di corsa, A_MeZZzo di fermaseambi del tipo F. S. a 
chiavi coniugate. La chiave estratta è tenuta in custodia dall’ Assuntore della 
fermata, nella serratura centrale. 

Nell’Ufficio dell’ Assuntore è installato un telefono selettivo, inserito nel 
circuito 97811, in comunicazione col D. U. di Campobasso. 

Dal posto di servizio dell'Assuntore venzono manovrate le sharre del P, V,. 
Km. 56 + 743. 

La fermata si trova nella giurisdizione del 4° Riparto Movimento e del 
2° Riparto Commerciale e del Traffico, entramb? con sede a Benevento. 
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MODIFICAZIONI AULE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO 
Nella ‘‘Prefazione Generale all’orario generale di servizio” — Parte I, 
edizione febbraio 1936-XVI, si dovrà: 
— a pag. 13, fra i nomi di Cava Manara e Cavanella d’Adige, inserire : 
‘‘«CAVA MONTECASTELLO (7) ....... INFIZIOA*:; 


— a pag. 23, alla nota (7) aggiungere il nome di ‘‘ Cava Montecastello”. 


i i Dbtribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9; 12, 13 e 16. 


Circolare n. 5. 
Prezzo degli impermbabili gommati neri per ferrovieri 


Con riferimento alla circolare N. 14 pubblicata sul Bollettino Ulficiale 
n. 13 del 28 marzo 1940, si informano gli Impianti e Agenti interessati che il 
prezzo unitario di addebito degli impermeabili sommati neri per ferrovieri, 
forniti dalla Ditta Conte Angelo fu Lazzaro di Genova Sampierdarena è stato 
fissato come appresso: | 
L. 256 (lire duecentocinquantasei) per gli unpermeabili forniti nel periodo 


1° luglio 1940-30 giugno 1941; la 
Ta du 


>» 267 (lire duecentosessantasette) per gli impermeabili che risultassero for- 
miti nel periodo 1° luglio 19-11-30 giuzno 1972, 


0 ne 


Comunieati: 
Assunzione in servizio di Operai allievi ainte macchinista sussidiari. 


Presso l’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono disponibili 1400 
posti di Operai allievi aiuto macchinista sussidiari. 
. Di questi, 700 verranno coperti mediante esperimento con le modalità in- 
dicate nelle presenti norme, 
I rimanenti 700 posti vengono riservati per i chiamati alle armi,a favore 
dei quali sarà, a suo tempo, bandito apposito esperimento, 


1° — Agli esperimenti per le assunzioni di cui trattano le presenti norme 
possono partecipare oltre agli aspiranti estranei anche gli agenti in servizio 
in qualità di straordinari o di sussidiari. 

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti del- 
la licenza elementare ed appartenere alla razza ariana. 
_ (li esami saranno tenuti in ogni Compartimento e saranno dichiarati vin- 
citori i primi classificati nelle singole graduatorie compartimentali nel quanti- 
tativo qui appresso indicato: 
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Torino... . 8.0.0. posti 600 Ancona... 0... posti 40 
Genova... +. > 29) Roma . . . 0...» 7 
Milano . » 70 Napoli. » d5Î 
Venezia » 70 Bari rene e... 
l'rieste . » 500 Reggio Calabria... >» 40 
Bologna » 50 Palermo . .. 0.0. >» 70 
l'irenze . » 500 Cagliari . .. 0...» 10 
Totale posti 700 
2° — Gli aspiranti estranei dovranno spedire — a mezzo di posta rac. 


comandata — in maniera che pervenga, NON PIU’ TARDI DEL 18 MAG- 
GIO 1942.X.X, alla Sezione Materiale e Trazione nella cui giurisdizione è 
compresa la località in cui hanno la residenza civile, la domanda di ammis- 
sione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 4, Gli agenti già 
in servizio nelle F. S. debbono inviare tale domanda negli stessi termiui 
c con le stesse modalità alla Sezione Materiale e ‘l'razione nella cui giunsdi- 
zione è compresa la loro residenza amministrativa. Detta domanda, nella quale 
l’aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di essere ‘edotto delle condizioni di 
cui alle presenti norme e di accecttarle senza. eccezione alcuna, dovrà essere 
corredata dai seguenti documenti: 


a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939- 
XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal 
Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle pre- 
senti norme, abbia compiuto il 16° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno 
di età. 
Tale limite di età è elevato: 


TI. —- A 539 anni per gli invalidi di guerra o della Causa Nazionale e 
per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor 
militare, oppure per i promossi per merito di cuerra, e per i soci di diritto 
dell’Unione Fascista fra le famiglie numerose; 


II, — Di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze 
Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che partecipareno nei reparti 
iobilitate delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie 
dell’Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio 
militare non isolato all’estero dopo il 5 maggio 1956 hanno partecipato a rela- 
tive operazioni militari oppure per i Legionari fiumani e per coloro cha hanno 
partecipato nei reparti delle I'orze Armate dello Stato, ovvero in qualità di 
militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell’attuale conflitto. 


III. — Di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interru- 
zione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che 
tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso 
trattamento è accordato ai feriti per la Causa l'ascista — in possesso del rela- 
tivo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alia 
Marcia su Roma pureiè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data del- 
l'evento stesso. 


IV. — A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di sea- 
denza per la presentazione delle fomande di partecipazione alPesperimento; 


B) di un anno per ogni ficlio vivente alla data della medesima. 
Nessun limite di età vienc stabilito per lammissione all’esperimento degli 
aspiranti i quali alla data di scadenza del termine utile per la ‘presentazione 


cengia — to — 
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delle domande si troveranno a prestare almeno da due anni servizio piessu 
questa Amministrazione. 

L'elevazione di cui alla lettera 4) del paragrafo IV si cnmula con quella 
di cui alla lettera B) ed entrambe con quelle di cui al paragrafi precedenti 
purchè complessivamente non superino i 45 anni;’ 


b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato 
dalla Seereteria Federale dei Fasci di combattimento della Provmeia in cui ha 
domicilio il Concorrente — attestante l’appartenenza del concorrente ai Iaxci 
di Combattimento o alla Gioventù Italiana del Littorio, con Vindicazione detta 
data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione 
di quello indicato. 

Gli italiani non regnicoli c quelli residenti all’estero debbono presentare 
il certificato su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fasciu 
della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci al- 
l'estero. 

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P. N. I°. possono essere am- 
messi al coneorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere 
presentato domanda di inscrizione al P. N. F. 

Detti candidati, qualora risultino vincitori degli esperimenti, potranno con- 
seguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iserizione 
al P. N. F, 

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono 
servire agli effetti dell’aumento del limite massimo di età o delle preferenze 
di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Fede- 
rale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno du 
Vice Segretari del Partito stesso. 

Gli mvalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del cortiS- 
cito d'iscrizione al P. N. F. 

I concorrenti che siano giù in servizio presso l'Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato in mancanza del prescritto certificato di iscrizione ni 
P. N. F, potranno presentare a corredo della relativa domanda un qualsiasi 
recente attestato, ricevuta od altro documento, da cui possa desumersi la loro 
regolare appartenenza al P. N. F. è si intenderanno ammessi all’esperimento 
©0n riserva di produrre, ‘prima dell'eventuale conferimento della nuova quali- 
fica, il regolare documento richiesto; 


e) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, 
comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e 
che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano 
non regnicolo colui che, nato in un territorio. geograficamente italiano _— e 
quindi di nazionalità italiana — sin cittadino dello Stato che esercita la so- 
vranità sul territorio medesimo; 


9 certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Ca- 
pra Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato 
l'homa; 


e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quat- 
tro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio 0 la sna 
abituale residenza, legalizzato dal Prefetto; 


. f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del 
foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli asvi- 
ranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano 
prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne 
mdichi i) motivo, o comunque la propria ‘posizione’rispettoalliacieese sul re- 
rlutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della 
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riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvi- 
soriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro po- 
sizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento ri- 
chiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati 
dalla presentazione del documento militare. 

Gii ex conibattenti della guerra 1915.1918 e coloro che abbiano partecipato 
uci riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie 
dell'A. O, dal 3 ottobre 1955 al 5 maggio 1936, presenteranno inoltre la di- 
chiarazione integrativa aì sensi, rispettivamente, della Circolare 588 del 1922 
e 957 del 1936 del Giornale Militare e analoga dichiarazione per l'applicazione 
del 1°. D, Li 21 ottobre 1937, n. 2178 

Coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato, 
ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell’at- 
tuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità 
militare comprovante tale loro posizione; 


9) fotografia recente con la firma autenticata dai Podestà o da un no» 
(no, con preseritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in so- 
stituzione di quello richiesto); 


lì) certificato di licenza elementare; 


i) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro per gli aspiranti 
che chiedono Televamento del limite massimo di età di cui al paragrafo IV. 
Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti 
nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza dol concorso può essere pre- 
sentafo 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di fa- 
miglia serve solamente azli effetti delle preferenze può essere presentato 
anche solamente prima delle prove orali, I soci di diritto dell'Unione Fascista 
fra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità; | 

1) certificato, per i coniugati, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile da 
cui risulti se aspirante abbia o meno contratto matrimonio con persona stra: 
nieca, e, nell’aftermativa, se vi fu l'autorizzazione Ministeriale di cui agli arti 
colì 2 e 18 del R. D. L. 17 novembre 1938, n. 1725, ovvero se il matrimonio fu 
celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. D. stesso. 

I certilicati di cui alle lettere 4), c), d), e) debbono essere IN DATA NON 
ANTERIORE al 1° gennaio 1942-XX; i documenti scaduti si consideraro 
non presentati. 

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la le- 
calizzazione. 

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi 
eli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l’obbligo di presentare 
domanda e documenti in carta bollàta; quelli dichiarati indigenti dalla auto- 
rità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata —- 
possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere 
apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, 

(ili aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola duman‘la 
entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti prima delle prove 
seritte. i 


3° — Oltre i doenmenti obbligatori i candidati potranno eventualmente 
far pervenire, prima dell’espletamento delle prove orali, i seguenti titoli: 
a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti; 
b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche 
o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori 
ni quali il candidato lia preso parte e de! modo in cui detti lavori furono 


aseguiti; 
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c) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto aì titoli di 
preferenza di cui al punto 9°. i 


4°. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia prestato ser- 
vizio 0d anche solo concorso ad impiero, subita visita sanitaria 0 sostenuto 
esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso aifenna- 
tivo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per ii quale abbia 
concorso ed il risultato delle prove fatte, restando stabilito che tanto la man- 
canza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non con- 
forme al vero, determinerà la esclusione dall’esperimento, itesta parimenti 
stabilito che la mancanza o la irrecolarità della dichiarazione, ove venca i 
risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare a giudizio insindaca- 
hile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza 
obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato 
possa far valere pre*so l’ Amministrazione stessa aleuna ragione o pretesa, 
sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenzit 
sin per le spese sostenute in occasione od in dipendenza degli esperimenti 0 
della sua ammissione in servizio | 

Non è ammesso agli esperimenti cli sia stato destituito, revocato 0 licen- 
ziato per motivi disciplinari dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 
o da altre Amministrazioni ferrovisrie o pubbliche, come pure chi sia stato 
esonerato, 0 si sia reso dimissionario dal servizio dell’Ammmnistrazione ferro- 
viaria dello Stato. 

Gli agenti in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di 
euì alle Jettere a), c), 2), e), f) quardo abbiano già prodotto tutti i doemmenti 
per l'inquadramento a sussidiario. 


5° — Le Sezioni Materiale e Trazione faranno pervenire agli aspiranti 
In eredenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale 
“l'anno sottoposti con le norme e i criieri in vigore presso VAmmiristrazione 
Der Faecertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano, Appena 
ultimata la visita i candidati riceveranno comunicazione immediata dagli Txpet 
tori sanitari circa l’esito della visita stessa. 

Agli aspiranti non in regola con i documenti e non riconosciuti fisica- 
mente idonei saranno restituiti i docnmenti medesimi. 


i 6° — Ie singole Sezioni provvederanno a chiamare alle prove di esame 
gli aspiranti giudicati fisicamente idonci, Tali prove avranno luogo nei giorni 
e nelle località che verranno indicate. 


7° — Le Commissioni Compurtimentali esaminatrici, nominate dal Signor 
Capo del Servizio Materiale e Trazione siranno composte di un funzionario 
Gi grado non inferiore al 3° che ne avrà la Presidenza, e di «lue di grado non 
Iufériore al 6°, 
. In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esa- 
Mmnatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro. 


8° — Le prove di esame consisteranno: 
9) nello svolgimento di un tema di composizione adaito per la licenza 
elementare; 
5) nella risoluzione di problemi di aritmetica e geometria pure adatti 
Don la licenza elementare, T problemi saranno proposti in nnmero di tre, con 
obbligo, per la sufficienza, di risolverne almeno uno, 


c) nella lettura corrente di qualele brano e nella spiogazione delle 
cose Jette;- 
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Forino... . 0.9... posti 60 Ancona... .. .. posti 40 
Genova 20/2020 Roma. . . .. 0...» 10 
Milano , » 70 Napoli . » DÒ 
Venezia » 70 Bari E 
l'rieste . » 50 Reggio Calabria RO "I 11 
Bologna » 50 Palermo . . . » 70 
birenze . » 50 Cagliari >» 10 


Totale posti 700 


2° — Gli aspiranti estranei dovranno spedire — a mezzo di posta rac. 
comandata — in maniera che pervenga, NON PIU’ TARDI DEL 18 MAG- 
GIO 1942-XX, alla Sezione Materiale e Trazione nella cui giurisdizione è 
compresa la località in cui hanno la residenza civile, la domanda di ammis- 
sione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 4. Gli agenti già 
in servizio nelle F. S. debbono inviare tale domanda negli stessì termiui 
e con le stesse modalità alla Sezione Materiale e 'razione nella cui giurisdi- 
zione è compresa la loro residenza amministrativa, Detta domanda, nella quale 
I’ aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di essere ‘edotto delle condizioni di 
cui alle presenti norme e di acecttarle senza. eccezione alcuna, dovrà essere 
corredata dai seguenti documenti: 


a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939- 
NVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal 
Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle pre- 
senti norme, abbia compiuto il 16° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno 
di età. 


Tale limite di età è elevato : 


T.— A 39 ami per gli invalidi di guerra o della Causa Nazionale e 
per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor 
militare, oppure per i promossi per merito di 2uerra, e ‘per i soci di diritto 
dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose ; 


TI, — Di 5 anni per coloro che’ prestarono servizio militare nelle Forze 
Armate d'Italia durante la guerra 1915-18, O) che parteciparcno nei reparti 
inobilitate delle Iorze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie 
dell’Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio 
militare non isolato all’estero dopo il 5 maggio 19536 hanno ‘partecipato a rela- 
live opei razioni militari oppure per i Legionari fiumani e per coloro che hanno 
partecipato nei reparti delle Iorze Armate dello Stato, ovvero in qualità di 
militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell’attuale conflitto. 


III. — Di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interru- 
zione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che 
tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso 
trattamento è accordato ai feriti per la Causa l'ascista — in possesso del rela- 
tivo brevetto — anche se l’evento che fu causa della ferita sia posteriore alia 
Marcia su Roma purehè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data del- 
l'evento stesso. 


IV. — A) di due anni per coloro clte siano coniugati alla data di sca- 
denza per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento; 


B) di un anno per ogni fielio vivente alla data della medesima. 
Nessun limite di età viene stabilito per l'ammissione all’esperimento degli 
aspiranti i quali alla data di scadenza del termine utile per la ‘presentazione 
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delle domaude si troveranno a prestare almeno da due anni servizio presso 
questa Amministrazione. 

L'elevazione di cui alla lettera A) del paragrafo IV si cumula con quella 
di cui alla lettera B) ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi pfecedenti 
purchè complessivamente non superino i 45 anni;’ 


b) certificato — rilasciato în carta da bollo da lire quattro e firmato 
dalla Segreteria Federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha 
domicilio il Concorrente — attestante l’appartenenza del concorrente ai Nasi 
di Combattimento o alla Gioventù Italiana del Littorio, con l’indieazione della 
data precisa d’iscrizione, Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione 
di quello indicato. 

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all’estero debbono presentare 
il certificato su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio 
della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci al- 
l'estero. 

_ Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P. N. I°. possono essere am- 
messi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere 
presentato domanda dî inscrizione al P. N. F. 

Detti candidati, qualora risultino vincitori degli esperimenti, potranno con- 
seguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iserizione 
al P. N. F. | 

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono 
servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze 
di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Fede- 
rale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno de 
Vice Segretari del Partito stesso. 

Gli mvalidi di guerra non hanno l’obbligo della presentazione del certifi- 
cato d’iscrizione al P. N. F. 

I concorrenti che siano giù in servizio presso l'Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato in mancanza del prescritto certificato di iscrizione ai 
P. N. F. potranno presentare a corredo della relativa domanda un qualsiasi 
recente attestato, ricevuta od altro documento, da cui possa desumersi la loro 
regolare appartenenza al P. N. F. e si intenderanno ammessi all’esperimento 
con riserva di produrre, prima dell'eventuale conferimento della nuova quali- 
fica, il regolare documento richiesto; 


c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legnlizzato, 
comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e 
che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano 
non regnicolo colui che, nato in un territorio. geograficamente italiano — e 
quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la so- 
vranità sul territorio medesimo; 


d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Ca- 
«ellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anclic se rilasciato 
n Roma; 


e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quat- 
tro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua 
abituale residenza, legalizzato dal Prefetto; 

) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del 
foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli asvi- 
ranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano 

restato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne 
indichi il motivo, o comunque la propria ‘posizione rispetto alla legge,sul re- 
clutamento; Sui documenti dei riformati deve essere riportatoDilianotive? della 
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riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvi- 
soriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro po- 
sizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento ri- 
chiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati 
dalla presentazione del documento militare. 

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato 
nei riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie 
dell'A. O. dal 3 ottobre 1955 ul 5 maggio 1930, presenteranno inoltre la di- 
chiavazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della Circolare 588 del 1922 
e 957 de] 1956 del Giornale Militare e analoga dichiarazione per l'applicazione 
del E. D. L. 21 ottobre 1937, n. 2178 

Coloro ehe hanno partecipato, nei reparti delle Iorze Armate dello Stato, 
ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell’at- 
tuale conflitto devono produrre una dichiarazione della competente autorità 
militare comprovante tale loro posizione; 


Î 9) fotografia recente con la firma autenticata da! Podestà o da un no». 
aio, con preseritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in so- 
stituzione di quello richiesto); 


lì) certificato di licenza elementare; 


i) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro per gli aspiranfi 
che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo IV. 
Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuta 
ne: 15 giorni precedenti alla data di scadenza dol concorso può essere pre- 
sentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di f'a- 
melia serve solamente acli effetti delle preferenze può essere presentato 
anche solamente prima delle prove orali, I soci di diritto dell'Unione Fascista 
fra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità; 

1) certificato, per i coniugati, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile da 
eni risiiti se Paspirante abbia o meno contratto matrimonio con persona stra- 
niea, e, nell’altermativa, se vi tu l'autorizzazione Ministeriale di cui agli arti. 
coli 2 e 18 del R. D. L. 17 novenibre 1938, n. 1725, ovvero se il matrimonio l'u 
celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. D. stesso. 

I certificati di cui alle lettere /), c), d), e) debbono essere IN DATA NON 
ANTERIORE al 1° gennaio 1942-XX; i documenti scaduti si consideraro 
non presentati. 

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la le- 
calizzazione. 

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi 
sli invalidi di gnerra, gli orfani di guerra, ece.) hanno l'obbligo di presentare 
domanda e documenti in carta bollàta; quelli dichiarati indigenti dalla auto- 
rità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata —- 
possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere 
apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, 

(ili aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda 
entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti prima delle prove 
seritte. i 

3° — Oltre i doenmenti obbligatori i candidati potranno eventualmente 
far pervenire, prima dell’espletamento delle prove orali, ì seguenti titoli: 

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti; 


b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche 
o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori 
pi quali il candidato lia preso parte e del modo m cui detti lavori furono 
aseguniti; 
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c) documenti attestanti la posizione dell’aspirante rispetto ai titoli di 
preferenza di cui al punto 9°. 


4° — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia prestato ser- 
vizio 0d anche solo concorso ad impiegco, subita visita sanitaria o sostenuto 
esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso alferma- 
tivo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per ii quale abbia 
concorso ed il risultato delle prove fatte, restando stabilito che tanto la man- 
canza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non con- 
forme al vero, determinerà la esclusione dall’esperimento. Îuesta parimenti 
stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a 
risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare a giudizio insindaea- 
bile dell’Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza 
obbligo per l’Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato 
possa far valere presso l’Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, 
sia per danni clie venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza 
sia per le spese sostenute in occasione od in dipendenza degli esperimenti 0 
della sua ammissione in servizio 

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o lcen- 
ziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ierrovie dello Stato 
o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, comme pure chi sia stato 
esonerato, o si sia reso dimissionario da] servizio delPA:mministrazione ferro- 
viaria dello Stato. 

Gli agenti in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di 
cui alle lettere a), c), 4), e), f) quando abbiano giù prodotto tutti i doemnenti 
per l'inquadramento a sussidiario. 


5° — Le Sezioni Materiale e Trazione faranno pervenire agli aspiranti 
la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale 
saranno sottoposti con le norme e i criieri in vigore presso PV Amministrazione 
per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano, Appena 
ultimata la visita i candidati riceveranno comunicazione immediata dagli Ispet- 
tori sanitari circa l’esito della visita stessa. 

Agli aspiranti non in regola con i documenti e non riconosciuti fisica- 
mente idonei saranno restituiti i doenmenti medesimi, 


6° -—- Le singole Sezioni provvederanno a chiamare alle prove di esame 
gli aspiranti giudicati fisicamente idonci. Tali prove avranno luogo nei giorni 
e neile località che verranno indicate. 


7° — Le Commissioni Compartimentali esaminatrici, nominate dal Signor 
Capo del Servizio Materiale e Trazione saranno composte di un tunzionarin 
di grado non inferiore al 3° che ne avrà la Presidenza, e di due di grado non 
infériore al 6°. 
. In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esa- 
minatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro. 


8° — Le prove di esame consisteranno: 


a) nello svolgimento di un tema di composizione adatto per la licenza 
elementare; 


b) nella risoluzione di problemi di aritmetica e ccometria pure adatti 
per la licenza elementare, I problemi saranno ‘proposti in numero di tre, con 
l'obbligo, per la sufficienza, di risolverne almeno uno. 


c) nella lettura corrente di qualche brano e nella spiagazione delle 
cose lette; 
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d) di una prova pratica con la quate gli aspiranti dovranno dimostrave 
mediante saggio di lavoro, di avere Ja necessaria conoscenza e abilità in quelo 
ehe dichiarevanno di conoscere fra i mestieri di aggiustatore, tornitore, calda- 
aio, ramuio, fucinatore. 

Per gli aggiustatori l'oggetto da lavorare dovrà di regola richiedere non 
soltanto l’uso della lima, ma anche operazioni di congegnatura, 


ll numero massimo dei punti di cui potranno disporre le' Commissioni 
esmmnatrici è il seguente: 


Prove seritte : 


Componimento 2/2/2246 punti 50 
Savio aritmetico #= e eee: 
Prova orale L00004.» 30 
Saggio di ]Javoro 0.0... 30 


Per oltenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 6/10 dei punti 
assegnati per ciascuna delle prove seritte ed orali e per il saggio di lavoro, e 
pertanto saranno amme-si al saggio di lavoro ed alla prova orale soltanto } 
candidati che avranno riportato nelle prove scritte almeno sei decimi. 

Ai candidati riusciti ilenci e che avranno presentato un diploma di li- 
cenza di Scuola industriale di 2° grado o equipollente, oppure superiore, 
verrà assegnata una votazione complementare per il titolo di studio con un 
massimo «di punti dieci. i 

Agli agenti in servizio ferroviario quale valutazione del rapporto infor- 
mativo potrà essere assegnata una votazione complementare con un mas- 
simo di 30 punti. 


9° —- La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove 
obblizatorie, avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valuta- 
zione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la 
graduatoria di merito che sarà compilata da ciascuna Commissione Compar- 
timentale. 

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto 
delle secuenti disposizioni: 


a) un decimo dei posti disponibili per ciascun Compartimento viene 
riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od in- 
validi di guerra o della Causa Nazionale; _ À 


b) la stessa percentuale di cuì al punto a) è riservata ai candidati ri- 
sultati idonei che alla data di scadenza per la presentazione delle domande 
siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole; 


c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti :0), 
Db) e c) ) è riservata ai candidati risultati idonei clie dimostrino di essere ex 
combattenti di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o in servizio mili- 
tare non isolato all'estero o che hanno partecipato, nei reparti delle Forzo Ar- 
mate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle opera- 
zioni di guerra nell’attuale conflitto, o che risultino iscritti in via continuativa 
al P. N. FT. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922. 


d) in caso che con le categorie indicate ai ‘punti a), D) e c) non sì copra 
metà dei posti, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale saranno ri- 
servati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti 
in guerra o per la Causa Nazionale; 


e) in caso che con le categorie di cui ai punti nrecedenti non si copra 
la metà dei posti, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale, vanno 
in anmento alla aliquota riservata ai candidati di eni al punto bi). 


A parità di voti saranno preferiti nell’ordine che segue gli aspiranti: 
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1) insigniti di medaglia al valor militare o eroce di guerra al valore: 


2) mutilati o invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in 
dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare 
non isolato all’estero dopo il 5 maggio 19386; 


3) orfani di guerra o di Caduti per la Causa, Fascista; 
124 p 


4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando 
siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al 
Partito Nazionale Fascista alla data dell’evento che fu causa della ferita; 


5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di me- 
rito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione 
alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iseritti ai Fasci di Combatti- 
mento da data anteriore al 28 ottobre 1922 nonclè ai soci di diritto dell’Unione 
fascista fra le famiglie numerose; . 


G) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista; 


7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra 
mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o clie 
hanno partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità 
di militarizzati o assimilati, alle operazioni di enerra nell’attuale conflitto, 
oppure che risulino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza in- 
terruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; 


8) che abbiano prestato servizio lodevole nell’Amministrazione delle 
lFerrovie dello Stato; 


" 9) che rivestano la qualità di Ufficiale di complemento o° di Ifficiale 
della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, ferme le condizioni previste 
dall'art, 10 del R. D. 31 dicembre 1923-TI, n. 3224, nei confronti di coloro 
che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei 
fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conse- 
sh Di grado di Ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro 
volontà; i 


send 10) coniugati o vedovi con o senza prole con riguardo al numero 
ei figli. 
. Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suin- 
dicate per ‘parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età. 

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ece. 
possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della per- 
cenuale di cui al presente punto 12°, anche prima delle prove orali. 


10. — Gli aspiranti così compresi nella vraduatoria degli idonei ver- 
vanno chiamati ad assumere servizio nel limite «dei posti stabiliti per ciascun 
(Compartimento, con facoltà dell’Amministrazione di addivenire anehe a spo- 
stamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero 
fissato, quando in qualche Compartimento non si riesce a coprire con gli 
idonei ì posti stabiliti, I 

Le conseguenti ‘assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di operai 
allievi aiuli macchinisti sussidiari, previo un periodo di esperimento di 99 
giorni nella posizione di straordinari a termini dell'art. 1 sub.art. 15 e sub 
art. 16 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785. 

Coloro che non avessero compiuto il 18° anno di età verranno assunti nella 
qualità di straordinari e saranno passati nel ruolo di sussidiari al compimento 
del 18° anno di età. 


t 


76 ‘ BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


— — ela) coger i < Sorgi lie > Pl _-—__ yY____—Tr———__—_————_y_rr_ 


RI cn im ia n i ml 


Per gli agenti, già in servizio nel ruolo sussidiario o come straordinari, 
che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore, 
oltre che agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 253 del Regolamento del 
personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio, anche 
agli el'l'etti del computo dei dieci anni di servizio utile per il passaggio a ruolo 
«tnbile (art. 20 del R. P.). i 

Quelli dei predetti agenti che rivestivano la qualifica di operaio sussi- 
diario, continueranno ad essere considerati sussidiari anche durante il predetto 
periodo di 90 giorni, seguitando a fruire del trattamento di paga e di asse- 
gni personali di cui erano provvisti precedentemente all'esperimento, oltre agli 
eventuali aumenti di paga ed alle altre competenze previste dalle vigenti di- 
sposizioni di legge. i 

Ai restanti agenti sussidiari e straordinari aventi qualifiche diverse da 
quella di operaio, verrà assegnata la paga di esperimento appresso indicaia, 
perdendo titolo alla differenza rispetto alla paga superiore evenualmente 
fruita in precedenza, nonchè agli eventuali assegni personali e, limitatamente 
al ripetuto ‘periodo di 90 giorni, alle competenze accessorie. 


11° — La paga giornaliera viene stabilita in L. 21,00, lorde delle ritenute re. 
golamentari e fiscali, oltre l'aumento del 10 % di cui la legge 16 aprile 1940- 
NVITI, n. 237, e le altre eventuali competenze spettanti a termini di legge. 


12° — Sono esclusi dall’ammissione agli esperimenti di cui le presenti 
norme, tutti coloro che hanno preso parte a concorsi per operai Allievi Fuo- 
chisti e che non riuscirono idonci negli esami del corso d'istruzione, 


13° — Gli idonei chiamati in servizio verranno assegnati in qualità Gi 
uperai in un'officina di grande riparazione o di Deposito Locomotive, ove poi 
si svolgerà il corso d’istruzione per Allievi aiuti macchinisti, AL termine di 
questo gli idonei otterranno la qualifica di aiuto macchinista de] ruolo sus- 
siiario, 

Coloro che negli esami finali del corso non conseguiranno la idoneità, 
non ‘potranno ripetere gli esami stessi nè essere ammessi a esami consecutivi. 
I mede-imi, se estranei, saranno subito licenziati senza che occorra dar loro 
alcun altro preavviso; se erano già in servizio prima dello esperimento ver- 
‘ranno invece rimessi nella ]oro ‘precedente posizione. : 

Tanto per gli uni che per gli altri l'Amministrazione ferroviaria si ri- 
serva la facoltà di conservare in servizio in qualità di operai del ruolo sus- 
sidiario quelli che riterrà meritevoli ed idonei alle relative mansioni. 


. 14° — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla 
visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accor- 
dati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese. 


—e—— —- sel -—- — — —- 


SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESPERIMENTO 
PER L’ASSUNZIONE DI OPERAI ALLIEVI ATUTO MACCHINISTI 
SUSSIDARI 


Sezione Materiale e Trazione... . 0. 


Tl sottoscritto eee dielio di . 0... presa 
È y, ha " . . (ori . 
conoscenza delle Norme dell'esperimento. persitas:onzidoé Mi 1700 Operai AL- 
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lievi aluto macchinisti straordinari aspiranti sussidiari, di cui al comunicato 
in data . . . . . . +... domanda di parteciparvi, dichiarando di 
accettare le condizioni tutte contenute nelle Norme medesime e di conoscere 
il mestiere di... ..0 4. 
Dichiara che non ha mai prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato, 

nè concorso prima d’ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle 1, S. 
e neppure subìta visita sanitaria o sostenuto esami all'uopo (1). 

Firma (casato e nome per e-teso) 

Indirizzo attuale E 

Indirizzo precedente (2) . 


Dall! .. © & £-é » e &. e È 


Distinta dei documenti allegati alla presente domanda: 


q 
(1) In caso contrario la dichiarazione dovrà specificare il servizio pre- 
stato, la data e le loealità relative, il posto per il quale l'aspirante abbia giù 
concorso e l’esito delle pratiche fatte. 


(2) Per coloro che risiedono all’attuale indirizzo da meno di un anno. 


-——_ 


Deliberazioni Ministeriali circa lc imprese ammesse a gostire servizi in ap- 
palte dell’Amministrazione ferroviaria. 


La Commissione istituita ai sensi dell’articolo 4 del R, decreto-leoce 23 
febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1931)- 
XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle im- 
ee ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, 
’ostelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenuta 
il 6 marzo 1942-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, 
ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro il 16 marzo 1942-XX: 


ISCRIZIONE NEGLI ELENCIII DELLE SEGUENTI IMPRESE 


— — -e'__-__r P——_— 


—_—- — ——\ | mi e e _ — "—-. —— -—_ - ——_— 
papali aio I SENI = alli # 


-__- A 
n LIL LL. 


Ragione sociale e | Specializzazione Limite di appalto 


Sede Legale ! 
LANTERI Giacomo . | Facchinaggio merci e ha- T.. 200.000 
Sanremo ‘ pagli registrati — Pu- 


lizia piazzali — Traspo». 
to corrispondenza, pac- 


chi, ecc. 
MALDARI Giuseppo — | Pacchinaggio merci ce ha- L. 200.000 
Giovinazzo (Bari) i gagli registrati 
| 2 
MANFREDI Alfredo Manipolazione, earieo € L. 500.000 see 


‘'orre Annunziata (Na. searico materiali. 


poli) 


Parte IL - n. 12 - 19 marzo 1942-XX. se seen 


La 
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SSTENSIONE DE ISCRIZIONE 0 DI LIMITE D'APPALTO 


ibisione soc na Sideialista sione: o kx I 
e Sede Legale e limite d'appulto | ‘»ensione 
| tl. 
PODESTA’ Uro | Facchinaggio *nerci e ba- | Manovalanza in cenere, 
Livorno i cagli recistrati. L. 200.000 


| 
L. 200.000 
COOPERATIVA MA! Facchinaggio merci e ba- 1. 2.000.000) 
NOVALI SLA GRAN-  gagli registrati —  Ca-o 
DE BOLOGNA" rico e searieo merci e | 
Bolcena, materiali — Manovalan- | 

Za in genere, 


' L. 1.000.000 se 
\ 
MONTENOVO nici Facchinazgio merci A la | n Laden) 


oagli rezistrati. 


incona 
1, 200.000 


CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 
(Art. 7 lett. D del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309). 


___—_ —————————————— rr r ————rr_ _— cr: 
arri pe - —— —— - e e we - oe 


n - 


TS TIT e 


palpa 


Limite di appalto 


Ragione Recnio di Speriulizzazione i 
. 4 » Î 
SARCTIII Camillo Manovalanza in genere - IMimitata 

Pozzolo Formigaro (A- Clavico e senmeo imate- 

lessandria) riali. 
11 Direttore Generale 
VIELANI 
a 


a) PSI 


- 
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Ordine di servizio n. .1'**. 


Concessioni di- viaggio e di trasporto a favore dei Senatori dol Regno 
Consiglieri Nazionali per il IV anne della XXX Legislatura. 


I biglietti serie B° rilasciati per i viaggi delle famiglie dei Senatori del 
Regno e dej Consiglieri Nazionali, nonchè i relativi buoni bagaglio emessi per 
il ÎII anno della XXX Legislatura dovranno essere tenuti validi soltanto fino 
alla mezzanotte del giorno 22 marzo 1942-XX. 


Però in base al $ 15 delle Norme per le concessioni di viaggio emanate 
con l'Ordine di Servizio n. 31 del 13 marzo 1930-VIII, se il viaggiatore mu- 
nito di biglietto serie B° si trovi in viaggio dopo tale ora o lo inizi non oltre 
l'ora stessa, ha diritto di utilizzare il biglietto fino alla stazione ner la quale 
venne vidimato o: per quella dove eventualmente egli intenda di effettuare 
una fermata. 


Per il IV anno della XXX Legislatura verranno emessi biglietti serie B° e 
buoni bagaglio da tenersi validi per i treni in partenza dopo la mezzanotte del 
22 marzo 1942-XX e che avranno la scadenza alla mezzanotte del 22 marzo 
1943-XXI. 

I nuovi biglietti serie B° e buoni bagaglio si distineuono da quelli del 
TII anno della XXX Legislatura perchè portano l'indicazione sul fondo “Ax- 
no IV della XXX Lesislatura, I della Camera dei Fasci e delle Corporazioni - 
scade alla mezzanotte del 22 marzo 1943-XXI”?. 

I biglietti serie B° portano inoltre l'indicazione sul fondo “da .......... 

ETERNI e viceversa” ed hanno a terzo il prospetto per l'effettuazione 
dei viaggi di andata e ritornno, da e per qualsiasi stazione delle Ferrovie dello 
Stato, contro pagamento del ‘diritto fisso di IL 20 per ciascun higlietto di 
1° classe, L 12 per ciaseun biglieto di 2° classe, da corrispondere però all’inizio 
dei viaggi di amdata e di ritorno rispettivamente nella misura di L. 10 e L. 6. 


Per quanto riguarda le persone che possono fruire di tali biglietti, si ti. 
chiamano l’ar. 12 della legre 5 dicembre 1941-XX, n, 1476, ed i paragrafi 122 
e 123 delle Norme sopra indicate. 

I buoni bagaglio possono essere fruiti sia dal Parlamentare, che dalle ci- 
tate persone. 

Per quanto concerne la compilazione, validità ed utilizzazione dei biglietti 
di cui trattasi, si avverte che dovranno essere osservate le disposizioni conte- 
nute nei paragrafi 124, 126 e 127 delle Norme suddette. 


Ne» casi di irregolarità o di abusi, il personale dovrà attenersi a quanto 
è stabilito dal $ 148 delle Norme stesse. 


Distribuito agli agenti delle clessi 3, 5, 7,9, 12 e 13, 


Parte III — n. 12 - 19 maurzo 1942-XX, 
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Comunicazioni : Gare, appalti oce. per lavori o fernitaro. 


Sez. 9a 


G. Gare 
L. P. Licita- | Termin SARESO 
sione Drivaia ° SA approssi Ufficio inearicate 
LAVORI E FORNITURE TP. ; a) mativo delle 
tiva vata | presentazione dello ratiche 
A. C. Ap- delle offerte P 
palto soncorso appalto | 
I’rolungamento binario d’incrocio L P ILL, 12 230.000 | Sezione i 
in stazione di Pino Tronzano. î 19 sO vecia Milano 
sa Dee a TI n ORTA. CORTONA E 
Sistemazione A.C.I. in stazione di L P da 12 00.000 | Ufficio LE.S. 
Pisa S. Rossore. Ò 19 13% IONE Iirenze 
È fradicio i dii VOSTRA, SETTA a 
Costruzione sacca raccolta difesa Ore 12 ‘Sezione Lavori 
Km. 118 + 750 stazione Peraro- L. P. del 23 marzo 91.800 Venezia 
lo linca Treviso-Calalzo. 1942-XX | 
Serbatoio in muratura della ci- Ore 15 | | o CARD e 
pacità di mc. 500 in stazione dé: L. P del 24 marzo | 559.000 SENIO Lavori 
Vizzini. I 1942-XX SRO 
Sistemazione servizio acqua In sta - L. P ES, ro 3 ee st I Sezione Lavori ii 
zione di Pistoia. ’ } 1942-XX Sr ari Firenze 
Fornitura 3400 picchetti di rifer:- Ore 12 
mento tracciato curve linea San L P. del 29 marzo 102.000 da i Ì 
Pietro del Carso-Fiume. Ù 1942-XX 
i Ore 18 Si di ‘ 
Rinnovamento binari Prevalenza è ' uni i | Sezione Lavori 
galleria omonima. | L P. gel 31 mai ala 192.000 | Torino 
riolea. Sean rata i AREA SIINO ai 
Fornitura batterle linea Pisa-PI- A. C ina sor x i a Ufficio L.E.S. 
stola. pt | 194 o SEX i Firenze 
| 
RUSNa' Avati capi DD del Depo: | | ore 16 Ufficio I.E.S 
ella nuova, cabina e pu- 3 : | cio IL.IE.S. 
sito Locomotori di Genova Bri- | L. P. iL si PICS | 206.000 I Genova 
gnole Terralba. | DEVA | I 
Una gru elettrica a ponte scorre- i | 
vole della portata di tonn. 6. - 
Adutta per corrente alternata 10 ile > Servizio Materiale c 
trifase 220 Volt, 42 periodi. - A. C. 1942 XX | da Traz., Ufficio Ill. 
Scartamento m. 17,220, destina- Ò Sez. 98 - Firenze. 
ta all’Officina di Verona. 
A. C. | 
[oipianto per l’essiceazione nel | Derti date 
vuoto e con circolazione di aria A.C 5 aprile | __ cr ig i 
calda di indotti di motori elet- sore 1901/-NX | ‘9a. Firenze 


trici. 


la i Ai Vr ini erre = |. ——-— 
OO 
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a -P4- 
-] CE-t-- a . 
î 3 28 È Termine utile | Servisio ed Ufficio 
3 | Quaztità MATERIA LE DA FORNIBSI! Cia: = |presentasione| incaricato 
Li Uni delle ofterte | delle pratiche 
É nOn 
ar STONE ha JE seal. n 
x ‘16: Perni di collegamento fra le T. p | 25.3.1942 Ea 
i biclle delle locomotive. i A. XX | Sezione 7* 
vu 79 | Diattaforme suiotentranti per | T. p | 26. 3. 1962 ‘a. Sezione 72 
fo i orn DET 
era. A ul E. SASA 
e __ Valvole, racc cordi e tappi per 
| iniettori. T. P. i N 1 so | Sezione 7 Id. Sezione 72 
; ‘ano grigio verde Comune me ii ge pai a 
nil DE sto e ml. 6.000. impermieabi- T. P. a Id. Sezione 5-4 
Co i | lizzato. i n° 
Teladi caliapa na impre | 6 
ml. ©: 10,000 #0 Canapa NeraciMpcrnea T. P, 15.5.1942 Id. Sczione 58-4 
i A. XX | 


bile. 


Il Direttore Generale 
VELANI 
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CONDIZIONI D’ABBONAMENTO 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen 


sione . . .L. 16,00. 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 


corrispondenti ad altri enti . . » 32.00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dei privati, agenzie, eco., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettero subito la ricevuta 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale | 

. Servicio Personale ai Affari Generali dal 1° gennaio + 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per | 


durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata. 


Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammim- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni combiamento di indirizzo, non assumendosi 
Amministrazione alcuna responsabilità per gli even- 
tuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunioe: 
sione. 


-— —_ “> 


4%. 365 MM 1, 


26 marzo 1942 
Anno XX 


Anno XXXV - N. 13 


PaMUNISTERO. DELLE COMUNICAZIONE, PIRA 


9. 
aan: seni mo = sera cars = | TALL) LS 
AIA ‘n sI PUBBLICA IL GIO Di ART Era Pa . 
= ce "Tp e dae ria IE i ——— 288, 
MF A ul \Y 5 } 
Mi "II \ SP p° 
CS) INDICE \_ o 
5 LA 
PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag. 


12 febbraio 1942-XX — Regio Decreto n. 155. — Riconferma nella cariea di 
Consigliere d’Amministrazione delle Ferrovie dello Stuto del or. uff. cav 
Giuseppe Bronzini, sostituto avvocato generale dello Stato. 211 

Li novembre 194L-XX —- Decreto Intemninisteriale n. 1301, -—— Modifiche al | 
visente contratto {ipo relativo all’assunzione del personale non di ruolo 


contrattista delle Ferrovie dello Stato 2/2/2222 212 
10 marzo 1942-XX — Deereto Ministeriale n. 27: -- Graduatoria degli idonei 
. del concorso a 10 posti di Sorvegliante lavori in prova 2/2/2620 219 
te 10 marzo 19+42-XX — Deereto Ministeriale n. 2745. — Graduatoria degli 


idonei del concorso a 90. posti di Alunno d'ordine in prova deeli Uffici 214 


.d 
:' PARTK SHOONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Circolari ed Istruzioni di durata 


indeterminata: 
Ordine di Servizio n. 33, — "l'rasformazione della fermata impresenziata di 
Cartoceto Lucrezia in fermata presenziata |. 19 
Ordine di servizio n. 54, — Trasformazione del raddoppio di Corsano in ‘sta- 
zione abilitata al servio Viaggiatori e Bagagli. ' : ivi 
Ordine di serrizio n. 55, -- Competenza dei lavori rizuardanti vari impianti Sl 
Ornine di servizio n. 36. = Attivazione dell'Esercizio con D. C. sul tratto 
Messina-Patti della linea Me>sina-Palermo . . 45 
Circolare n. 6. --- Ritiro dalla circolazione delle monete di nichelio puro da 
CENIESIMI 200. da: a al e a SE e È e e e 0 


l'omunicati : 
— Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizio 


in appalto dell'Amministrazione ferroviaria. a ivi 
— Gara a premio per la Jotta contro le mosche durante Vanno 1942 98 
PARTE TERZA - Otdini di servizio e Circolari di durata 
determinata: 
Comunicazioni : 
Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture  £ è a ©» &_ id 27 


-— —- — 


Roma, 1942.XX — Soe. An, Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22 


i Sa e — — +-+ lane in I e 2 GI 


BOLLETTINO CEFICIALE DETTE RERROVOIE, DELLO STATO 211 


Recro Dicrzro 12 febbraio 194+2-XX, n. 158, —- Riconfemna nella carica di 
Cuonsiglere VAmministrazione delle Ferrovie dello Stato del gr. uff. ar. 
(rinseppe Brouzini, sostituto arrocuto generale dello Stato (1). 


CH? 
VITTORIO EMANUELE III nel Past 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 5200 
RE D'ITALIA E DI ALBANIA SS 
IMPERATORE D'ETIOPIA di AC Ac pet 
i CLES 
Visto il I. Deereto- e 22 maggio 1924, n. 868; . Ne 
Visto il R. Deereto-Lesse 19 luglio 1924, n. 1244; Ni 
Visto il R. Decroto-Leese ‘19 Inglio 19 24, n. 1521; {ox 
Visto il R. Desreto-Legse 11 giuono 1925, n. 1049; Le 


lidito il Consiglio dei Ministri; 
Su pioposta del Nostro Ministro Seuretario di Stato per le Comunicazioni : 


Abbiamo decretato è decereltuno: 


E° riconfermato nella carte a di Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie 
dello Stato in base allY@art. 2, 2, punto e), del citato R. Decereto-Legge 22 maguin 
19240 n. $68, a datare dal 1" nunrzo 1942. NX, il sr. uff. avv, GIUSEK PPE 
BRONZINT, sostituto avvocate. generale dells Stato, in rappresentanza del- 
l'Avvocatura Generale dello Stato. 


Ordiniamo ehe il presente decreto, munito del sizillo dello Stato, sia in- 
serto nella Raccolta ufficiale delle leegi e dei deereti del Itegno d'Halia, mani 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX., 


145 


VITTORIO EMANUELE 


Mossorizi Host Vixrrrg 


— + _ Cc + — —.- 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 1012-NN, 


. 3 
Parte I — n. 13 — 26 marzo 1912-XX, : 


= 
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DeckeEtOo INTERMIVISTERIALE JI novembre 1941-NN, n. 1394. — Modifiche al | 
vigente contratto tipo relativo all'assunzione del personale non di ruol» | 
contrattista delle Ferrovia dello Stato, | 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI | 
DI CONCERTO CON IL Î 
IL MINISTRO PER LE FINANZE 


«000 Visti gli articoli 15 e 21 del regolamento del personale delle Ferrovie | 
dello Stato, approvato cor R, decreto-legge 7 aprile 1925-ITI, n. 405, conver- 
tito nella legge 21 marzo 1926-1V, n. 597, con i relativi allegati e ]e succesa 
sive modificazioni cd agmunte: 

Visto il contratto tipo relativo all'assunzione del personale non di ruolo 
contrattista delle Ferrovie dello Stato, approvato con decreto interministeriale 
25 uu 1939.XVIT, n. 2941; 

‘ista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie della Stato (Ser- 
vizio Personale e Affari Generali) n. PAG, 03728/1/186903 del 10 novem- 
bre 1941.XX; 

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; 


DecgrTA: 
Art. 1. 


Il terzo comma delVart. 3 del contratto tipo relativo all'assunzione del perso 
nale non di ruolo eontrattista di cu all'art. 15, punto ») del regolamento del 
personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con decreto interministeriale 
25 aprile 1959.XVII, n. 2941, è sostituito dal seguente 

« Tale paga, per il personale assunto per il disimpegno di mansioni aventi 
specifica corrispondenza nelle qualifiche previste dai yuadri di classificazione 
amnessi al revolamerto del ‘personale Aelle Ferrovie dello Stato, non deve su- 
perare la quota pari ad un trecentesima dello stipendio iniziale e del supple- 
mento di servizio attivo previsti per le predette qualifiche ». i 

ATL: 2 Î 

L'art. 9 del suddetto contratto aa è sostituito da) seguente: 

«Il ‘personale a contratto quando incorra in lievi maneanze può essere 
punito dal Capo dell'Ufficio da cui dipende con multa fino ad una giornata 
di paga. 

Der mancanze gravi, per difetto di rettitudine o per cattiva condotta mo- 
rale e politica, il Jersonale stesso viene, invece, licenziato con provvedimento 
insindacabile del Direttore Generale, salvo che questi non stabilisca con vn 
provvedimento pure insindacabile di punire il responsabile con l’allontana- 
mento dal servizio con perdita di ogni competenza per un periodo da 2 an 
12 giorni». ì 


Art. 3, ) 
I} presente deereto sarà trasmesso alla Corfe dei Conti per la registrazione 


cl ha vigore, agli effetti finanziari, dal primo del mese successivo a quello 
ala sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 


Roma, li 11 novembre 1941-XX. 


ir n -" 


11 Ministro per le finanze 
Di REVEL. 
Il Ministro per le Comunicazioni 


Host VENTURI 
Parte I - n, 13 — 26h marzo 10942-XX, 


| 
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Diereto MinistURriLe 100 marzo 1942-NX, n. 27534, — Graduatoria. degli 
ilonei del concorso a 10 posti di Sorregliante lavori in prove. 


| Il, MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Deereto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 5842; 
Udita la relazione della Direzione Generale delle Fiato dello Stato (Ser- 
0:41)/24/208994 in data 7 marzo 


vizio Personale e Affari Generali) n. PAG, 


1942-XX; 


Sentito il Consiglio d’'Amministrazione; 


DECRETA: . 


E" approvata la sevnente graduatoria degli idonei del concorso a 10 posti 


di Sorvegliante lavori in prova: 


1 - PASOLINI (Giulio 
2- CHIARELLI Ancelo 
> - BUPRIESI Renato 
{1 - LEZIERO Luigi 
5 - PROSPERI Igino 
5 - GALLONI Aurelio 

= ° FELIETTI Vito 

- MORINI Amerizn 

© - PASSERI Giorzio 
L - TURRI Fortunato - 
1 - CAVALIERI Oreste 
12 - MARTINELLI Alvise 


Roma, li 10 marzo 1942-XX 


Purte I - n. 13 — 16 marzo 1942-XX, 


MELIADO' Remo 
ROVERE Franceseo 
DEL GIUDICE Francesco 
RONCI Aldo 

SALVATI Corradino 
GARIGLIO Marcello 


ce 
ARGENTO Salvatore VEE 
PATUELLI Carlo 0a 
ANTINORI Luciano A 
CAZZOTILI Giuseppe pitti 
PALINI Annesio. E VU 
FRADEANI Folo fi > Paes 
CONI nà SR 
Nit 


IL Ministro 
TTost VENTURI 
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Decreto MINISTERIALE 19 marzo 1942.NN, n. 2715, — Graduatoria degli idonei 
+ del concorso a 90 posti di A'mino dordine bi prova. degli U ffici. 


IL MINISTRO PER Li COMUNICAZIONI 


Visto il Deereto Ministeriale 24 eiueno 194 1-NIX, n. 8541: 

Ucdita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato Ser. 
vizio Personale e Affari Generali; n. PAG. 040/24/2080295 in data 10 marza 
1942-XX; 

Sentito il Consiglio d' Amministrazione; 


DECRETA: 


I approvata lannessa sraduatoria degli idonei del concorso a 90 posti 
di Alunno d'ordine in prova degli ulfici, 


Roma, li 10 marzo 1942-XX, 


Ir Ministro 
Hos® VENTURI 


CONCORSO A_90 POSTI DI 26 - LAUCHARD Eugenio 


ALUNNO D'ORDINE TN PROVA 20 - ANGIOLINI Eugenia 
NEGLI UFFICI 28 - POLLI Adriano 
29 —- LA BUA Salvatore 
Graduatoria degli idonei. 50 —- CASINI Antonio 


31 - FELIZIANI Marcello 


1- RICCA Guglielno 52 - GIORGETTI Aldo di Agostmo . 
2 - PRESTOPINO Attilio 55 © GHERARDI Riccardo 
3- CONTI Piero SE MARZUOLT Mario 

4 — LA BUA Vincenzo 35 CRESCI Alberto 

5- POVEGLIANO Rnrico 56 - TARRICONE Luigi 

6 - COPPOLA Raffaele 57 — SERNI Uhaldo 

7 - DEL VECCHIO Giuseppe 55 VALERI Valerio 

S - ELIA Paolo 39 — IANNONE Antonin 

9 —- DEL CARRIA Danilo 40 — TALITERCIO Giuseppe 
10 - FERRARI Bruno 41 - FABBRI Raffaello 

11 - DEL MONACO Donato 2 AMENDOLARE Mauro 
12 —- BIANCHINI Aldo 43 —- CARGIANI Ennio 

‘i! GALLI-TOGNOTTA Leo 4 - COLAMARTA Filippo 
44 - ATELI Attilio 45 — CASTRICA Alberto 

150 RUSSI Uco 46 - BULDRINI Giuseppe 
16 -- TASSINT Aldo 47 —- PARAGATTI Roberto 
17 - ZAMPINI Enzo 48 —- PASQUA Michele 

18 — VINCIGUERRA Salvatore 9 — MANETTI Federigo 

19 —- MASSARI Aldo 50 - PELLEGRINO Giusepjie 
20 —- TACCONI Mario 51 - CERVELLINI Giuseppe 
21 - CERETTI Ameden 52 - SIGNORI Giacomo 

22 —- STACCIOLI Vezio 53 - GIAMPIETRO Silvio 
25 - BERTINO Pietro 54 -- LAMARRA Corrado 

24 —- PASETTO Francesco b) - TERROSI Renato. 

25 - PEPE Carlo 56 - AGOSTINELDI Gildo 


Parte I - n. 13 — 26 marzo 1942-XX, 
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DI - MUSUMECI Luigi 

55 - GIANI Otello 

59 - CAPECCHI Roberto 
60 -- ALIOTTI Nicoli 

61 - CECCHI Giovanni 

62 —- MANSRRVIGI Altredlo 
63 - GERMANI Autonio 

GL - MARANI Tebaldo 

65 - VOLPINI Giovanni 

66 — CONTI Remo 

UT - SARDO Giuseppe 

68 —- RUBBI Bruno 

69 —- FERINO Renato 

70 — CRESPI Walter 

il - CORDOVA Vincenzo 
12 — CERASOLI Bruno 

13 — RUTIGNANI Ulisse 
4 É VOLPI Eugenio 

15 — VENTURI Virgilio 

ali - DANISI Vito 

DS ZUCCARINO Giovanni 
5 - PUGLISI Carmelo 
= VITTUARI Carlo 

SO — CERBONE Gennaro 
SI - TONI Giovanni 

52 - CIONI Valentino 

33 - CAPRI Pietro 

S4 > SGARZI Carlo 

+85 - PUCCI Marcello 

So) — RODRIGUEZ Too 

87 - ZARRO Vincenzo 
38 = PASSARELLA Ottorino 
SI - CAMMELLI Dante 

)) — ALBANESI Arnaldo 
MERLINO Guido 

d2 STERLICCO Mario 
03 - GOLINI William 

Yi — SANTOCCHIA Bruno 
do s PIZZOLANTE Ettore 
20 * PARASCANI Aldo 

se # MUTTI L'berto 

Ù - PECCHIOLI Egidio 
)9 — CANCRIN] Alberto 
100 — MARTINI Giuseppe 


102 $ TACOVONR Giuo 

103 — D'ANNIBALI Enzo 

104 - FPRANGI PANI Carlo 

105 = CONSOLI Salvatore 

pe 6 PON 4 Armando 

i 7 CARDARELLI Ferruccio 
08 — GIRANI Cesare 

DL, - BRONZI Luigi 

A i PIO Benedetto 


— 2 
VE 
1 


-_ 


HA LITI 
Ì 


St NI nai errate ie cia 


PECCHINI Nercio 
BURREI Reno 
DATI Luigi 
RIVARA Massimo 
CAPRI Francesco 


SBERNINI Bru 


NICOLA Antonio 

SERENI Fosco 

BASSI Amato 
RUSTICHELLI Bartolomeo 
LUCA Antonio 

MATTI Roberto 

LANA Rolantio 


SLA MONICA Antonio 


DI CENTA Aldo 
FIORILLO Giuseppanionio 
MAZZESCHI Renato 
SACCONE Ortensio 
GIRELLI Lmigi 

GOVONT Vinicio 
RAMPIONI Brenno 
D'AUGE” Vineenzo 


“ SANTAGATI Francesco 


MACCAGNO Luigi 
DE PAOLI Flio 
ZANUS Guerrino 
NOTO G. Battista 
DI PUCCIO Diano * 


LUPI Robertc 


STOPPONTI Mario 


- GATTO Paolo 


DACCARDI Crivolanmio 
CESARONT Atrrico 
PAVLIN Stanislao 
TOMASSINI Carlo 
SIMONETTO Giovanni 
CASTORINA Libero 
TARTARINI Remo 
FERORELLIT Renato 


°- FICILI Vincenzo 


SERNI Giuseppe 


ù SPALLA Elio 


GIANFERRART Leonardo 
PALINI Annesio 
STELLA Uco 
MALABAILA Secondo 
PIERUCOCI Gscar 
GIUSTO Erne-to 
GIORPANI Lnici 

RUSSO Francese 

TENTI Telemaco i 
MAGLIOCCHETTI (Claudio 
CHIGNOLA Adelio 


‘ ALT'OBELLE Decio 


ZUN ARE LU Dudiaio 
(TUSCANO Antonio 
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III] 
DD DTD IL 


180 


— 


9 -- MERCURIO Luipi 


BIANCHI Cesare 


RIZZO Adolfo 


SANTOEMMA Nicola 
TRAPANI Giuseppe 
MODICA Eliseo 
(CLAPS Paolo 
PINZANI Dino 
FRANCO Francesco 
I)IT FAZIO Andrea 
TMPROTA Roberto 
FODESTA” Francesco 
DE SALVTA Gustavo 
SANTAMARIAMario 
MARTINI Aroldo 
GALLINA Luigi 
CIONT Oreste 
GALLUZZO Gaspare 
PAVONE Giuseppe 
SICHER Pio . 


189 


190 è 


191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 


198 
199 


200 


201 
202 
203 
204 
205 
206 


DONATELDI Michele 
CHITRITLLO Francesco 
FUZZI Vittorio 
QUAGLIANO Giovanni 
PICCIONE Giovanni 
LA GORGA Arcangelo 
CALVELLI Renato 
DADAGLIO Giuseppe 
DEVITOFRANCESCO 
seppe 

TARDI Giuseppe 
ROSSETTI Rolando 
SELAII Armando 
PASQUINI Renato 
BARBARICH Vittorio 
DEGL'INNOCENTI Narciso 
PAPICCIO Antonio 
PACINI Natale 
PESCOSOLIDO Guido 


Giu. 
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Ordine di servizio n. 33 


Trasformazione della fermata impresenziata di Cartoceto Lucrezia in formata 
presonziata. 


La fermata impresenziata di Cartoceto Lucrezia della linea Fano-Tossom- 
brone viene dal giorno 26 murzo 1942-XN, trasformata in Iermata presen- 
ziata ed abilitata al completo servizio viaggiatori, bagagli, merci Ge P. V., vel. 
coli e bestiame. 

Detta fermata avrà quindi gestione propria ed eseguirà alla Cassia Com- 
partimentale di Roma il versamento dei propri introiti con le modalità e norme 
in vigore e secondo la periodieità di cui alla lettera FP dell'O S. n, 184/1913 
e cioò quattro volte al mese. 

Di conseguenza, nella Parte I del “Prontuario Generale delle distanze 
clilometriche della Rete dello Stato”? {Edizione 1° marzo 1942-XNX) alla pa- 
gina 21, nelle colonne 7 ed 8 si dovranno depennare, nell'elenco alfabetico, 11 
sevno ® di fianco al nome di Gartoceto Luerezia cd il richiamo (+), ed espori: 
poi nelle colonne 9, 10, 11, 12, 15 e 18 rispettivamente le indicazioni G, 1, 
Vai Ps Di 

Nella Parte II del proninario suddetto, alla pagina 32, tavola n. 80-his, 
uélla Parte ITIT pae. 17, e nella Parte IV, pag. 44, si dovrà depennare il 
«ecno ® di fianco al nome di Cartoceto Lucrezia. 

Nella Parte [ della “Prefazione Generale all'Orario senevale di servizio” 
(Jdizione febbraio 1956-XNIV) alla pure. 153, a fianco al nome di Cartoceto 
Lucrezia dovrà depennarsi J'indicazione LB. 


Distribuito vgli genti delle classi 1, 2,3, 5, 6,7, 9, 12, 15, 15 e 16. 


Ordine di servizio n. 34. 


Trasformazione Raddeppio di Corsano in stazione abilitata al servizio Viag- 
giatori e Bagagli. 


In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunica 
zioni con Decreto n. 926 dei 30. settembre 1941-NIX, dal giorno 1° aprile 
1942.XX 1] raddoppio di Corsano, ubicato al Km. 82; 715 della linea Fow- 
cla-Napoli, Era le stazioni di Apice S. Arcangelo e Montecalvo B. C. verrà 
trasformato ino stazione abilitata al servizio viaggiatori e bagagli, 

Detta stazione dista da quelle Innitrol'e sopra indicate, rispettivamente 
Km. 5 1 042 e Km, 8 + SI. Eseguirà il versamento dei propri introiti alla 
Cassa Compartimentale di Nipoli. osservando le disposizioni e norme relative 
al servizio dei valori e la pertodicità di eui alla lettera F dell'Ordine di Ser- 
vizio n. 184/1915." a 

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente 
agli allegati al presente Ordinr di Servizio i prontuari delle distanze ehilo- 
metriche e le pubblicazioni di servizio iuteressate. 


Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7,9, 12, 13 e 15. 


Parto IT - n. 13 + a cnnrzo 19{2-NNX. 
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ALLEGATO ALIZO, Soon, 34 -— 1942-XX. 


PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICIEE 
Parte II 


Tavola polimetrica n, 108 (lina Foggiu-Napoli e diramazione 


l'elase Cerreto-T'elesa Bagni) 


Foggia Lo L06066 ++ Km. 830 S. Lorenzo Maggiore . . Km. 39 
Cervaro Cu è » 750 Solopaca, . . . . . » 406 
Troia Castellucci 0 Sauri ; » 57 Telese Cerreto. . . . » DI 
Bovino Deliceto . >» 50 Telese Bagni e 
Orsara di Puglia cu. > 1 Amorosi . . . >» 50 
Montaguto Panni . . . .° » 37 Frasso Telesino Dugenta . » 62 
Savignano Greci . > JI Valle di Maddaloni . » 65 
Pianerottolo d’Ariano » 25. Maddaloni Superiore » 74 
Ariano Irpino . 2.00 > 21 Caserta “De . >» 81 
Castelfranco in Miscano . . > + Recale. . ...... >» SA 
Montecalvo Buonalbergo Ca- Marcianise Da «di 190 

salbore . ...171.. >» 9 Gricignano Tev erola. .. >» 92 
Corsano . . » -- Aversa . ; » 96 
Apice S. Arcangelo Bonito  » i S. Antimo Atella. » 10 
Paduli sul Calore , » 13° F rattamacgiore Grumo » 102 
Benevento. . . » 19. Casoria Afragola . » 106 
Vitulano . HW » 27 Napoli Centrale » 115° 
Ponte Casalduni .. . . » i Napoli Marittima . . >» 103° 


PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in use nelle sta- 
zioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà: 

Nell’interno, linea Foggia-Aversa, fra i nomi di Montecalvo Buonalbergo 
Casalbore e Apice S. Arcangelo Bonito, inserire il nome di Corsano e di 
contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso; 

Per i prontnari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica n. 108 
la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di 
servizio. Per tutti gli altri prontuari la distanza dovrà essere formata aggiun- 
gendo Km, 9 a quella indicata per Monteealvo. Buonalbergo Casalbore, Km. 5 


n quella indicata per Apice S. Arcangelo Bonito e scegliendo quella che dal 
confronto risulterà minore. 


L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base 
nella formazione della distanza. 


Nell’indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserize” nella folle Oppor- 
tuna, il numero «ella pagina e il numero progressivo; 


ì- —- n. 
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ALuagaTto aLL' O. pi 8. n. 354 - 1942-XA 


\ Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferreviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX 
PARTH I 
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Segue: ALrzgaro ALL'O. S. n. 84 - 1842-XX 


Proniuario Generale delle distance chilome!riche fra ?îe Stazioni della Kete dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX). 
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sn PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZON — DISTANZE 


EGEO ww GRUPPO B_ | GRUPI Ior “Teni RE IIOTE DI Dn KUPPO E Gruppo È 
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BOLLETTINO UT'FICIALE DE LLE FERROVIE DELLO STATO SI 


PREFAZIONE GENERALE ALLORARIO GENERALE DI SERVIZIO 
(Fdizione febbraio 1926-NIV) 


A_ pag. 14, «i dovrà serivere in euattere minuscolo il nome di Corsano, 
depennando lindicazione di Raddoppio ed aggiungendo Pindicazione : 
«BN 127 » 
Elenco dei numeri cistintivi per Proseguimento della statistica: | 
a pagina 90, dopo le attuali indicazioni relative alle stazioni della Tini, 
Aversa-Benevento- Foggia, aseliungere «9524 Corsane Benevento /A/ » ; 
nella sede bed dell'initice alfabetico agemngere il nome di Cor. 
cano e di contro il n. 9324, 


Ordine di servizio n. 35. 
Competenza dei lavori riguardante vari impianti. 


Con riferimento all'Ordine di Servizio n. 97, pubbitcato nel Bollettino Ut- 
fictale N. 21 del 26 Imagzio 1932-X, e a maggior precisione delle norme di eni 
i punti da ] o 10 in esco indicati, ed in sostituzione degli Ordini di Servizio 
nu. 125/1934, 140/1956 c 107/1937, si dispone che dalla pubblicazione del 
i ii di Servizio, la compete nz degli organi dei Servizi Matermale 

* Trazione e Lavori e Costruzioni, per quanto riguarda la presentazione de:l: 
TA Ueseeuzione: dei livore li mannienzione degli impizinti 
ed elettrici sin quella determinata dalla seguente tabella, 
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OSSERVAZIONI 


A_compietiunento della fabella suddetta si precisa quanto seste: 


1) A maggior precisazione dei nn. 24 e 25 sub @) del preecdente preo- 
spetto, si specifica + gli Ulfici Impianti Elettrici e di Segnalamento prov- 
vedono in ovui caso, e per qualisiasi genere di impianto, all’esecuzione delie 
condutture di energia lelnivi per forza motrice e per tutto quanto oecor.s»: 
per assicurare il quantitativo di energia necessaria per detti infpianti; agli 
impianti di illuminazione elettrica, nonchè alla manutenzione di dette condi: - 
ture e degli impianti di iltnainazione, Inoltre a maggior precisazione di quanio 
indicato al n. 11 b), da Sezione Lavori deve anche provvedere al manteniment:: 
dell'uso del binario cuando i lavori di impianto o di riparazione non potes- 
Sero essere esecuiti con continuità. 


2) Per qualsiasi impianto di forza motrice di competenza del Servizio 
Lavori, all'esecuzione dei lavori relativi all'impianto ed alla manutenzione de 
motori elettrici, provvedono eli Uffici 1.E.S., anche se dal prospetto risuli: 
che il complesso dell’impianto è di competenza delle Sezioni Lavori. 


5) Quando non sia precisato altrimenti, si intende che la competenza, per 
i singoli impianti, vale tanto se si tratti di impianti manovrati a mano, quanto 
“e «li impianti siano azienati da motori idranlici, elettrici pneumatici e di qual. 
siasi altro tipo. 


4) Nella esecuzione dei laveri si comprende anche l'escenzione di tutti i 
lavori di sostituzione, spostamenti, teelimento d'opera, e demolizione dei mec- 
‘amismi fuori uso. 


5) Per paite elettrica degli impianti di parafulimini si intendono le prese 
di terra; nei relativi lavori di ce st iniendono comprese le misure 
di continuità elettrica e di resistenza di ter 


6) Quando sin distinta la manutenzione straordinaria, da quella ordi- 
narla, per manutenzione ordinaria di deve intendere : 
a) la lubrificazione e la pulizia dei meccanismi e delle altre parti dei. 
l’impianto, la vernielatura parziale conseguente a lavori di manutenzione o» 
dinaria. 


b) La riparazione e il ricambio delle singole parti, quando i lavori 
lelativi pessono essere esegniti senza togliere d'opera le parti principali del 
Iucccanismiti e * nen richiedano periodi di inattività de] me-camsmo ste-so 
superiori a cirea 24 ore. A 


Per i straordinaria si intende ogni e qualsiasi lavoro che non 
rientri in quelli sopra indicati, 


7) Nei Compartimenti in cui nen esista TUfTicio Impianti Elettrici e di 
Secnalamoento. i lavori di competenza di questi altimi verranno eseguiti dal 
competente Ufficio della Sezione Lavori. 

Quando per lo stesso lavoro, sone indicati Ufficio Felettrificazione è 
Ufficio TES. s intende che ii lavoro stesso verrà esegnito -—— a meno che 
non «in diversamente disposto caso per caso dal Servizio Lavori — dall’Ulfieio 
Elettrificazione fino Ila consegna all'ufficio L.E.S, delimpianto a cui il lavoro 
si riferisce, e dall'Ufficio I.E.S. dopo tale consegna. 

Restano infine di eselusiva competenza degli Uffici Bmpianti Elettrici e di 
Seenalamento: 
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— Tutte le pratiche riguardanti la fornitura di energia elettrica, qui- 
iuneue «ia Puso al quale sia destinata, salvo quelle che la Sede Centrale ha 
avocato o riterrà opportuno avocare a sè stessa; 

— L'esecuzione di tutti gli impianti elettrici cd elettromeccanici desi 
difici di proprietà dell’Amministrazione delle PP. ‘T"T., mentre la manuten- 
zione degli stessi sarà limitata agli ascensori, ai montacarichi per trasporto di 
cose con accompacmamento di persone, alle sonerie elettriche, agli impianti di 
ventilazione ed agli impianti di illuminazione elettrica escluso il ricambio delle 
lampadine, che verrà effettuato, per 1 centri normali di illuminazione diret- 
tamente dagli orcani dell’Ammiristrazione delle PP. TT., mentre per i centri 
di illuminazione di carattere artistico o per quelli che presentino serie diffi- 


coltà di ricambio proficdeno gli Uffici T.E.S. con lampade fornite però da!- 
l'Amministrazione Postale. : 


Ordine di servizio n. 36. 


Attivazione dell’Esercizio con D. GC. sul tratto Messina-Patti della linea 
Messina-Palermo. 


Dalle ore 12 del giorno 15 marzo 1942-XX è stato attivato sul tratto Mes- 
Suna-Paitti della linea” Messina-Palerimo il sistema di esercizio con D. C. rego- 
lato dalle “ Disposizioni del servizio con D. C.” Edizione 1931 e successive 
modificazioni, 

L'Ufficio del D. C. è situato al 2° piano del F. V. della stazione di Mes. 
«ina Centrale e corrisponde, a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti posti: 


Messina Centrale D. M. 
» » Capo Rip. Mov. (ascolto) 
» » Capo Pers. Viagg. 
» » Capo Dep. Loc. 
Me-sina Marifiima D. M 
» » i Dirigente Nautico 
» » Rip. Navigazione 
Messina Scalo 
Camaro 3 : 
(1esso 
Villafranea Tirrena 
[tometta 
Spadafora S. “Martino 
Venetico 


Roecavaldina 

?ace del Mela , 
S. Filippo S. Lucia 
Milazzo 
Barcellona 
Castrorcale Bagni 
Novara Furnari 
Fermata Falcone ; 
Oliveri Tindari 
Patti 


Parte II — n. 18 - 26 marzo 1942-XX. 
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Col sistema di esercizio con D. C, conservano pieno vigore e devono essere 
Gsservati tutti i Resolamenti e le Istruzioni di servizio ino visore. sulle Jinee 
a servizio normale in amanto non siano madificate 6 sostituite dalle apposte 
SO ioni pel servizio con Fri, CU e succe-sive varianti. 

Ii sorveglianza teemca della suindicata. sezione di D. (C. viene esercitata 
direttamente dalla Sezione Movimento ed ia mezzo del Capp del 2% Riparto 
Movimento di Messima eni è affidata pure la sorveglianza 6 la dirigenza am- 
nmiistrativa delUUrfizio de] D. C, 


Distribuito eni agenti delle classi Ve 2,4, di 6,99, 10, 11,12, 156 11 del 
Compartimento di Palermo. 


Circolare n. 6, 
Ritiro dalla circolazione delle monete di nichelio puro da centesimi 20. 


Con Deereto Ministeriale in corso di nubblieazione nella Gazzetta Uff. 
cele del Resto, è stato disposto il ritiro dalla circolazione Celle monete «ii 
nichelto puro da centesimi 20, 

Tali ionete cesseranno di avere corso legale il 30 aprile 1912-XN e ca 
cranno in prescrizione li 50 cingno successive, 

In relazione a tàie prov vedimento, gh Impianti ferroviari sono antor 14- 
zati nd aeccttare fino al 30 vineno p. v. in pagamento ni Do sportelli le 
monete di che trattasi effettimndone poi il versamento alle Casse Comparti. 
mentali di giurisduzione, Je quali, a Toro volta, provvederanto alia. consegna 
delle monete stesse alle competenti Sezioni di Rezia Tesoreria entro jl termine 
massuino del 7 luglio e, a. 


Comunicati: | , 


Dolborazieni Ministeriaii circa le Imprese ammesse a gestire servizi in ap 
palto dell’Amministrazione Ferroviaria. 


La Commissione I ni sensi dellParticolo + del it, decreto-levge TA 
Lebbrato 1959-NVII, 309, eonvertito in lesze con da legge 2 gingno 1959- 
NVIL n, 759, rizu: un la formazione e la tennta degli denchi delle Im- 
prese ammesoe a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Fervovinria, 
Postelegizdica ed Aziende di Stato per i servizi tciefonici, nelle sedute tenn- 
tesì il 6 0 il 20 marzo 1942, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello 
Stato, ha preso le sezuienii deliberazioni, rebificate dal Ministro il 24 marzo 
190H2.NN: 


Peerte II - n, 18 - 26 inarzo 1942-XX, 
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ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTE IMPRESE 


Cd e i 
“edo Lepale È Specializzazione Limite di appalto 

LORENZINI Sirio Facchinaggio merci e hba-. 100.000 

Orbetello cagli registrati, 
PACCIARDÌ Angelo Facchinaggio merci e ha- 200.000 

Fettori (Cascina) cagli resistrati. 

6 

SOC. AN, COOP. DI LA- Faechinaggio merci e ha- 100.000 


VORO FRA I POR- cali recistrati — Vuli- 
TABAGAGHRI DELLA zia stazioni — Lavatnra 
SNTAZ. DI CHIUSI carti, 


ESTENSIONE DI ISCRIZIONE 0 DI LIMITE D'APPALTO 


. $ ga ; è = —- si - 


Mi e Estensione 
MALTINTI Ferruccio | Facchir: atgio merci e ba- : Manov ‘alanza in venere 
Livorno : sagli registrati — Puli- 
zia stazioni, | 
i Limite di somma dure | 
; 200.000. 
MUNSI Ennio ‘Facchinaggio merci e ba-  Manovilanza in genere e 
l’arma - gagli rezistrati, (0 Servizi del Commerciale. 
Limite di somma Lire! limite gi somma Lire 
' 500.000. ;  1000,000. 
Vv I 


CANC ne E I). ALL ID :0 N6&O) 
(Art. 7 lett. f) del R. D. L. 23 febbraio 1959-XVII, n. 309), 


Sole Ae su 3 È a SE arcani 
PO TETTI IO e, tree iano —ee. e ess eacio"eeetto vt: ome Ema nin == 


Jiazione «ociale è 


Rede Levaio | Specializzazione Tannite di appalto 
di Tala E =-- — * — » E: para E la # “a + & so sie « 
\LGRI Cosaro 'Manovalanza in cenere | 200.000 
Piacenza 
| 
BARBONI Artaro ‘Manovalanza in venere 200.000 
Chiaravalle | 


] 
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Gara a premio per la lotta contro le mosche durante l’anno 1942. 


LL \mministrazione delle Ferrovie dello Stato con il concorso della Di- 
rezione: Generale della Sauità Pubblica indice anehe per Tanno in corso una 
cara a prendo per tutte le stazioni, compresa quelle delli Delegazione Oriei- 
tale di Lubiana, che  praticheranno la lotta contro Te miosche cono maggiore 
dilivenza e con i migliori risultati, applicando Te dispesizioni di eni la Cir- 
colare n. 13 pubblicata sul Bollettino Uffietale delle Ferrovie dello Stato nu- 
mero 12/21 marzo 1940-X VITI, 


Alle stazioni di categoria .1 saranno conferiti premi da L. 500 ciasenno. 
Alle stazioni di catecoria B premi da L. 5390 ciascuno, 


Ale stazioni di catevoria € premi da L, 150 ciascuno 
Alle stazioni e fermate di categoria D, comprese quelle gestite in as- 
suntoria, premi da L. 100 ciascuno, 


Agli altri impianti che si trovino nelle immediate vicinanze delle sta- 
zioni, e specialmente a quelli ai quali siano annessi dormitori e sale di rel 
zione saranno conferiti altri premi per Vammontare complessivo di L. 10,008, 

« . 
C'iaseun ‘premio verrà ripartito fra il titolare ed il personale che lo ha 
cominvato con maggiore diligenza rispettivamente in razione di, 2/5 e 3/5 per 
le stazioni e eli impianti di categoria A, e 3/5 e 2/5 per quelli di catezoria 


B,l'eD. l 
1 Capi Compartimento, il Capo della Pelesazione di Cagliari ed il Capo della 


Delecazione Orientale. di Lnbiana  compileranno una graduatoria di merito 
stabilita in base ar referti degli Ispettori Sanitari | quali, d’aceordo eon ] 
Capi dei Riparti di ginrisdizione. redizeranno per eiascuna sfaziene e impianto 
ndiaconte una nota Informativa. 

Le sraduatorie dovranno essere inviate insteme alle note informative entr. 
il 30 novembre 1942-XXT al Comitato istituito per la organizzazione e la 
sorvechanza della gara con sede presso LUTficio Sanitiaio Centrale. 

ll Comitato, costitnito da Funzionari dei Servizi Movimento, Materiale 
e Trazione, Lavori e dell'Ufficio Sanitario. Centrale, nonehè da nn rappre- 
sentante della Pirezione Generale della Sanità Pubblica, prenderà in esame 
eli elenchi inviati dai singoli Compartimenti, procederà agli eventuali aecer- 
tamenti c quindi farà al Direttore Generale Je proposte definitive per 1'asse- 
cnazione dei prmi. | 


[Il Dvettore Generale 
\ Ù IS VELANI 


Parte IE - n. 15 - 26 marzo 12942-NX, 
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| 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


VO TER, 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen- 


stone... .° 0.0... ++ + +L. 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti al altri enti. . . . . .>» 3200 


—_—— ———___——oc <- n,» 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
- Servizio Personale ad Affari Generali dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Ohi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


ve — - —-- —--— - 


Le spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Serpi 
nerali ogni combiamento. dk, tz5t 
l’Amministrazione alcunù ribponsabilità per gli even- 
tuali, disguidi causati dalla a itRcanza di tale comunica. 


e. O 
sion o - Hi: 


2 aprile 1932 
Anno XX 


Anno XXXV - N. 14 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
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PARTE PRIMA - Leggi e decreti 


12 febbraio 1942-XX — Legge n. 196. — Norme integrative della legge 29 
maggio 1939-XVIT, n. 782, concernente la sisteniazione degli avvertizi 
squadristi-in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed alti ienti 


pubblici da DI 
\ 17 marzo 1942-XX — Dreereto Ministeriale n. 25-H, — Graduatoria desti idonei n 
i del concorso a 50 posti di Segretario in prova LL 224 
24 marzo 1942-XX — Decreto Ministeriale n. 2972. — Istituzione della De- 00 
1 legazione Ferroviaria con sede a Pristina . .. ...0.0.0.. 233 
PARTE SEBOONDA - Ordini gonerali, Ordini di servisio 
Circolari ed Istruzioni di durato 
indeterminata: 
Ordine di servizio n, 37. — Organizzazione contabile e di cassa della ‘De. 
legazione Ferroviaria Albanese” (D.F.A.) di Pristina. . . . . . 9) 
Ordine di servizio n. 38. — Apertura all'esercizio della stazione di Bologna 


S. Donato e dei Raccordi fra la linca di cintura di Bologna e le linee 
per Milano, Verona e Venezia... 101 


-Ordine di servizio n. 39. — Trasporti della R. Marina in conto corrente . . 103. 


Ctreolare n. 7. — Servizio di I Classe sui treni 20/0/0204 104 


PARTE TERZA - Ordini di servicio e Oircolari di durata 


determinata: 
Comunicazioni : 
Gare, appalti ecc., per lavori e forniture LL... DO 
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Lecce 12 febbraio 1942-XX. n. 196. — Norme integrative della legge 29 ma;f- 
gio 1939-NVII, n. 782, conceinente la sistemazione degli aunventizi squa- 
cristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pub- 


Dlici (1). 
VITTORIO EMANUELE III Vimiaot 
PER GRAZIA DI DIO È PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE AS 4 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA —. pe 
IMPERATORE D'ETIOPIA Lui 
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle lc Ps mr 
Commissioni legislative, hanno approvato; NEO al 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: dt A 
NONO è 
ie 
LT 
Art, 1. Nagel 


I dipendenti civili di ruolo dello Stato c degli altri Enti ‘pubblici, com- 
presi i salariati, in possesso della qualifica di squadrista, che prestino servizio 
di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939-XVIT, potranno chiedere il pas:- 
saggio a gruppo o categoria superiore nei ruoli del ‘personale dell’Ammini- 
strazione alla quale appartengono purchè siano fowiti del prescritto titolo 
di studio, abbiano esercitato le relative mansioni per almeno un biennio e 
l'esercizio di tali mansioni sia già stato iniziato alli data di entrata in vigore 
della presente legge. 

Gli squadristi nominati in ruolo ai sensi della legge 29 maggio 1939-XVII, 
n. 782. i quali, ‘pur possedendo il titolo ci studio richiesto per l’ammissione 
nei ruoli di gruppo B, furono inquadrati ‘in ruolo di gruppo € perchè nelle 
rispettive Amministrazioni non esistevano ruoli di gruppo 8, possono conse- 
guire con effetto dal ‘primo giorno del mese suecessivo alla data di entrata in 
vigore della presente legge, la nomina al grado iniziale del ruolo di eruppo #8 
che frattanto sia stato istituito nelle Amministrazioni stesse, quando, a giu- 
dizio del Consiglio di amministrazione, le mansioni esercitate prima della no- 
mina in ruolo per almeno un biennio siano riconosciute di gruppo B. 

. Per il passaggio in ruolo di gruppo C o di personale subalterno, si pre- 
scinde dal requisito del possesso del titolo di studio, 

Nessun titolo di studio è del pari richiesto per i passaggi da effettuarsi 
nelle categorie o nei gruppi dei salariati di ruolo. 


Art. 2. 


Gli interessati dovranno presentare all’Amministrazione dalla quale dipen- 
dono la domanda diretta ad ottenere il passaggio nel sruppo o categoria su- 
periore, a pena di docadenza, entro sei mesi dalla data in cui abbiano com- 
piuto 11 biennio di esercizio nelle mansioni dei gruppo o categoria superiore, 
ai sensi dell'articolo precedente. 

. Per coloro i quali abbiano compiuto detto biennio anteriormente alla data 
di entrata in vigore della presente leeve, il termine di sei mesi decorre dalla 
data medesima. 

E data facoltà al Ministro competente, soltanto ove concorrano gravi 
motivi, di concedere la reintegrazione nei termini. 


RR lt 


(1) Pubblicata nella Gaszettu Ufficiale n0.69-del\25 Matto 1942-X.X. 
Parte I — n. 14 — 2 aprile 1942-XX. 
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Art. 3. 


I dipendenti di cui ai pi ecedenti articoli che siano riconosciuti meritevoli 
del ‘passaggio a gruppo o categoria superiore dal Competente Consiglio di 
amministrazione, se trattasi di passaggio nei ruoli degli impiegati, o dal com. 
petente organo dell’Amministrazione centrale, se trattasi di passaggio nei ruoli 
dei salariati, saranno compresi in apposita graduatoria di merito, in relazione 
all'anzianità e ai titoli di servizio, e nominati ai posti vacanti nel grado ini- 
ziale del ruolo cui sono assegnati, salvo si tratti di ruoli di gruppo C, nel qual 
caso la nomina è effettuata al grado 12°, 

In caso di indisponibilità di posti, la nomina sarà effettuata in soprannu- 
mero salvo riassorbimento nelle successiva vacanze. 

Coloro i quali, per mancanza del ruolo cui possono aspirare in base al 
titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate, non trovino collocamento 
nella Amministrazione statale cui appartengono, potranno ottenere il pas- 
saggio a gruppo o categoria superiore in altra Amministrazione statale. 

In ta] caso le relative domande a cura delle Amministrazioni cui gli in- 
teressati appartengono saranno inviate alla Commissione istituità presso la Pre. 
sidenza del Consiglio dei Ministri per la sistemazione in ruolo degli avventizi 
squadristi. 

Detta Commissione provvede all'esame delle istanze, alla formazione della 
craduatoria e all'assegnazione degli interessati ai singoli ruoli delle Ammini- 
strazioni dello Stato, nei quali potranno essere collocati anche in sopran- 
numero, 


Art. 4. 


Le nomine disposte ai termini dei precedenti articoli 1 e 2 si intendono 
effettuate: 

a) dal 1° luglio 1939-XVII agli effetti siuridici e dal primo giorno del 
mese successivo alla data di entrata in vigore della presente logge agli effetti 
economici, ‘per coloro che al 30 giugno 1939-XVII avevano compiuto il pre- 
«critto biennio nell’esercizio di mansioni proprie del gruppo o a supe- 
rliure a quello di appartenenza; 

b) dalla data del compimento del bienmo NEI effetti dida e dal 
primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della ‘presente 
leve agli effetti economici, per coloro che compiono o hanno compiuto detto 
biennio tra il 1° luglio 1939. XVII e la data dì entrata in vigore della pre- 
senta legge; 

c) dal primo gino del mese successivo alla data del compimento del 
hiennio tanto agli effetti giuridici, quanto agli effetti economici, per coloro 
che compiranno il hiennio ‘posteriormente alla data di entrata in vigore della 
presente le 

Il collocamento nel ruolo degli ammessi al passaggio di gruppo o di ca- 
tesoria, quale che sia la decorrenza della nomina, avverrà con precedenza nei 


confronti degli avventizi squadristi eventualmente sistemati o da sistemare 


no] medesimo ruolo, ai termini della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e 


successive modificazioni, la cui nomina effettuata o da effettuare deve inter:- 


dersi disposta con riserva. di anzianità. 


Art. 5. 


Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai ruoli militari, 
a quelli de Corpi organizzati militarmente, dei, magistrati (dell’Ordine giudi- 
ziario, del ConBgiiO di Stato e della Corte dei conti, degli insegnanti univer- 


ug - — -—.-_ ee rr rr _ == I — Me ia nre 
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sitari ed equiparati e in genere ai ruoli aventi grado iniziale superiore al 19° 
se dî gruppo A, all’11° se di gruppo RP e al 12° se di gruppo C. 

Per i dipendenti da altri Enti pubblici i passaggi a gruppo o categoria 
superiore, sempre che non incompatibili con l'ordinamento dei singoli Enti, 
potranno essere disposti unicamente per i gradi iniziali degli organici che pos- 
sono considerarsi equiparabili, per ciascuno dei gruppi o categorie corrispon- 
ttenti ai gruppi o alle categorie della gerarchia statale, a gradi non superiori. 
a quelli indicati nel precedente comma. Su 

Le norme dei precedenti commi s’intendono applicabili anche alle siste- 
mazioni in ruolo degli avventizi squadristi disposte o da disporre. ai sensi 
della legge 29 maggio 1939-XVII. n. 782, e successive modificazioni, 


Art. 6. 


L'art. 2 della legze 29 maggio 1939-XVIT, n 732, modificato dall'art." 1‘ 
della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 2, è sostituito dal seguente: 


« Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l’avventizio! deve pre- 
sentare regolare domanda corredata dai seguenti documenti debitamente le- 
salizzati: 
= . 


a) certificato di nascita; 
b) certificato di cittadinanza italiana; 
c) eertificato del casellario giudiziale; 


d) certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista da data an- 
teriore al 28 ottobre 1922, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci 
di Combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da 
un Vice Segretario del Partito, o da un eomponente il Direttorio Nazionale 
del Partito limitatamente ai certificati rilasciati il 10 novembre 1940-XIX. 
La data di appartenenza al Partito Nazionale Fascista può essere posteriore 
al = ottobre 1922 per coloro che hanno ottenuto la qualifica di ‘“squadrista 
all'estero”; 


e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall’interessato e confer- 
mata, sotto la sua personale responsabilità, dal capo dell'ufficio da cui l’in- 
teressato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Na- 
zionale Fascista dell’anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata, a 
cura della Federazione dei Fasci di Combattimeno, la dicitura ‘squadrista" 
o quella di ‘‘squadrista all’estero”. 

Alla domanda l'avventizio deve altresì unire il titolo di studio di cui è 
in possesso e gli altri titoli di servizio che ritenga di esibire nel proprio in- 
teresse >. 


Art. 7. 


. Il personale di ruolo che aspiri al passaggio a gruppo o categoria supe- 
cora a: sensi della presente legge, dovrà esibire, a corredo della relativa do- 
manda, i certificati indicati nelle lettere d) ed e) del precedente (art. 6, nonchè 
il titolo di studio ehe dovrà essere stato conseguito prima dell’entrata in vi- 
gore della presente legge. 
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Art. 8. 


Con decreti Reali, su ‘proposta dei Ministri competenti, di concerto con 
quello per le finanze, saranno emanate, ni sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, 
n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della pre. 
sente legge. 


Ordiniamo che Ir presente, munita del sigillo dello Stato, sia insertà nella 
Raceolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chinn- 
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 


Data a Roma, addi 12 febbrato 1942-XX., 
VITTORIO EMANUELE 


MussoLixgp --- Vipussoni -—- Dr Reve, 


Visto, il Guardasigilli: GRANDI, 


Decreto MinistERIALE 17 marzo 1942-XX, n. 2844, _. Graduatoria degli 
idonei del concorso a 50 posti di Segretario in prova. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-AX. n. 3835; 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/62221 in data ld 
utarzo 1942-XX; 

Sentito il Consiglio d'Amministrazione; 


DECRETA: 


E' approveta l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 50 postl 
di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica 0 abi 
litati all ‘insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica. 


Roma, li 17 marzo 1942.XX. 


Il Ministro 
Host VENTURI 


dn 
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CONCORSO A 50 POSTI DI SEGRETARIO IN PROVA 


Graduatoria degli 


1- GRAZIANO Liberato 
2- FRANCHI Eugenio 
5 - ROSATI Goffredo 
4- TASSINI Aldo 
5 - MARELLO Renzo 
6 - RIVA Francesco 
i - COSSO Francese 
$ - DIMARCA Michele 
)- PECCHIOLI Egidio 
10 - ROZIER Renato 
11 - CARDINE Luigi 
12 - CIRAFICI Salvatore 
15 - ZANOBINI Navarino 
1 - TALIERCIÙ Giuseppe 
15 - VERNA Diamante 
16 - DE PAOLI Elio 
17 - PEPE Carlo 
ls - MILIZIA Francesco 
19 - MIRABILE Mario 
2 - GAGLIARDI Mario 
N - DEL CARRIA Daniln 
na - RANIERI Giuseppe 
sii i ELIA Paolo 
24 - MILLI Mario 
25 - MUTTI Uberto 
ab * RICCA Guglielmo 
ci - GRANDE Saverio 
28 - FERRETTI Renzo 
29 - COLOMBO Dario 
SI - ACCIAI Adamo 
sl - CONSOLI Salvatore 
32 - PATELLI Paride 
93 - BARLOZZETTI Angelo 
H - MASSA Raffaele 
do - DE RUBERTIS Enrico 
36 - CERAFOLINI. Ferrnecio 
37 - GALATI Aldo 
38 - BRUCHI Alberto 
39 - CARUSI Filippo 


41 
42 


Ud 1 


O PE EEE AE TE de RE DREI DEA 


idonei. a 


DAMIANI Davide 
VITI Angelo 
CERIONI Elio 
LAUCHARD Eugenio 
RATTI Giuseppe 
FRANCO Fudo 
CONTI Piero 
TURCIHIANO Michele 
GOLINI William 
CONTI Remo 
ZAPPARATA Giuseppe 
MAFFI Vinicio 
MASAINI Fulvio 
ANTONINI Luivi 
BOCCUNI Gaetano 
DI PUCCIO Diano 
D’ANNIBALI Enzo 
FORMICA Raffaele 
MATTI Roberto 
PISTONI Domenico 
MEZZADRA Dometnico 
VERDOLINI Walfrido 
TACCONE Mario 
TROMPACCIA Paolo 
TARDI Giuseppe 
PUMA Giovanni 
CANDIDO Reneo 
SCARPATO Aldo 
CASTELLANI Aldo 
BUSILLO Mario 
FRANCHINI Gaetano 
MESSORA Enzo 
PELLICCIONI Renato 
D’AGATA Rosario 
GANCI Giovanni 
FERRARA Pietro 
GRANFONE Giuseppe 
DE SIMONE Luisi 
VENEZIANO Vincenzo 
CONTE Fernando 
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Decreto MinistERIAnE 24 marzo 1942-XX, n, 2972, + Istituzione dellu Dele. 
gastone Ferroviaria Albanese con sede a Pristina. . 


IL, MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la relazione N. PAG. 024/E/72038 in data 24 marzo 1942-XX 
della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato circa l'istituzione della 
Delegazione Ferroviaria Albanese a Pristina. 

Sentito il Consiglio d'Amministrazione : 


DECRETA: 


E’ sanzionato che, per l'esercizio delle ferrovie esistenti nei territori. del 
Kossovano annessi all’Albania occupati dalle truppe italiane, da effettuar:i 
dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per conto dell’Amministrazione 
militare interessata, è stata istituita dal 15 novembre 1941-XX la Delegazione 
Ferroviaria Abad con sede a Pristina. 

La giurisdizione” della Delegazione comprende i seguenti Mole ci 
roviari: wi 


A scartamento 


Kossovo Polje-Pee 0.0... normale 


Kosovska Mitrovica-Grlica, della linea Lapovo-Skoplie | 
Kossovo Polje-Pristina 2/1... 


Tetovo-Oerida LL A scartamento 
Podmolje-Struga . . 0.0.0... 0.0.0... + ++ ( ridotto (m. 0,60) 
Roma, li 24 marzo 1942-XX. 


Il Ministro 
Hosr VENTUII 
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Ordine di servizio n. 37. 


Organizzazione contabile e di cassa della « Delegazione Ferroviaria Albanese » 
(D. P. A.) di Pristina. 


la La Delegazione Ferroviaria Albanese (D.F.A.) di Pristina, di cui il 
D. M. del 24 marzo 1942.XX, n. 2972 è autorizzata a riscuotere le ‘entrate ‘e a. 
provvedere al pagamento di tutte le spese necessarie per la gestione delle linee 
ferroviarie di giurisdizione e per i lavori da eseguirsi sulle linec stesse, 


2° — Il Capo della Delegazione avrà la responsabilità di drdinaloio x 


delle tig : . 

formazione della contabilità riassuntiva della Delegazione provve- 
derà il Servizio Centrale Ragioneria il quale funzionerà come Sede contabile 
della Delecazione medesima. 


— La D.F.A, potrà richiedere direttamente agli impianti ed uffici F. S. 
e della Delegazione di Lubiana forniture di materiali e prestazioni. 

Il Servizio A'pprovvigionamenti e le altre Sedi contabili invieranno al 
Servizié Ragioneria un esemplare dei rispettivi documenti di addebito. Un se- 
condo esemplare di questi documenti sarà contemporaneamente inviato dalle 
stesse Sedi alla D.F.A. che lo trasmetterà a sua volta, munito del proprio visto 
di accettazione, al Servizio Ragioneria. | 


4° — Presso la Delegazione funzionerà una Cassa che però non avrà rap- 
porti finanziari con le altre Casse della Rete. i 

I ‘pagamenti che le altre Sedi contabili e la Delegazione di Lubiana deb- 
bono eseguire a favore di terzi residenti nella cir coscrizione della D.F.A. e 
quelli che la Delegazione stessa dovrà effettuare in Italia e nella Provincia di 
Lubiana verranno eseguiti soltanto per il tramite del Servizio Ragioneria. 


5° — L’Esercizio delle lince della D.F.A. viene effettuato per conto del 
Ministero della Guerra; i conti di tale gestione saranno perciò da integrare di 
tutte le spese sostenute dalla nostra Amministrazione, comprese quelle per le 
quali, in via normale, non è consentito il giro fra le Sedi contabili. 

Dovranno pertanto essere addebitate mediante giro alla Sede contabile 
del Servizio Ragioneria le spese per il ‘personale (stipendi, competenze acces- 
sorle, ecc.) in missione continuativa presso la Delegazione; le spese di manu- 
tenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile ex jugoslavo e in 
genere ogni altra prestazione fatta per conto c_nell’interesse della Delegazione 
anche se da questa non richiesta. 

All'applicazione di una quota di spese generali di magazzino, di trasporto 
e di amministrazione provvederà il Servizio Ragioneria. 


6° — La Delegazione F. A. dovrà trasmettere mensilmente al Servizio Ra- 
zioneria un ‘‘Rendiconto delle entrate e delle spese” effettuate nel mese, in 
doppia valuta (franchi albanesi e lire italiane”), allegandovi i documenti gin- 
stificativi delle spese. 


ua ,Per la contabilità riassuntiva vengono ia nella ‘‘' Nomenclatura 
dei conti’’ della nostra Amministrazione i conti di entrata e di spesa che ri- 
sultano dall'allegato A. 

Allo seopo di tenere in evidenza Je operazioni di giro da effettuarsi alla 
Sede contabile del Servizio Ragioneria ec che interessano la gestione della 
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D.F.A., viene istituito apposito conto d'ordine (partitario 1327) e le Sedi con- 
tabili dovranno compilare per tali operazioni separati documenti di giro R. 68. 


8° — Leser itture interne della D.F.A, ce i documenti di entrata e di spesa 
saranno o istituiti in relazione alle particolari esigenze di quella’ gestione. 


9° — Alla Cassa della D.F.A. dovranno affluire i versamenti delle stazioni 
e i documenti di spesa da queste pagati e la Delegazione provvederà a faro 
alle stazioni le sovvenzioni che si rendessero necessarie. 
. La Delegazione provvederà a raccogliere le contabilità delle stazioni e ad 
inviarle per il riscontro all'Ufficio controllo prodotti di Lubiana. 
Alla contabilizzazione dei prodotti del traffico provvederà la Sezione Cou. 
tabilità Prodotti di Firenze. 
_ IJO°-I Servizi interessati impartiranno le disposizioni di dettaglio di com. 
petenza per la esatta esecuzione delle disposizioni di cui sopra trasmettendone 
copia al Servizio Ragioneria ed alla Delegazione Ferroviaria Albanese, 


ALLEGATO A. 


Conti istituiti nella Nomenclatura dei conti F. S. in dipendenza della ne) 
tuzione della Delegazione Ferroviaria Albanese per l'esercizio delle lince 
ex jugoslave in territorio albanese. 


Conti di bilancio (Operazioni conto ter:t) 


ENTRATA 
Conto 185 — Ministero della Guerra - Esercizio delle linee ex jugoslave in 
territorio alhanese (1). 
1 — Entrate 
‘ a) Prodotti del traffico . . . . ta 32/1 
h) Introiti diversi . ole a »  552/2 
c) Ricupero del disavanzo... . »0 352/3 
SPESA 
Conto 2395 — Ministero della Guerra - Fsercizio delle linee ex jugoslave in 
territorio albanese (1). 
1 — Spese di esercizio: ; 
a) Spese di personale . .. . . . . part. 962-1 
b) Spese e forniture diverse . . . è» 962-2 
2 — Spese per pension] assicurazioni e rendite 
a favore del personale. . . . . >» 962-9 
3 — Spese patrimoniali e di ripristino: È 
a) Materiali di esereizio . . . . . >»  962-4 
b) Lavori... 0.0... ++.» P62-5 


(1) Conti usati esclusivamente dal Servizio Ragioneria. 
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‘ CONTI FUORI BILANCIO 
((restioni diverse) 
l'onto 70 — Gestione Finanziaria delle linee ex jugoslave in territorio al- 
banese (1). | i 


1 — Anticipazicni di fondi dell’Amm.ne ferr. . part. 1280/bis 
2 — Anticipazioni di tondi dell'Autorità Milit. >» 1280/ter 


3 — Fntrate di gestione . . . .. . . . > 1230/quater 
4 — Spese di gestione... . .. . . . > 1280/quinquies 
, (Conti d'ordine) 
Conto 197 — Servizio Ragioneria: Per le operazioni riguardanti l'esercizio 


delle linee ex jugoslave in territorio albanese . . par.t. 1327 
(Elementi patrimoniali) 


Conto 19 — Attività patrimonigli delle linee ex jngoslave in territorio al. 


banese (1). a 
(ni 
1 — Materiale di esercizio . . . . . . . part. 11851 
2 — Diverse. LL. 20.0. 1183-2 
(Conti dei consegnatari) 
Conto 34/his — Investimenti patrimoniali sulle linee ex juguslave in territorio 


mibanese (1)... . ... . part. 1220/bis 


(1) Conti usati esclusivamente dal Servizio Ragioneria. 


“ 


Ordine di servizio n. 88. 


Apertura all’osersizio della stazione di Bologna S. Donate 0 dei Raccordi fra 
la Hace di Gintura di Bologna o lo lineo por Milano, Verona è Venezia 
Sono stati aperti all’esercizio i seguenti impianti : 

I. — La nuova stazione «ti Smistamento di Bologna S. Donato ed i due 
Raceordi fra la stazione stessa e la linea di cintura di Bologna, sulla quale si 
innestano al Bivio S. Donato ed al Doppio Bivio Rimwesse. 

Il. — Il Raccordo fra Ia linea Milano-Bologna e la linea di cintura di 


Bologna, il quale ha origine dalla stazione di Lavino e termina sulla linea di 
cintura al Bivio Beverara, che è anche Posto di movimento. 4 


II. — Il Raccordo fra la linea Verona-Bologna e la linea. ai cintura ai 
Bologna, il quale ha origine al Bivio Tavernelle, sulla Verona-Bologna, e ter- 
mina al Bivio Calderara, sul Raccordo di cui al punto I. 
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Sezione Movimento Bologna 

Sezione Lavori : Bologna, 

sezione Materiale e Trazione Bologna 

Ufficio I.E.S. l Bologna 

I Riparto Movimento Bologna 

12° Riparto Lavori Castiglione dei Pepoli 

I Riparto Materiale e Trazione Bologna 

Sorvegliante lavori tronco Vernio n 
Deposito Locomotive Bologna Hi 

i Officina Rialzo Bologna 
«5. Carro. Attrezzi . i : . | + Bologna . 
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IV. — Il Raccordo fra la linea Venezia-Rologna e la linea di cintura 
di Bologna, il quale ha origine dalla stazione di Bologna Corticella e termina 
al Bivio Pescarola, sul Raccordo di cui al punto II, 


. V,__ Il Raccordo fra la linea Venezia-Bologna e le linee Milano-Bo- 
logna e Verona-Bologna, il quale ha origine al Bivio Trebbo, sul Raccordo di 
cuì al punto IV, e termina a] Bivio Bertalia, sul Raccordo di cuì al punto II. 

i VI. — Il secondo Raccordo fra la stazione di Bologna Arcoveggio e lu 
linea di cintura di Bologna, 1l quale ha origine da detta stazione e termina 
sulla linea di cintura al Bivio Navile. 

VII. — Il doppio binario fra Tavernelle d’Emilia e Bologna Panigale 
Scala, sulla linea Verona-Bologna. o 


i VIII. — Il Blocco elettromeccanico semiautomatico F. S. sulle strade 
anzidette - #* ‘tugia: 


La stazione di Bologna Panigale Scala è stata trasformata in fermata 
retta da Assuntore. 


Tutti i Raccordi anzidetti sono a doppio binario. 


è GIURISDIZIONE 


La nuova stazione di Bologna S. Donata ed ì nuovi raceordi su descritti 
sono assegnati a: 


°° Per quanto riguarda la manutenzione degli A.C. e impianti T. E. e tele- 
grafonici, la giurisdizione è la seguente - 


Apparati centrali: Bologna S. Donato e tutti i nuovi raccordi: 


1° Riparto Bologna 
” 1* Zona Bologna 
Operaio Bologna 


Impianti T.E.: Doppio Bivio Rimesse - Bivio S. Domato - Bivio Beve- 
rara (con Bivio Navile): 


2° Riparto Bologna 
4% Zona Grizzana 
Operaio Bologna S. Ruffille 
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Impianti T.E.: Bivio Calderara - Bivio Trebbo = Bivio Pescarola - 
Bivio Bertalia: 


4° Riparto Bologna 
6% Zona Modena. 
Operaio Lavino 


Impianti telegrafonici ; 
” Gruppo telegrafico Bologna 


1* Squadra Impianti 
telegrafonici Bologna 


MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO 


Nella “Prefazione Generale all’Orario Generale di Servizio”, Parte I, Edi- 
zione 1936-XIV, modificare in carattere corsivo i] nome di Bologna Panigale 
Scala e in carattere maiuscolo i nomi di Bologna Corticella e di Lavino, av- 
giungere il numero 80 nella colonna dei fascicoli orario in corrispondenza dei 
nomi di Bivio Crociali, Bivio S. Vitale, Lavino e Bologna Corticella ed insc- 
rire in sede opportuna in carattere maiuscolo a pag. 12: 

Bivio Bertalia B/80 

Bivio Beverara (Posto di Movimento) B/80 

Bivio Calderara B/80 

Bivio Navile B/80 

Bivio Pescarola B/80 

Bivio Sì Donato B/80 

Bivio Tavernelle B/78.80 

Bivio Trebbo B/80 

Bologna S. Donato (Fascio di Riordino) B/80 
e a pagina 14: . 

Doppio Bivio Rimesse B/80. 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 nonchè, limitata- 
mente, ai Ciompartimenti di Ancona. Firenze, Milano e Venezia agli agenti 
delle classi 9, 12, 13, 14, 91, 32, 33, 34 e 35 e, limitatamente al Compartimento 
di Bologna, agli agenti delle classi 10, 11, 15, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54. 


@rdino di servizio n. 39. 
Trasporti della R. Marina in conto corrente. 


In seguito a nuovi accordi intercorsi col Miuistero della Marina i tra- 


sporti di cose appartenenti all’Amministrazione militare marittima sono ese- 
guiti in conto corrente: 


— —‘«)su tutte le linee in servizio interno delle Ferrovie dello Stato e su 
quelle da esse esercitate 


b) in servizio cumulativo per tutte le linee delle ferrovie concesse al- 
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l’indusria privata e delle Società di navigazione laenale che ammettono i tra- 
sporti militari. 

Per opportuna norma si riportano qui di seguito le disposizioni dira- 
mate in Ordine ai trasporti di eni trattasi con l’O. S. n. 150/1937. 

Sono esclusi dal conto corrente, e dovranno quindi continuare ad essere 
effettuati a pagamento diretto, i trasporti eseguiti in servizio cumulativo fer- 


roviario marittimo ed intermazionale e quelli e-eguiti per proprio conto da 


Ufficiali della R_ Marina e da militari del Corno Regle Equipaggi Marittimi. i 
Le lettere di vettura (mod, 146-A-cat, 1859 per la G. V. e mod. 446-h. î 

cat. 1853 per la P\ V.) saranno in tutto eguali a «melle in uso per i trasporti | 

del R. Esercito e così pure Je richieste di spedizione (ex mod. 444-cat. 1050), # 

le quali dovranno portare il bollo a secco delle Ferrovie dello Stato. I 
I trasporti in parola dovranno essere eseguiti direttamente fra le Au- 

torità dell’Amministrazione militare marittima: fra dette autorità e ‘gli enti ui 


della Milizia artiglieria marittima e viceversa; fra gli enti della stessa Mi. 

lizia; fra le Autorità marittime e gli enti della Milizia ed il Ministero della = 
Marina e viceversa, autorità ed enti tutti che dovranno figurare sempre come 
mittenti e destinatari dei trasporti. , 

Ì materiali spediti agli stabilimenti privati per la riparazione o la. tra- 
sformazione e che ritornano agli enti mittenti riparati o trasformati ‘potranno 
tuttavia essere eseguiti in conto corrente anche se avranno come destinatario 
o come mittente, secondo 1 caso, una ditta privata purchè sui relativi deen- 
menti di trasporto l’Antorità militare marittima interessata dichiari trat- 
tarsi di materiali di proprietà dell’Amministrazione stessa e faccia risultare 
il preciso motivo del trasporto e gli estremi del contratto per l'esecuzione del 
lavoro di riparazione o di trasformazione. 

Le tasse di sosta, quelle di pesatura, di verifica della tara dei carri e della 
qualità dei colli, nonchè le tasse per l’aeceleramento dei trasporti, dovranno 
essere pagate di volta in volta per ogni trasporto. | 

Però, nei casi in cui V Amministrazione militare marittima non ritenesse, | i 
per qualsiasi ragione, di pagare tali tasse, i trasporti devono aver corso ugnal- 
mente. Le stazioni interessate ne riferiranno alla ‘propria Sezione Commerciaie 
e del Traffico per le pratiche del caso col Ministero della Marina. 

Per le operazioni di carico e scarico valgono le norme di cuì all'art. 31 
delle “ Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose’. 

Per tutto quanto non è previsto dal presente ordine di servizio valgono 
le disposizioni contennte nell'O. S. relativo ai trasporti militari in e/e nu- 
mero 14/1938 modificato con VO, S_ n. 124/1940, 

Per la seritturazione dei trasporti di eui trattasi valgono le istruzioni 
date con la circolare’ n. 57/1931, 3 


DI. . 


Distrbuito agli agenti delle classi 3 e 5. 


Circolare n. 7. 
Servizio di 1° Giasso sui treni 


A datare dal 1° aprile 1942 i compartimenti I Classe sono declassati in II, 
eccettuati quelli delle carrozze in servizio diretto internazionale; sono altresi 
escluse dalla composizione dei treni le carrozze ristoranti mentre le carrozze 
letti sono mantenute soltanto per i servizi internazionali, 

In conseguenza di quanto sopra si è disposto: 
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I — EMISSIONE DEI BIGLIETTI. 

Dalla data suddetta si rilasceranno biglietti da I Classe solo per i viaggi 
in carrozze dirette intèérnaziorali e in carrozze speciali (saloni, saloncini, car- 
rozze di I Classe per malati e trasporto feretri. | 

Per le linee complementari della, Sicilia e per la Brunico-Campo Turres ii 
Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze tornirà alle Sezioni interessate 
apposite tabelle contenenti i prezzi di JT Classe da applieare in sostituzione 
degli attuali dì I Classe. 

°. Sulla linea Chiusa-Plan Val Gardena, per la quale sono estese integral- 
mente le condizioni e le tariffe in vigore sulla rete principale. dovranno appli- 
earsi 1 ‘prezzi di II Classe in sostituzione degli attuali «ti prima. 

Sulla linea Milano-Porto Ceresio, invece, per la II Classe continucranno 
ad applicarsi i prezzi finora in vigore per la I Classe. 


“II — BIGLIETTI DI I CLASSE IN CORSO DI VALIDITA”. 


I biglietti di I Classe di tutte le specie in corso di validità, di cui a 
norma del punto I°) viene sospeso il rilascio, saranno utilizzabili per la 
II Classe senza diritto al rimborso salvo che per gli abbonamenti, 


II. — BIGLIETTI DI ABBONAMENTO. 


a) A nto mento: 

Su e dell'interessalo sarà rimborsata la differenza fra la I e la 
II Classe calcolata per i mesi interi mancanti alla scadenza, esclusa la fra- 
zione del mese in corso. 

Le domanda, che potrà essere presentata ad una qualunque stazione, dovrà 
contenere tutte, le indicazioni necessarie all’identificazione dell'abbonamento 
© si riferisce: generalità del titolare, numero del biglietto, ‘Ufficio e data 
di emissione, validità, tutti gli estremi del mod. Ci. 203 his di convalida, ecc, 

Le stazioni dopo aver accertato l'esattezza ed eventualmente completate 
le indicazioni necessarie, trasmetteranno, con tutta sollecitudine, le domande 
al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, praticando sul tagliando rela- 
Livo alla restituzione del deposito cauzionale l'annotazione : « presentata do- 


manda di rimborso il ........ Cala >. Là 
stazione a mezzo della quale verrà effettuato il rimborso, dovrà a sua 
volta, praticare sul detto tagliando l'annotazione: « Rimborsate L. ....... >. 


K annotazioni suddette dovranno essere convalidate con timbro a dat 
e Irma, i 
b) A pagumento rateale: 
Per il rimborso delle differenze relative ai mesì interi del periodo in corso 


di validità, si procederà come per il caso precedente, i 
rnnovazioni ‘per i periodi successivi potranno essere eseguite presso 


qualsiag; stazione della rete verso riscossione do] 66,9 Yo del prezzo indicato 
,&bbonamento è el: dovrà c-.eve chinramento rettificato con l’indicazione 


dell'importo effettivamente riscosso. ee ene 
scopo di facilitare il compito delle stazioni, il Controllo Viaggiatori 


darà istruzioni di dettaglio. 


IV. — VIAGGI NELLE CARROZZE DIRETTE IN SERVIZIO INTER. 

. . NAZIONALE, 

Potranno occupare posti “di I Classe in tali carrozze i viaggiatori in pos- 
sesso del biglietto di I Classe valevole da e per stazioni; di transito interna- 
zionale, muniti di passaporto vidimato per il paese verso cui è diretta o da 
SUI proviene la carrozza. 
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I possessori di abbonamenti giù di I Classe, per occupare i posti in parola 
dovranno pagare la differenza fra i prezzi di I e II Classe; essi tuttavia sa- 
ranno esentati da tale pagamento durante il mese di aprile e fino al termine 
della mensilità in corso al 1° del mese stesso, frazione per la quale non si fa 
luogo a rimborsi, come s’è detto al precedente punto II. 


V. — BIGLIETTI DI SERVIZIO E GRATUITI. 


I portatori delle carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di 
biglietti gratuiti serie Ba, Bo, B, B2, B4. B6, BC di I Classe potranno occu- 
pare posti di tale classe nelle carrozze dirette în servizio internazionale s0l- 
tanto se muniti di passaporto con il visto consolare per il paese verso cui è 
diretta:© proviene la carrozza. 

I portatori di biglietti gratuiti serie Ba, Bo, BR, B2, B4, B6, BC di 
ll Classe etfettuando il viaggio in classe inferiore, corvisponderanno l'im- 
porto del diritto fisso stabilito per la classe che viene occupata, che, per quanto 
riguarda i biglietti Ba e Bo, utilizzati per la TIT Classe, dovrà essere raddop- 
piato come normalmente previsto per la JT e la JI Classe. 


Le scorte dei biglietti di I Classe esistenti presso le stazioni dovranno es- 
‘sere trattenute fino a contraria disposizione. 


LI 


Il Direttore Generale 
x VELANI 
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Comunicazioni: Gare, appalti ceco. per laveri e ferniture. 


one 


Asta pubblica 
L. P_ Licita- Termine utile Imporio 


fficio incaricato 
zione privata sa approssi» Ufficio incarica 


LAVORI E FORNITURE T. P. Tratta . | mativo delle 
tiva privata | Presentazione dello pratiche 
A. O. Ap. delle offerte i 
| palto concorso appal 
Impianto apparati centrali elettri- L. P. Ore 15 | 358.600 Sezione Lavori 
cl in stazione di Fiumetorto. del 6 aprile | Palermo 
1942-XX_1._@0_n nil tale lente da 
I 
Sistemazione binari stazione Poe- L. P. Ore 14 | 57.500 | Sezione Lavori 
gio Renatico in dipendenza elet- dell'8 aprile | | Bologna 
trificazione linea Bologna-Pa- 1942-XX >; Î 
dova. | 
| i i ENER 
Sistemazione binari stazione Gal- | L. P. Ore 14 55.200 | Sezione Lavori 
liera in dipendenza elettrifica. | | del 9 aprile Bologna 
zione linea Bologna-Padova. 1 1842XXU©@-_-_—___ Lo 
Ì 
Consolidamento frana in contrada | L. P. Ore 15 o 306.000 Sezione Lavori 
Quattro Finaiti 2° Acquedotto | del 10 aprile | Palermo: 
Madonie. Ò sr 1942-XX |; SEE: SATIRA 
DI n I 
Prolungamento binari d’incrocio in L. P. | Ore 15 | 399.000 | Sezione Lavori 
stazione di Bicocca linea Cata- del 10 aprile Palermg 
nia-Siracusa. | 1942-XX | I eno 
Sistemazione binari stazione di' LL. P. | Ore 14 440.000 ls Sezione Lavori 
Ferrara in dipendenza cletrift-° del 10 aprile | Bologna 
cazione linea Bologna-Padova. , | 19 XX |__| St aa 
Ore 150 |o 
Costruzione fabbricato per A.C.E. L. P. del 10 aprile 65.000 Sezione Lavori 
__In stazione di Fiumetorto. 1942-XX Palermo 
n ET = tig! a borse ad dele lc 
Impianto A.C.E. in stazione di O- L. P. Ore 12 800.000 | Ufficio L.E.S 
simo e segnalamento luminoso del 13 aprile | Ancona 
nelle stazioni di Varano e Lo- 1942-XX 
reto. | 
RA OE. STA | Vea 
Costruzione sottostazione elettrica Po [ao 17 spe 17 sario (44 4.410.000 | Ufficio I.E.S. 
e F.A. in stazione di Mestre. — ___I 1942-XX Bologna 
Fornitura cunicoli cemento occor- du L. P. usa Ore 12 den 250.000 Ufficio I.E.S. 
renti per posa cavi elettrici de- del 17 aprile , Venezia 
stinati impianti A.C.E. in sta- ' 1942-XX 
zione Verona P.N. e bivi Feni- | 
lone © S. Massimo. | 
| i 
creda A ili 
FENDIADIO riscaldamento nel fab- | A. C. Ore 14 — Sezicne Lavori 
DI cato della nuova caserma | del 27 aprile Bologna 
polla M. F. in stazione di Bo. 1942-XX 


rt eu« cdi’ > cirie SS n ine i iii i ii iii E 


Il Direttore Generale 
VELANI 


darte ILL - n, 14 - 2 aprile 1942-XX. 


———— 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


——_@ 


° Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato în servipio od in pen- 


stone e 0‘. O DÒ e e C) D) CI e e o o vj 16,00 
Per î privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti. . .-. . .> 32.00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gl abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
. Servizio Personale al Affari Generali dal 1° genngio 

di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Oh si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


Le spedicione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammimi- 
straziotri ferroviarie in corrispondenza, ecc., all’indiriazo, 
che sarà da essi indicato, a er adigposta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Serv Personale e Affari Ge- 
nerali ogni combiamento di indirizzo, non assumendosi 
VAmminéstrazione alcuna, sa on sgbili 


9 aprile 1942 
Anno XX 
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28 agosto 1941.XIX. -- Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo. 
— Trattamento economieo ai salariati statali non di ruolo richiamati alle 
avmi Seo er e eee e e I e e 4248 


PARTE SECONDA - Ordini gonerali, Ordini di servizio 
Circolari ed Istruzioni di durata 


indeterminata: 
’rdine di servizio n. 40, —- Assicurazione dei bagagli presso Ja AIA 
Europea d’assienrazione merci e hagagli” . .... 107 
Urdine di servizio n. 41. —- Norme per le richieste dei giudizi di idoneità delle 
acque destinate ad uso potabile o industriale nell’ambito ferroviario . . ivi 
Circolare n. 8, — Radiazione dal parco veicoli F.S. di due carri di proprietà 
PIIVAla: nl, ® dé e de e e e e e e de e I 


Comunicato. — Diario delle prove scritte dej concorsi banditi dall’ Amministra- 
zione ferroviaria coi DD. MM. 9-12-1941-XX0......0.. 108 


PARTHR TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata 


determinata: 
Comunicazioni : 
Gare, appalti, cce., per lavori e forniture... 31 
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Decreto DEL Duce peL Fascismo, Capo bEL GoverNo, 28 agosto 1941-X1X. -- 
Trattamento economico ai salariati statali non di ruolo richiamati alle 
armi (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 
D'INTESA CON 
IL MINISTRO PER LE FINANZE 


Visto l'art. 3 del R, decreto 15 maggio 1941-XX, n, 584, che apporta ta: 
lane modifiche alle norme del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, 
convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019. e successive modificazioni, 
concernente il trattamento al personale statale e degli Enti pubblici richiamato 
alle armi per mobilitazione; 

Visti i decreti interministeriali con i quali, di concerto col Ministero delle 
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finanze, le varie Amministrazioni hanno disciplinato il trattamento da attri-e 7 
buire ai salariati non di ruolo dipendenti da esse e dagli Enti ad esse sotto-*:.'.- 


posti, richiamati alle armi od arruolatisi volontariamente per esigenze militari 
di carattere eccezionale; 


Ritenuta la necessità di adeguare detto trattamento a quello praticato ni 
lavoratori dell’industria privata; 


i: di 


DECRETA : ito 


._ A decorrere dal 1° maggio 1940-XVIII, agli operai temporanei ed agli. 
incaricati provvisori dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, richiamati, : 


alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che, col consenso del- 
Amministrazione, abbiamo contratto o contraggano arruolamento. volontario 
nelle Forze armate o nella M.V.S.N., sarà corrisposta — findipendentemente 
dall’anzianità di servizio e ‘purchè alla data del presente decreto sussista an- 
cora nei loro confronti un rapporto di lavoro con 1'Amministrazione stessa — 
una gratificazione commisurata a 14 giornate della paga — esclusa ogni com- 
petenza accessoria — spettante all'atto del richiamo o dell’arruolamento vo- 
lontario. Il premin suddetto, che non potrà, in ogni caso, essere rorrisposto 
ber un numero di giornate superiore a quello di effettiva assenza dal lavore. 

e esteso, a decorrere dal 1° maggio. 1941-XITX, anché ai salariati giornalieri, ad 
eccezione di quelli assunti per lavori di carattere occasionale di durata no» 
Superiore a 15 giorni in un anno. ‘ 

, AI personale salariato non di rmolo verrà eorrisposta; con effetto dal 
1° mapgio 1941.XITX e per l’intera durata del richiamo alle armi o dell’arruo- 
lamento volontario, oltre al trattamento sopraindicato, l’aggiunta di famiglia, 
eventualmente ‘spettante, n termini dell’art. 5 del R. decreto 15 maggio 1941. 
XIX, n. 584, alle condizioni e con le limitazioni in esso previste. 

T] presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. 


Roma, addì 28 agosto 1941-XIX. 


ID DUCE del Fascismo, Capo del Governo 


NOE MUSSOLINI 
Il Ministro per le Finanze 


Di Rever. 


(1) Pubblicato nella Gurcettu Ufficiale n. 267 del 12 novembre 1941-XX. 


Parte 1 - n. 15 — 9 aprile 1942-XX. 
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Ordine di servizio n. 40. 


Assicurazione dei bagagli presso la « Compagnia Europea d’Assicurazione 
merci e bagagli >». 


(Vedi ordine di servizio n. 129-1050 — n. 1422-1953 — n, 1260-1934 
.ed ‘errata corrige B. U. 26-1934) 


La convenzione 2 maggio 1921 stipulata con la ‘‘ Compagnia Europa di 
Assicurazione merci e bagagli” per l'assicurazione dei bagagli nelle stazioni, 
uffici ed agenzie nutorizzate dall'Amministrazione è stata rinnovata per nove 
anni a decorre dal 16 aprile c.a., salvo disdetta. 

Il servizio d'assicurazione dei bagagli dovrà pertanto continuare a svol- 
gersi, seguendo le disposizioni attualmente in visore. 


Distribuito agli agenti delle classi 3 e 5. 


Ordine di servizio n, 41. | 


Nerme per le richieste dei giudizi di idoneità delle acque destinate ad uso 
potabile e industriale nell’ambito ferroviarie. 


In opuscolo a parte sono state stampate le nuove “Norme per le richie- 
ste dei giudizi di idoneità delle acque destinate ad uso potabile o ndustriale 
nell'ambito ferroviario” eongordate fra il Servizio Lavori, Ufficio Sanitario 
Centrale, il R. Istitato Sperimentale e il Servizio Materiale e Trazione, 

Dette Norme sostituiscono le ‘‘ Norme per il ‘prelievo dei campioni di 
aequa” pubblicate con l'Ordine dî Servizio n, 105 del Bollettino Ufficiale delle 
Ferrovie dello Stato n. 35/30 agosto 1917. 

.. Esse, oltre a stabilire le modalità da seguire per le richi-ste dei giudizi di 
idoneità a seconda che trattasi di acque destinate ad uso potabile o ad uso 
industriale, precisano i casi in eni è necessario ‘richiedere detti giudizi e sug- 
yeriscono i necessari accorgimenti per la raccolta e l'invio dei campioni da 
sottoporre ad analisi fisico-chimiea, nonchè i procedimenti te:niei per eventuali 
operazioni di disinfezione degli impianti di acqua potabile. 

Tali ‘‘Norme” saranno distribuite dai Servizi interessati agli Uffici di- 
pendenti i quali dovranno attenervisi strettamente, 


Cireolare n. 8. 

Radiazione dal parco veicoli P. S. di duo carri di preprietà privata. 

. Sono stati radiati dal nostro parce veicoli i carri Mv, 924.618 e 924.201, 
Immatricolati a nome dell’Unione Italiana Vini di Milano, perchè distrutti. 


__ Detti carri dovranno quindi essere cancellati dall’Eleneo dei earri privati 
inserttti nel parco veicoli F, S. (Edizione 1930). 


+ Parte I -- n. 15 -- 9 aprile 1942-XX. 
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Comunicato: 


Mario delle prove seritto dei concorsi banditi dall’Amminiztrazione forre- 
viaria cei DD. MM. 9. 12. 1941-IX. 


In relazione al punto 6° deli avvisi-programma approvati coi DD. MM. 
nn. 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 
1731, 7732, 1733, 1734 e 1735 in data 9 dicembre 1941-XX, pubblicati sul sup- 
plemento ordinario alla Gazzetta U fficiale del Regno n. 1 del 2 gennaio e, a., 
si comunica che le prove seritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo a 
Roma nei eiorni appresso indieati : 


Allievo Ispettore Chimico . . . . 14,15,16,17 e 18 aprile 1942 
Allievo Ispettore Medico... . . . 14,15e16 » » 
Sottocapoteenieo 0/0... 24,25 e 26 >» » 
. Allievo Ispettore Ammunistrativo . . . . . 25 e 26 >» » 
Assistente lavori elettromeccanico . . .. 27,28 e 29» » 
Segretario ragioniere. . . . . . . . . le 2 maggio » 
Assistente lavori edile... .....3, de 5° » » 
Allievo Ispettore ingegnere |... ....7e 8° » > 
Disegnatore LL... 23,29 e 30» » 
Sottecapo stazione. U.. 0... 31 maggio e 1 giugno >» 
Segretario amministrativo... ......2e 3 > » 
Aiutante disegnatore. . .......34e 5 » » 
Sorvegliante lavori. . . ......6, 7e 8 3° » 
Conduttore... ...0.0..... 9610 » » 
‘ Alunno d’ordine delle stazioni . .-. . . . 1l1el2 » » 
Alunno d'ordine degli uffici > di e AI » 


Il Direttore Generale 
VELANI 


Parte IE - n, 19 — 9 aprile 1942-XX, 
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Comunicazioni : @are, appalti ece. per lavori e ferniture. 


G. Gare 
L. P. Licite- | Termine utile] I PPOIO | cacio incaricato 
zione privata per la ARDEORze 
LAVORI E FORNITURE T. P. Tratta- A i mustivo delle 
tiva privata | Prose one 
4.. 0. Ap- delle offerte sala pratiche 
palto concorso «poalto 
Impianto apparato centrale elet- L. P. Ore 15 186.050 sezione Tavori 
‘ trico in utazione S. ‘Marco d'A- del 14 april. L’alermo 
lunzio,Torrenova linea Palermo. 1942-XX 
Messina... bis: 
Consolidamento frana in contrada Ore 15 \ 
Rovitello 1© - Acquedotto Ma- Lidi del 15 aprile iene E 
donie. 1942-XX 
Sistemazione servizio acqua in L. P Ore 15 ren è 0.019) Sezione I.:vori 
stazione di Scicll. slim: del 16 april: Palernio 
1942-XX | _ 
Costruzione rifornitore in cemen- L. P. Ore 15 293.009 Sezione Lavori 
to armato in stazione Siracusa del 16 april: Palermo 
Centrale. 3 1942-XXC 
Impianto riscaldamento nel fabbri. Ax-C. Ore 12 — Sezione Lavori 
cato dormitorio e fabbricato uf- 13 4 mamo Firenze 
942-XX 


fici Riparto Lavori a Siena. 


Il Direttore Generale 
VELANI 


Parte III - n. 15 - 9 aprile 1941-XX. 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servigio od in pen- 


stone... Le 16,00 
Per i privati, le Ammimistrazioni ferroviarie 
corrispondenti al altri enti. . . . . .>» 32,00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della iete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuto 
dell’effettuaio pagamento a questa Direzione Generale 
- Servizio Personale ad Affari Generali dal 1° gennaso 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numori dell'annata, 


_ —— 


La spedizione vel Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per î privati e Ammini- 
sitragioni ferroviarie in paz incensnggee: ecc., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato, zo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al 8 ersonale e Affari Ge- 
nerali ogni combiàmento di “4udiriazo, non assumendosi 
l’Amministrazione alcuna PAbbnrabilità per gli even 
tuali disguidi causati da di tale comunica 
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Ordine di servizio n. 42. 


Istruzione per l’applicaziono del Regolamento pel trasperte delle merci po- 
ricelose e necive. 


Fra le merci pericolose e nocite ascritte alla 12* categoria dell’Allegato 
alle Condizioni e Tariffe per i trasport) delle cose deve comprendersi, a tuttii 
sli effetti, anche il seguente esplosivo: 

* Antonite extra Cat. 12* gr. 2 a) 

In relazione ‘a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aggiunte all'al- 
legato E dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto 
delle merci pericolose e nocive — Edizione 1935, 


ERRATA-CORRIGE 


Ordine di servizio n. 17, B. U. n. 5 del 29 gennaio 1942: 

L’esplosivo * Antonite deve considerarsi ascritto al gruppo l a), anzichè 
al gruppo 1 b) della categoria 12°. _. dalia d 

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8» 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 
51, 53, 54, 55 e 58. 


Ordine di servizio n. 43. 


Attivazione dell’osercizio con D. C. sul tratte di linea Patti-Gefalt della linea 
Moscina-Palermo. | 


Dalle ore 12 del giorno 21 aprile 1942-KXX sarà attivato sul tratto Patti- 
(‘efalù della linea Messina-Palermo il sistema di esercizio con D. C. regolato 
dalle ‘° Disposizioni pel Servizio con 1). C.”, Edizione 1931 e succes-ive mo- 
dificazioni. 

_ LT fficio del D. C. è situato in locali del fabbricato viaggiatori della sta- 
zione di Cefalù e corrisponde coi i seguenti posti: 


Cefalîì S. Marco d’Al. 
Castelbuono Zappulla 
Pollina Capo d’Orlando 
Tusa Brolo Ficarra 
Torremuzza Piraino S. A. 
S. Stefano C. Gioiosa M. 
Caronia S. Giorgio 

S. Fratello Patti Marina 
S. Agata di M. Patti 


Parte IH — n, 16 — 16 aprile 1942-XX. 
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Col sistema di esercizio con 1). C. conservano pieno visore e devono es- 
sere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di servizio in vigore sulle 
linee a servizio normale in quanto non siano modificate e sostituite dalle appo- 
site “Disposizioni per il Servizio con D. C.” e successive varianti. 

La sorverlianza teeniea della suindicata Sezione di D. C. sarà esercita! 
direttamente dalla Sezione Movimento ed a mezzo del Capo del I Riparto 
Movimento di Palermo cui è atfidata pure la sorveglianza e la dirigenza am- 
ministrativa deli'Ufficio del D. C. 


Dist, ibuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6,9, 10, 11, 12, 13 e 1i 
del Compartimento di Palermo. 


Ordine di servizio n. 44. 
Trasformazione in ftazione della fermata di Sparagogna. 


In applicazione del Decreto n. 2892 emanato il 17 marzo 1942-XX da: 
Ministro delle Comunicazioni, ]a fermata di Sparagogna della linea Palermo- 
Catania, è stata trasformata in stazione, atta agli incroci ed alle precedenze. 

E-sa disporrà dei seguenti impianti: 


— Un binario di raddoppio atto agli incroci ed alle precedenze, dello 
sviluppo utile di m. 485 e di un binario tronco di aecosto al P. C. della lun- 
ghezza utile di m. 110; 

— di un marciapiedi interbinario della lunghezza vtile di m. 150. 

Il segnalamento di protezione è stato sistemato sostituendo i semafori 24 
un'ala di 2? categoria con semafori ad un'ala di i? cutegeria, preceduti da se- 
mafori ad un'ala dì avviso. 

Detta località è stata inserita nei cireniti te'egrafici 82700, 82749 e 82779 
con la chiamata S.P. e continua a rimanere inclusa nel circuito telefonico 89332 

In dipendenza di quanto sopra, alla pag. 21 della “Prefazione Generale 
all’Orario generale di servizio”’, Parte T — Fdizione 1936-XIV -- deve cs: 


sere modificato in carattere minuscolo il nome di Sparacoena, ora indicato in 
carattere corsivo. 


Distribuîto agli agenti delle cla:si 2, 4. 5, 6, 7 e 31, nonchè limitatamente 
al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi 9, 12, 15, 14, 33, 34, 
50, 51 e 52, 


Ordine di servizio n. 45 
Trasformazione in Stazione del raddoppio di movimento di Bolognina. 


In applicazione delle disposizioni amanate dal Ministro delle Comunica - 
zioni con Decreto n. 2591 del 17 maizo 1942, dal giorno 21 aprile 1942-XX 
il raddoppio di Bolognina della linea Bolozna-Verona, sarà tra:formato in 
stazione abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli. 

Detta stazione avrià quindi gestione propria ed esegnirà alla Cassa Com. 
partimentale di Bologna il versamento dei propri introiti con le modalità e 
norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. nu 
mero 184/1913 e cioè quattro volte al mese. 


Partc II — n, 16 — 16 aprile 1942-XX. 
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Di conseguenza, nella Parte I dei “Prontuario Generale delle distanze chi- 
lometriche fra le stazioni deila Rete Ferroviaria dello Stato” {Edizione 1° 
marzo 1941-XIX), alla pag. 15 «i dovranno depennare, deo alfabetico, 
il segno di fianco al nome di Bolognina ed il richiamo (-1) nelle colonne 7 ed 4. 

Neila Parte II del Prontuario “suddetto, alla pas. 52, tavola n. 52, nelia 
Parte ìl!, pag. 11, e vella parte IV, pag. 59, si dovrà depennare il segno & 
di fianen al nome di Bolo ina. 

Nella Parte 1 della ‘’ Prefazione Generale all’Orario Generale di Servizio 
(Ediz, febbraio 1936-XVI) alla pag. 12, a tianeo del nume di Boloznina si 
dovrà togliere il segno  ; [indicazione LB dovrà essere modificata in B. 


Di tribuito agli agenti delle classi 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonchè limiluta- 
sal al Compartimento di Bologna, agli agenti delle classi V2, 15, 14, SL, 
53, 34, 56, 51, 52, 53, 54 e 50. 


Ordine di servizio n. 46. | 
Trasformazione in Stazione del raddoppio di movimento di S. Giacomo di 
Martignone. 
N 


ln applicazione delle di-posizioni amanzte dal Ministro delle Comunicu. 
zioni con decreto n. 2590 del 17 marzo 1942-X N, dal giorno 21 aprile 1942-XX 
li raddoppio di S, Giaeano di Mustignone della linea Bologna-Verona, sarà 
trasformato in stazione abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli. 

Detta stazione avrà quindi gestione propria ed eseguirà alla Cassa Com- 
partimentale di Bologna il versamento dei propri introiti con le modalità e 
norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera FP dell'O. S. nu- 
icro 184/1913 e cioè quattro volo e] mese. 

Di conseguenza, nella Parte ! del “Prontuario Generale delle distanze chi- 
lometriche fra le stazioni delia Rete Ferroviaria dello Stato” (Edizione 1° 
marzo 1941-XIX), alla pag. 70 si dovranno depennare, nell'elene. alfabetico, 
il segno #4 di fianco al nome di S. (Giacomo di Martignone ed il richiamo (4) 
nelle colonne 7 ed 8. 

Nella Parte II del Prontuario suddetto, alla pag. 32, tavola n. 52, nella 
Parte III, pag. 64, e nella Parte IV, pag. 131, sì dovrà depennare il seeno » 
di fiano al nome di S. Giacomo di Martienone. 

Nell: Parte T delin ‘’Prefaziene ( cnerale allOrario Genet lle di Servizio 
(ediz. fehbraio 1936-XIV), alla pag. 20, a fianco del nome di S. Giacomo di 


Martignone si dovrà toelhere il segno @ adito LB dovrà essere ma- 
riiticata in B. 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonchè limitata. 
MECIte aj Compartimenti di Bologna, agli agenti d ÎTe classi 12, 13. 14, 31, 
35, 34, 50, 51, 52 , 53, 541 e 55. 


Parte II - h 16 16 aprile 1943-XX. 
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Ordine di servizio n. 47. 


Riapertura all’esercizio della fermata di Latte. 


E°” stata riaperta all’esercizio la fermata di Latte ubicata al Km. 150 + 795 
della linea Genova-Mentone, fra le stazioni di Ventimiglia e di Grimaldi, 


dalle quali dista rispettivamente Km. 4 e Km. 6, 
JT) F. V. di detta fermata è ubicato alla sinistra della linea nel senso di 


marcia del treni dispari, e la fermata stessa è collevata a mezzo di telefono cu? 
le stazioni di Ventimiglia, Grimaldi e Mentone, 

fermata presenziata da Assuntore, è abilitata al completo servizio 
viaggiatori e bagagli ed ai trasporti merci in collettame a G. e P. V., limita- 
tamente alle spedizioni fino a Kz. 500 composte di colli non superanti il peso 


di Ke. 50 ciascuno. 
La fermata dipenderà dal 4° Riparto Movimento di Savona e dal 3° Ri- 


parto Commerciale e del Traffico di Genova, cd eseguirà il versamento dei 
propri introiti alla Cassa Compartimentale di Milano con le modalità e norme 
in vigore, osservando la periodicità indicata nella lettera D dell’O. S. nu- 
mero 184/1913 e cioè ogni cinque giorni: il 5, 10, 15, 20 e l'ultimo giorno 
del mese, 

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente 
agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le 
pubblicazioni dì servizio interessate. 

Distribuito agli agenti dele classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 15. 
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PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 
(Edizione 1° marzo 1941-XIX). 
PARTE II. 


Tavola polimetrica n. 36 (Genova-Savonu- Ventimiglia Mentone 
Ponte sull’Umione). 


+ a T_ 10 


Genova P. Principe e P. DIi- Spotorne . Km. 100 

negro. . . . + Km. 155 Noli. ... » 97 
Genova Sampierdarena : >» 152 Finale Ligure (Varigotti) | » 97 
Genova Cornigliano : » 150 Finale Ligure (Pia) . » 91 
Genova Sestri Ponente . >» 140 Finale Ligure (Marina) . » 89 
Genova Pegli » 146 Borgio Verezzi ; » 86 
Genova Pra » 141 Pietraligure o a nl DI 
Genova Voltri » 141 Loano. . . . . Km. 80 
Arenzano . >» 134 Burgleito S. Spirito È ud >» 79 
Cogoleto >» 130 Ceriale. : i » 77 
Varazze » 124 Albenga i » 71 
Celle. . . » 120 Alassio. . . . . . » 665 
Albissola Capo . » 117 Laigueglia. . .. . » (62 
Savona Letimbro » 112 Andora . . . .”. >» 58 
Savona Marittima . >» 115 Cervo S. Bartolomeo . >». 53 
Vado LIGURE » 107 Diano Marina . : » 50 
Bergeggi o. >» 104 Imperia Oneglia >» 5 
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Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria delle Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX). 
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Segue Arregato ALI. O. S. N. 47 — 1942.XX 


Imperia Porto Maurizio. . Km. 48 Valleerosia . . ... . im. n 
S. Lorenzo al . . +. > 37. Ventimiglia . . ... >» d 
Riva S. Stefano . . . . >» 31 Latte . . - & > i a 
Taggia... 0.0.0...» 28. Grimaldi ». > e i 1h 
San Remo . . . . > 20 Mentone . . . ... 0. > S 
Ospedaletti Ligure . » 15 Mentone Ponte sull'Unione >» 10 
Bordighera . » 4) 


Vj 


PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Neji prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le 
stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Genova-Ventimiglia-Mentone Ponte 
sull’Unione, fra le stazioni di Ventimiglia e Grimaldi, si dovrà inserire ‘‘Latte’’ 
e di contro esporre la distanza procedendo come appresso: 

Per i prontuari delle stazioni della linea Genova-Ventimiglia-Menton:: 
Ponte sull’Unione la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato a! 
presente Ordine di Servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni la di- 
stanza per Latte dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata 
per Ventimiglia. 

Nellindice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportun:1, 
i] nome di Latte, con il numero della pagina e il numero progressivo. 


PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO 


PARTE TI. 
(Edizione febbraio 1936-XIV). 


A pagina 16, fra i nomi di Latomie e Lauriano, inserire: 
«Latte. . . . . LP!1G]|64]», È 
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Ordine di servizio n. 48. 
Servizio viaggiatori o bagagli nella fermata di Castione Andevenno. 


Dal giorno 1° maggio 1942-XX, la fermata di Castione Andevenno sara 
ammessa al servizio viaggiatori e bagazli senza limitazione e avrà gestione 
propria, eseguentlo i] versamento degli introiti alla Cassa Compartimentale di 
Milano, secondo la periodicità di cui alla. lettera F_qd1/UO. S. 1841915. 

Di conseguenza, nella Parte I del ‘Prontuario Cenerine delle distana- 
vhilometriche”, di contro al nome della fermata di Castione Andlevenno, de- 
pennare il segno di ‘°Cassa Cantoniera’”’ e nelle colonne 7 e $ cancellare 1: 
richiamo (19) esposto alle lettere V.B. 


Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15. 


Circolare n. 9. i 
Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri di proprietà privata. 


Sono stati radiati Gal nostro parco veicoli i carri 914.147 e 914.424, ina- 
matricolati a nome della Soc. Anon. Esportazione Agricola Italiana di Res- 
gio Emilia. 

Detti carri dovranre quindi essere cantellati Gall'Elenco dei carri priva; 
inveritti nel parco veicoli PF. S, {Edizione 1930). 


Errata - corrige. 
Boll. Uff. n. 15 del 26 marzo 1912-NNX - 0, Sn. 25, — Competenza dei lu. 
vori riquurdanti vari impianti: 

— a pag. 82 — 54 colonna in corrispordenza dei punto 4) leggasi: 
Servizio Lavori (Ufficio T.E.S.); 
a pae. 87 — 5° colonna in corrispondenza del punto 164) leggasi: 
Servizio Lavori (Sezione Lavori e Ufficio 1.E.S.); 

--- nella stessa pagina — 1* colonna dove è detto: 15) Quadricicli u 
motore e perlalatori leggasi invece: 17) Quadricicli a motore e pedulatori. 


--- a pag, 88 — 5° colonna in corrispondenza del punto 21) leegasi: 
Servizio Trazione (volo per gli apparicchi distributori); 

-— a par. 91 — 3* colonna in corrispondenza del punto 28 b) leggasi: 
Servizio Lavori (Ufficio I.E.S.): 


— n paz. 99 — 2° colonna in corrispondenza del punto 31) leggasi: 
Servizio Lavori (Sede C.le); 
._ — nella stessa pagina — 2 colonna in corrispondenza del punto 32 leg- 
gast: Servizio Lavori (Sede Cle): 
— a pag. 94 — punto 6° dove è detto: per munutenzione ordinaria è; 
dee intendere: leggasi invece: per manutenzione ordinaria SI deve intendere : 
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Comunicato.: 


Deliberazioni Ministeriali circa le imprese ammesso a gestire servizi in ap- 


paltò dell'Amministrazione ferroviaria. 


... La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 23 
febbraio 1939.XVII, n. 209, convertito in legge con la lexge 2 giugno 1939. 
AVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta deli elenchi delle im- 
prese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria» 
P’ostelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi teleronisi, nella seduta tenuta 
i 3 aprile 1942-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stat, 
ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni 
111 aprile 1942-XX. 


ISCRIZIONE NEGLI ELENCILI DELLE SEGUENTI IMPRESE 


rio-mt-rc=-t reti pre Se grani 


Ragione Sociale e ; : È 7 La . 
Sede Legale Specializzazione Limite di appalto 


Amministrazione ferroviaria. 


1, 5300.0001 


LUCARELLI Giovanni | Manovalanza in cenere | 
coma | 
Î 
CANCELLAZIONE DALL'&LENCO 
(Art, 7, lett. 9g), del RR, D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 2309), 


Ragione sociale e RECATE Limite di ti 
‘Specializzazione imite di appalto 
Sede Legale Specializzaz | 
Ù 
en e ra ai da Le ld VE iii i i e n E ARE 
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Ammina,trazione ferroviuria, 


| 


I 
IRONATI t'amiano ' Manipolazione materiali | L. 500.000 
Gallese (V iterbo) | 


I 
t 
i 


MILANI & A. Manipolazione materiali | » 53.000.000 


| 
(MILANI A. c ZANT | 
Ì 
| 


NI M) | 
Bologna 
; Il Direttore Generale 
VELANI 
Parte II — n. 16 — 16 aprile 1942-XX, ina 


BOLLETTINO UFFICIALE PELI FERROVIE DEALO STATO s4 


Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture. 


—— .-. —P—r—-.—rr——————tm___—T—_—__—m_- 


a re o) ii ennio e i nni Lie Si i i i 


Asta pubblica ui porto 
È tl. P. Licita- | Termine uvle approssi» Ufficio incaricato 
zione privata per in P i dell 
LAVORI k FORNITURE (. P. Tratto i mativo © 
tiva privata | Prosentazione dello praticho 
ps A.C. Ape delle ofterte Ito 
palto sonsorro appa 
i na una - n * ian ai 
-avori terra e murari per ia | Ove 12 783.000 sezione Lavori 
mazione impianti stastone Le L. P. ‘del 20 aprile Firenze 
scia; 2 | | 1942-XX |. REESE 
Costruzione di due cabine Per | (LP. Ore 18° 1.000.000 | Ufficio LES. 
A.C.E. in stazione di Arona La del 22 aprile Milano 
di quattro centraline per nuovi | 1942 XX 
impianti di segnalamento ad A- 
rona, Lesa, Belgirate e Stresa. | Ì 
Consolidamento frana in contenda | L. P. i. ONE da 338.000 | Sezione Lavori 
Quattro Finaiti I° fra Villalha , del 22 aprite | Palermo 
e Alussomeli. 1942 XX | 
_. 3a 3 i Az Di _ 3 
Cansolidamicnio trani in Galeria L. P. I On 1 (849.02 Sezione Lavori 


| 
Rovitello II° fra fiume Belice è È 


| 
| ‘del 22 aprile Palermo 
Vil'alba. Î 1919 XX Lat: alla 
Imvianto rifernitore acqua in ve- | L. PD. Ore 15 167.000" Sezione Lavori 
inmento posto movimento stazio- | del 22 ay. ilo ; Palermo 
ne di Siracusa. i i 1949-XKO 1 
Consolidamento frana in contrada 00000 . i 
Castello Mussomeli in corrispun. | L. P. ARESE A 133.500 | i SSA 
denza condotta acquedotto Ma. del 21 aprile alerm 
donie, 1942 XX _1°___ 
«Li Lan Lisa A ei, i I I 
Lavori per miglioramento traccia- | L. P. : Ore 15 | 208.000 | Sezione Lavori 
to condotta acqua sorgenti KRa- , de’ | Palermo 
milia e Giglio per alimentazione: |, i 1942-XX | 
rifornitore Canicattì. | ' | 
Ù { 
Revisione generale dell'armamento | “4 Ore 180 | 
fra Battipaglia e Bivio Sicigna- | L. P. «del 28 aprile ©: 340.000 Sezione Lavori 
__no linea Napoli-Pottenza. #18 48x22 Napoli 
AA | 
Impianto linee elettriche acre tri. | L. Pr. Ore 12 | 790.000 Ufficio T.E.S, 
fasi per collegamento sotitosta- |! del lo maggio Bologna 
zione di S. Viola con cabina tra- 1942-KX 
sformazione nuova stazione smi- l . 
stamento di Bologna S. Donato. | | Î | 
Impianto riscaldamento Reparto A. C. Ore 13 | = ! Sezione Lavori 
verniciatura carrozze Officina del 12 maggio. | Napoli 
Granili di Napoli. 


| 1942-XX 
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Il Diretture Generale 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


, 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen 


stone . sa . » . e_ » é e D) . e LI . L. 16.00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti. . . . . >» 3200 


ii e mi ni a) Lo 


Glu abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
. Servivio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Ohi si abbona nel corso ARPIHGRRO, riceve 
i numeri dell'annata. 
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"a epedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti jerroviari, dirc'tumente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipinde, e per î privati é Ammimi 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, eco., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezza posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni combiamento dé. iezo, non assumendosi 
PAmaministrazione alcuna MA onsabilità per gli even- 
tuali riegwidi causati dalla. Spad nc ranza di tale convuniee 
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PARTH PRIMA - Leggi o decreti Pu. 


29 gennaio 1942-XX — Regio Decreto n. 296. —- Approvazione del regola- 
mento per le concessioni di viaggio sulle Ferrovio dello Stato . i 

28 marzo 1942-XX —- Ordinanza Ministeriale, —-. Disposizioni per i] b: stiame 
destinato al pascoli montani trasportato per l'errov ia, tramvia cd autoveicoli 24! 


PARTR SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Cireolari ed Istruzioni dé 


MU durata 
indeterminata: 

Ordine di servizio n. 49. — Servizio cumulativo Ferroviario-marittimo merci 

con Zara . . . i o “e ee Ri 
Ordine di servizio n. 50, — Deposito biidetta ‘nelle Cigs eamionicio 5 @. WS 
Ordine di servizio n. 51. — Circoserizione dei tupasti DOLLARI e del Traf- 

fico del Compartimento di Bari . . . 118 
Circolare n. 10. — Contributi dell’ Naainisnazioe lella: spese alati dagli 

agenti per il vestiario uniforme . . » sus ivi 


Errata-corrige. — Bollettino Ufficiale n. 14 = 2 antile 1942. XX >. a a 


‘PARTR THRZA - Ordini di servizio e Clireolari di durata 
dotermindia : 


Ordine di servizio n. 2-v. — Attivazione del nuovo Orario Generale 4 mag- 
F£10-1942-XX Lo 4 do a & e Ric e a e 198 


Comunicazioni : 
Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture . .'. cana, e 38 


| —Roma, 192.XX — foce. An. Poligrafica Italiana —- Via della Guardiola. 2? 
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ReGIo DecRETO 29 gennaio 19412-XX, n. 286. —- Approvazione del regolamento 
per le concecsioni di viaggio sulle ILerrovie dello Stato (1). 


VITTORIO CMANUELE II 
PLR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Visto l’art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sa 
Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1476; Una 
Udito il Consiglio di Stato; , quan ra 
Sentito il Consiglio dei Ministri; 07 
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con {e 40] 
quello per le finanze; i SOMAA 
Abbiamo decretàto e decretiamo: pr OLA 
in 
Articolo unico. NINA 3 | 
N e* a 


E approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri xe 
per le comunicazioni e per Je finanze, che disciplina le concessioni' di carte di : 
libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ri- 
dotta, di buoni bagaglio, di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze- 


salone sulle ferrovie dello Stato. i | 
Il presente decreto andrà in vieere dal giorno della sua pubblicazione 


nella Gazzetta Ufficiale del Regno, 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in- 
serto nella Raccolta ufficiale delle lecgi e dei decreti del Regno d'Italia, man- 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX, , 
VITTORIO EMANUELE 
MvussorIini — Host Vexruri — Dir Rev. 
Visto, il Guardasigilli: GRANDI, 


______————6m 
Regolamento per le concessioni di carte di libera cincolazioie, di biglietti di 
servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio, di tru- 
sporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie deil'y 
Stato. 
TrroLo I. 
Disposizioni generali, 
‘ Art. 1 
La Direzione generale delle Ferrovie dello Stato stabilisce la forma c 
provvede alla stampa delle carte di libera circolazione, dei biglietti di servizio, 
dei biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, dei buoni bagaglio, dei documenti di 
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1942-XX. 
Parte I — n. 17 — 23 aprile 1942-XX. 
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trasporto gratuito e dei biglietti per l’uso dei compartimenti riservati e delle 
carrozze-salone, 


Art. 2. 


Per lPuso delle carte di libera circolazione, dei bizlietti di viaggio, dei 
Imoni bagaglio, dei documenti di trasporto © dei biglietti di compartimenti ri- 
servati si debbono osservare le modalità stabilite dalle norme in applicazione 
del presente regolamento elie verranno emanate dal Ministro per le qomu- 
nicazioni. 

Per la risoluzione dei casi in cui Papplicabilità del presente regolamento 
apparisca dubbia, decide il Ministro per le comunicazioni. 


Art. 3. 
Le concessioni di higlietti di viazgio e di documenti di trasporto sono am: 
niesse per titolo diretto e indiretto, . 


Hanno titolo diretto: 
«) il personale indicato negli articoli 7, 10 e 11 della legge 5 dicembre 
1941, n. 1476; 
b) le vedove ce 2li orfari del personale specificato negli articoli suddetti; 
e) i Senatori del Regno ed i Consiglieri nazionali. 7 
Hanno titolo indiretto; 
d) le persone di famiglia del personale di cui alla precedente lettera a); 
l ne le persone di famiglia dei Sena'fcri del Regno e dei Consiglieri na- 
zionali 


Art. 4. 


Le richieste delle concessioni debbono essere fatte per il prescritto tramite 
da coloro che ne hanno titolo diretto, i quali sono respon:sbili della regolarità 
della domanda e dell'uso dei biglietti di viaggio, sia da parte propria, sia fu 
parte delle persone della loro famiglia. 

Non sono ammesse richieste da persone che hanno titolo indiretto alle 
concessioni, nè da estranei, salvo hei casi di forza maggiore debitamente com- 
provata e di moglie legalmente separata per colpa del marito. 


Art. 5. 


Non è consentito ‘di rinunciare a una concessione in favore di altra 
persona. : 

Salvo i casi previsti dalle norme di cui all'art. 2 non è ammesso il eumule 
contemporaneo delle concessioni slle quali si possa concorrere per diversi tito 
in base al presente regolamento. 

Il titolo alle concessioni deve sussistere al momento della richiesta dei b'- 
elietti di viaegio, dei buoni hazaglio ec dei decumenti di trasporto; la lora 
utilizzazione può aver luogo in qualuncue temo», entro il periodo di validità, 
anche se sia vennto a cessare il titolo alle con-sioni stesse. 


Art. 6. 


Nelle norme per l'applicazione del presente rerolamento sarà determinata 
la classe per la quale possono essere rilasciati le carte di libera circolazione e 
i biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta. 
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Art. 7. 


In caso di irregolare uso o di alterazione di carte di libera circolazione, di 
biglietti di viaggio, di buoni bagaglio e di documenti di trasporto, il titolare 
diretto della concessione sarà assoggettato alle penalità stabilite dalle tariffe 
e condizioni per i trasporti e alle altre comminate dalle legge e dai regolamenti 
vigenti in materia. 

Oltre alle penalità di cui al precedente comma, il titolare diretto, quando 
sia una delle persone indicate negli articoli 7, 9, 10 e 11 della legge, potrà 
essere sospeso dalle concessioni personali e da quelle per la propria famiglia 
per un periodo di tempo fino a due anni; così pure potranno essere sospesi 
dalle concessioni coloro che siano debitori verso l’ Amministrazione delle Fer- 
rovie dello Stato per penalità applicate nei casi indicati nel primo comma fino 
a totale estinzione del debito. 

Gli agenti ed i medici fiduciari sospesi dal servizio possono essere pri- 
vati, durante il periodo della sospensione, delle concessioni personali e di quelle 
spettanti ai famigliari; parimenti possono esserne privati lc persone di fami- 
glia degli agenti e dei medici fiduciari in attività di servizio, gli agenti a vi- 
poso ed i medici fiduciari dispensati dal servizio e rispettive persone di fa. 
miglia, qualora per condanna penale od anche soltanto per ragioni di moralità 
si rendessero immeritevoli delle concessioni stesse. 


Trroro II. 


Carte di libera circolazione. 


Art. 8. 


Le carte di libera circolazione danno diritto a viaggiare in ogni senso 
sulle linee per le quali sono valide. 

I portatori delle carte di libera circolazione non unite a tessera bLanno 
l’obbligo di presentare, a richiesta degli agenti in servizio nelle stazioni e nei 
treni, un documento legale di riconoscimento. 


Art. 9. 


. Alle seguenti categorie di personale in attività di servizio vengono rila- 
sciate carte di libera circolazione: 


1° per l’intera rete: 

a) ai funzionari delle ferrovie dello Stato dei primi cinque gradi ind!- 
cati nej quadri di classificazione di cuni ai Reci decreti-legge 7 aprile 1925, 
n. 405, e 17 novembre 1938, n. 1785, nonchè ai consulenti incaricati del ser- 
vizio sanitario fiduciario delle ferrovie stesse; 

b) ai funzionari del Ministero delle comunicazioni addetti all’Ispettorato 
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei gradi 
quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, classificati nelle tabelle allegate al 
R. deereto 11 novembre 1923, n. 2395, cd ai funzionari di gradi equipollenti 
del Ministero dei lavori pubblici addetti alle costruzioni ferroviarie; 

c) ai funzionari del Ministero delle finanze in numero non maggiore di 
cinque che sovramtendano o siano normalmente adibiti al disimpegno del sin- 
dacato e alla vigilanza sulle ferrovie concesse all’industria privata a novma 
degli articoli 19 e 20 della legge 16 giugno 1907, n, 540;-e 3 della leeso 27 
giuzna 1912, n. 638; 
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ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato di grado non inferiore al 
quarto della tabella B allegata al R. decreto 1° maggio 1925, n. 591; 


2° per determinate percorrenze, nei limiti stabiliti dalle norme per la p- 
plicazione del presente regolamento: 


a) al personale delle ferrovie dello Stato del grado sesto, indicato nei 
quadri di classificazione di cui ai Regi decereti-legge x aprile 1925, n. 405, c 
17 novembre 1938. n. 1785, e agli allievi ispettori, nonchè agli specialisti, mo- 
dici aiuti e medici di riparto delle ferrovie stesse; 


b) al persona'e del Ministero delle comunicazioni addetto all ’Ispeltorato 
cenerale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del grado 
nono (gruppi A, B e C) e del grado decimo (solo gruppo -41), classificati nelle 
tabelle allegate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e al personale di 
gradi cquipollenti del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni 
ferroviarie. 

AI personale delle ferrovie dello Stato, a quello del Ministero delle comu- 
nicazioni addetto all’Ispettorato generale {al motorizzazione civile e dei tra- 
sporti in concessione ed a quello del Ministero dei lavori pubblici addetto ali» 
costruzioni ferroviarie dci gradi inferiori a quelli sopra indicati, che debbano 
Va con frequenza per motivi di servizio, vengono concessi biglietti & 
Ibretto. 

Al personale delle ferrovie dello Stato dei gradi inferiori al 6°, quando 
concorrano speciali ragioni di servizio, possono essere rilasciate carte di libera 
circolazione per l’intera rete o per determinate percorrenze. 


Art. 10. 


Alle seguenti cuterorie di personale a riposo vengono rilasciate carte «i 
libera circolazione: 


1° per l’intera rete: 
a) ai funzionari delle ferrovie dello Stato di grado «di non inferiore ul 


secondo, giusta le classificazioni dei quadri di cui ai Regi decreti-legge 7 aprile 
1925, n 405, e 17 novembre 1938, n. 1785; 


b) ai funzionari del Ministero delle comunicazioni addetti all’Ispettorata 
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei gradi 
quarto e quinto delle tabelle allezate al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 
ed ai funzionari di gradi equipollenti del Ministero dei lavori pubblici addetti 
alle costruzioni ferroviarie; 


c) ai funzionari della Avvocatura dello Stato di grado non inferiore al 
quarto della tabella BR allegata al R. decreto 1° maggio 1925, n. 591. 
2° per determinate percorrenze : 
e) al personale delle ferrovie dello Stato dei sottoindicati gradi: 


del grado 3° nel limite di km. 4000; 
del grado 4° nel limìte di km. 3000; 
del grado 5° nel limite di km. 2000 : 
‘del grado 6" nel limite di km. 1000. 


I gradi suddetti si riferiscono ai quadri di classificazione di cui ai Regi 
decreti-lerve 7 aprile 1925, n. 405, e 17 novembre 19938, n. 1785; 


h) ai funzionari del Ministero delle:.comunicazioni niddetti all’Ispettorato 
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generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei sottoin- 
dicati gradi : 


del grado 6° nel limite di km. 4000; 
. del grado 7° nel limite di km. 3000; 
del grado 8° nel limite di km.2000; 
del grado 9° nel limité di km. 1000; 
del grado 10° (solo gruppo -4) nel limite di chilometri 1000. 


I gradi suddetti si riferiscono alle tabelle allegate al decreto 11 novembre 
1923, n. 2395. 

Il trattamento di cui al presente articolo è fatto per corrispondenza di 
gradi al personale: 


del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie; 
del soppresso Regio ispettorato generale delle strade ferrate e del ces. 
sato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all’industria privata; 
ò delle Società già esercenti le reti mediterranea, adriatica e sicula, col- 
locato a riposo anteriormente al 1° luglio 1905; 
della Società italiana delle strade ferrate meridionali, collocato a ri- 
poso nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906. 

I funzionari a riposo che, alla data della pubblicazione del presente rego- 
lamento, si trovassero a fruire della concessione ‘della carta di libera circola- 
zone per una percorrenza chilometrica superiore a quella che loro spetterebl.e 
in base alle disposizioni sopra incicate, conserveranno ad personam il tratti 
mento di cui fruivano alla data stessa. 


Art. 11 


Al personale sanitario fano delle forrovie dello Stato che abbia pre- 
stato servizio per non meno di venticinque anni e ne sia stato dispensato per 
i motivi indicati nell’art. 41 del rerolamento per il servizio sanitario appr»- 
vato con il deereto Ministeriale 7 febbraio 1928, n. 1787, è conservata la con- 
cessione della carta di libera circolazione nei limiti di percorrenza di cui il 
personale stesso fruiva durante l’attività di servizio. 

Al personale medesimo che abbia prestato serviziò per più di dieci anni, 
ma per meno di venticinque e sia stato dispensato per ì motivi di cui al so- 
praeitato art, 41 del regolamento per il servizio sanitario, è conservata la con- 
cessione della carta di libera circolazione nei limiti di percorrenza di cui il 
personale suddetto fvuiva durante l’attività di servizio, per un periodo di anni 
pari a quello del servizio prestato. 

frazioni di anno sono da considerarsi per anno intero. 

I sanitari dispensati dal servizio per i motivi disciplinari di cui ai punti 
a), b) e €) dell'art. 31 ed all'ultimo comma dell’art. 42 del succitato regola- 
mento per il servizio sanitario, perdono ogni diritto alla carta di libera cir 
colazione. a 


Trroto III. 
Biglictti di servizio. 


Art. 12. 


La validità dei biglietti di servizio è stabilita in, relazione)allo Seopo per 
il quale i biglietti stessi vengono rilasciati. 
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Art. 13. 


I biglietti di servizio vengono rilasciati : 


1° al personale delle ferrovie dello Stato, a quello dei Ministero delle 
comunicazioni addetto all’Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei 
trasporti in concessione ed a quello del Ministero dei lavori pubblici addetto 
lle costruzioni ferroviarie :. i 

4) per disimpegnare incarichi dì servizio; 

b) per recarsi a dimorare nella località più vicina a quella ove è st- 
tuato l’impianto in cui l’agente presta servizio e semprechè sia riconosciuio 
dall'Amministrazione ferroviaria che nelle vicinanze dell'impianto stesso non 
si trovino disponibili abitazioni adatte alle condizioni dell'agente; 

c) per pulizia personale, quando nella località in enì presta servizio 
l'agente manchi il mezzo di provvedervi; 


2° al personale sanitario fiduciario delle ferrovie dello Stato per disim- 
pegnare incarichi di servizio; 


3° al personale dell’Avvocatnra dello Stato per incarichi di servizio af-. 
tinenti all’esercizio delle ferrovie dello Stato; 


4° alle categorie di personale indicato nel punto 1° e alle relative fami» 
«le (moglie, figli celibi di età non superiori ai 29 anni, figlie nubili e inoltre i 
seguenti congiunti dell'agente se conviventi con il medesimo: genitori, fis'ie 
velove e loro figli celibi e figlie nubili minorenni, fratelli celibi minorenni, so- 
relle nubili o vedove, nonchè nutriei e una persona di servizio, se conviventi. 
con l'agente medesimo) per i motivi sottoindicati; 

a) in caso di arsunzione in servizio e trasloco, di cambiamenio di re- 
sidenza per cessazione di servizio e collocamento in disponibilità o in aspet- 
tativa per motivi di salute o per servizio militare, e di riammissione in scer- 
vizio, nonchè per i viaggi preliminari e accessori che fossero riconosciuti ne- 
cessari nei casì sopraccennati, Nei viaggi per trasloco la concessione è estesa 
nd altre persone di famiglia, purchè risultino permanentemente conviventi con 
l'agente; e 

b) cure speciali per infermità provenienti da cause di servizio e cure 
richieste da gravi infermità comunque contratte e che'il sanitario dell’Ammi- 
nistrazione dichiari assolutamente indispensabili e in nessun modo praticabili 
nella località in cui presta servizio l'agente; 

c) provvista di derrate alimentari, quando l’agente presti servizio ?n 
località dove manchino i generi di prima necessità ; 


5° ai figli celibi di età non superiore ai 25 anni e alle figlia mwili, non- 
chè ai fratelli celibi minorenni e alle sorelle nubili dell'agente se con Ini convi- 
venti e a suo carico, per istruzione, fino al compimento del corso di studi ri 
quali sì sono applicati, o per apprendere un mestiere per un periodo, in questo 
caso, non superiore a un anno e sempre che nelle vicinanze dell'impianto dove 
presta servizio l'agente, ne manchino i mezzi: 


6° alle persone di famiglia specificate al punto 4° per il primo cambi- 
mento di residenza in seguito alla morte dell'agente anche se avvenuta dopo il 
So esonero e sempre che al medesimo non sia stata accordata la concessioie 
per lo stesso titolo. 
Le concessioni di cui al punto 4°, lettera d) e(c) ed-alfpunto 5° sono ae. 
cordate anche al personale sanitario fiduciatio delle-ferrovie' dello Stato e all 
velative famiglie. i 
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Nei casi previsti dal punto 1°, lettere d) e c), dal punto 4°, lettere db) e c) 
e dal punto 5° del presente articolo, anzichè biglietti singoli, si possono riln- 
selare biglietti a libretto per il numero di viaggi riconosciuti dall'Amministra- 
zione strettamente necessari. 

La concessione può essere estesa a una persona di famiglia per accom- 
pagnamento nei casi di cui al punto -1°, lettera d), quando il sanitario dell'Am. 
ministrazione ne riconosca la necessità e nel caso di cui al punto 8°, quando 
si tratti di figli e fratelli di età non superiore ai 14 anni e di figlie e sorelle di 
età non superiore ai 18 anni. 

I bighetti di cui al punto 1°, lettera c), al punto 4°, lettera c) e al 
punto 5°, non possono essere rilasci iati per la prima classe. 

Di massima, agli agenti a cui spetta la terza classe, non si rilasciano bi- 
glietti per le persone di servizio nel casj previsti Gal presente articolo, 


TiroLo IV. 


Biglietti graniti c a tariffa ridotta per un solo viaggio. 


Art. ] d, 


I biglietti gratuiti e a tariffa ridotta per nn solo viaggio sono validi fino 
al 31 dicembre. “dell’anno successivo a quello di emissione e per nessun moti 3 
possono essere prorogati, 


Art. 15. 


Le persone di famicha dei tiielari diretti delle concessioni che possono 
fruire dei biehetti ersimii e a favill'a pidotia sono Indicato nei auadri se- 
cuenti: 


, QUADRO 1° 


GruPPo A. 


Moglie. i @ 

Figli celibi di età non superiore ai 25 anni. 
Figlie nubili. 

Nutrici, 


Gruppo B. 
Genitori . 


TO iglie vedove e loro figli celihi e figlie sani 3h mai del titolare diretto della conces- 
A 
/ 


minorenni sione, sempre che siano con lui 
Fratelli celibi minorenni conviventi e a sno carico, 


Sorelle nubili o vedove 


. i . . . 


GruPPo C. 


Una persona di servizio, se convivente con il titolare diretto della concessione 
o con la sua famiglia. 


Gruppo D. 


(ienitori del titolare diretto della concessione piseznon ‘si (trovanda nelle condi- 
zioni indicate nel gruppo 8. 
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QUADRO 9°, 


Vedova 

Nioli celibi di età non superiore ai 25 anni. 

to ‘iglie nubili. 

Vi iglie vedove e loro figli celibi e figlie nubili, minorenni, tutti se conviventi 
e a carico della vedova, 

Una persona di servizio della vedova se con lei convivente. 


QUADRO 3° 


Moglie. 

Figli celibi di cità non superiore ai 25 anni, 

19 iglio. nubili. 

Figlie vedove, se conviventi con il titolare diretto della concessione e a suo 
carico. 

Genitori del titolare diretto della concessione, sempre che siano con lui con- 
viventi, 


sione, purchè il medesimo non 
sia coniugato e a condizione che 
i controindicati congiunti siano 
con lui conviventi e a suo carico. 


Frateili celibi iminoienii . . + 
Sorelle nubili o... | 


| del titolare diretto delia concez- 


Una persona cdi servizio, se convivente con il titolare diretto della concessione 

o on la sua inmighia. 

Nessuna concessione è ammessa per il coniuge se si tratti di personale fe 
minile, nè per il vedovo di una impiesata o agente, 

Per il Ministro c il Sottosegretario di Stato per lo comunicazioni (ramo 
ferrovie), per il Direttore generale, per ì Vice direttori generali e Direttori ag- 
giunti, per i Consiglieri di amministrazione, per il Capo di Gabinetto del Mi- 
nistro per le comunicazioni e per i funzionari dei primi due gradi dell’Ammi- 
nistrazione delle ferrovie dello Stato (ed equiparati delle altre Amministra- 
zioni) possono essere accordate concessioni di viuggio per due persone di 
servizio. 

Di massima non sono ammesse concessioni per persone di servizio di 
agenti cui spetta la terza classe. 

Del pari non sono, di massima, ammesse concessioni a favore di persone 
di servizio di agenti celibi o vedovi senza prole cui spetti la seconda classe, se 
non quando i medesimi possano ottenere concessioni per congiunti per i quali 
è prescritta la condizione di convivere con gli agenti stessi e a loro carico. 

Così pure non sono ammesse, di massima, concessioni a favore di per- 
sone di servizio di vedove cui spetti la seconda classe, se non abbiano disccen- 
denti conviventi a carico. 

Il presente articolo non è applicabile per le concessioni di viaggio che si 
aecordano al personale delle Amministrazioni che si trovino in rapporti di 

scambio con quella delle ferrovie dello Stato. 


Art. 16. 


Per ogni anno solare spettano : 


1° al Ministro-per le comunicazioni e al Sottosegretario di Stato per lc 
comunicazioni (ramo ferrovie) in carica, al personale in;servizio presso i ri- 
spettivi Gabinetti e presso la Segreteria particolare del Ministro e del Sotta- 
segretariato medesimi: 
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2° al Direttore generale, ai Vice dircttori generali e Direttori aggiunti, 
ai Consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato, al Capo di Gahbi- 
netto del Ministro per le comunicazioni in carica: 


tre biglietti gratuiti di andata e ritorno: per conto proprio e per Je 
persone di famiglia del quadro, J°, sruppi 4, B, C; 

un biglietto grauito di andata e ritorno per le persone di famiglia 
del gruppo D. 


Art. 17. 


td 


A] personale in attività di servizio delle ferrovie dello Stato spettano per 
ogni anno solare: 


1° personale dei primi tredici gradi: 


a) personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio; 
tre biglietti eratuiti di andata e ritorno: 
all’ agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, greppi A, Bel: 
un biglietto gratuito di andata e ritorno: 
alle persone di famiglia del gruppo D; 


b) personale di ruolo. dopo un anno dall’assunzione e fino al compimento 
del decimo anno di servizio: i | 
duo biglietti gratuiti di andata c ritorno: 
all’agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi 4, B eC; 
un hbizlietto gratuito di andata e ritorno : 
alle persone di famiglia del gruppo D:; 


c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall'a-- 
sunzione, e personale non di ruolo in servizio ininterrotto da almeno sei mesi : 
un biglietto gratuito di andata e ritorno. 
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi 4 e €; 


2° personale dei gradi 14° e 15°: 


a) personale di ruolo, dopo compiuti almeno dieci anni di servizio: 
due biglietti gratuiti di andata e ritorno: 
all’agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi .1 e BR: 
un biglietto gratuito di andata e ritorno: 
alle persone di famiglia del gruppo D; 


b) personale di ruolo, dopo un anno dall’assunzione e fino al compiment»» 
del decimo anno di servizio: 
un biglietto gratuito di andata e ritorno: 
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi 4,Be D: 


c) personale di ruolo, nel primo anno di servizio e dopo tre mesi dall’as-. 
sunzione e personale non di rnolo in servizio ininterrotto da almeno sei mesi: 
un biglietto gratuito di andata e ritorno - 
all'agente e alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppo A. 


I gradi di cui ai punti 1° e 2° si riferiscono ai quadri di classificazione 
allegati ai Regi decreti-lerce 7 aprile 1925, n. 405, c 17 novembre 1938, n. ‘1785. 
. , Agli effetti delle suddette concessioni nel computo’ della sinzianità di ser- 
vizio per il personale di ruolo, si deve tener conto anehe del periodo di av- 
ventizio e di servizio militare prestato prima della nomina a ruolo. 
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Art. 18. 


AI personale del Ministero delle comunieazioni addetto all'Ispettorato ge- 
nerale della motorizzazione civile e dei trasporti ir concessione, a quello del 
Ministero dei Lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie edi ai funzio- 
navi di cui al precedente art. 9, pumio 1°, leiterva «), in attività di servizio, è 
fatto per corrispondenza di gravli edi siato di servizio, lo stesso trattamento 
qunmiesso dall'ait. 17 per il personale di ruolo e non di ruolo delle ferrovie 
dello Stato, e famiglie, . 


Art. 19. 


AI Direttore generale, ni Viee direitori generali e Direttori aggianti, ci 
Consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato, al Capo di Gabinetio 
del Ministro per le comunicazioni, usciti di cavica, è agli agenti a riposo delle 
Amministrazioni indicate nell'articolo 10, spettuno per ogni anno solare: . 

un biglietto gratuito e due biglietto a tariifa ridotta di andata e 
ritorno: i : 
per conto pioprio e per le persone di famiglia del quadro 1°, gruppi 
1, Bec. p 

Usnale trattamento è fatto alla superstite famiglia, specificata nel qua- 
dro 2°, delle persone imlicate nel primo comma del presente articolo, nonchè 
agli acenti delle Amministrazioni specificate nell'art, 10, morti per cause «i 
servizio, e di agenti di ruolo o a-similati delle Amministrazioni medesime, morti 
Der cause comuni mentre emno in attività di servizio, sempre che all’atto del 
decesso si trovassero gii nerle condizioni preseritto dalle norme di eni alUart, 2 
per aver, titolo al trattamenio stabilito a favore degli agenti a riposo, 


Art. 20. 


AI persunale sanitario fiduciario delle ferrovie dello Stato in attività al 
servizio spetta, per ogni anno solare, a seconda dell'anzianità di servizio, il trat. 
tamento previsto rispettivamente dalle lettere «), 4) e c) del punto 1° dell'a 
ticolo 17. 

AI personale suddetto, dispensato dal servizio nelle condizioni di cui al 
primo od al secondo comma dell'art. 11, ed alle persone di famiglia del qua- 
dro 1°, gruppi 4, B e C è tatto il trattamento anmesso dall’art. 19 per il pe- 
riodo di tempo stabilito dal citato art. 11. 

I) trattamento previsto dall'art, 19 è esteso, inoltre, per il periodo di tempo 
indicato nell’art. 11 alla superstite famiglia, specificata nel quadro 2°, dei sa- 
nitari fiduciari morti mentre erano in attività di servizio da almeno dieci anni 
o dopo la dispensa dal servizio nelle condizioni di eni al primo od al secondo 
comma. dell’art. 11. 

Nessuna concessione è ammessa per i sanifari dispensati dal servizio nelle 
coridizioni di cui all'ultimo comma dell’art 11 e famiglie. 


Art. 21. 


Al personale in attività di servizio dell'Avvocatura dello Stato e famiglie, 
viene fatto, per quanto riguarda le concessioni dei biglietti gratuiti di eui al- 
l’art. 7, punto 1°, lettera f) della lesse 5 dicembre 1941, n. 1476, il trattamento 
stnbilito per il personale delle ferrovie dello Stato, tenuto conto della equipol. 
lenza dei gradi e dello stato di servizio, con le seguenti limitazioni: 


a) alle persone di famiglia del quadro 1°, gruppi 4, B e C del personale 
dei gradi dal 9° al 13° dopo un anno dall'assunzione ce fino al(compimento del 
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10° anno di servizio, nonchè al personale subalterno dopo un anno dall’assun- 
zione e per qualunque anzianità di servizio e alle rispettive famiglie, è con- 
cesso annualmente soltanto un biglietto gratuito di andata e ritorno: 

b) alle stesse persone di famiglia del personale dei gradi dal 9" al 153° 
di cui alla lettera a) che abbia compiuto almeno dieci anni di servizio sono 
concessi annualmente soltanto due biglietti eratuiti di andata e ritorno, 

Al personale di cui alla lettera a) del presente articolo, collocato a ripo-» 
con diritto a pensione, e relative famiglie, è concesso annualmente soltanto ui 
biglietto gratuito di andata e ritorno; al rimanente personale in quiescenza e 
alle persone di famiglia, è accordato invece il trattamento stabilito dal prece- 
dente art. 19. 

Le concessioni di cui al precedente comma sono estese alla superstite fa- 
miglia, specificata nel quadro 2°”, degli agenfi morti dopo il collocamento 
riposo, oppure mentre erano in attività di servizio, sempre che, all'atto «del 
decesso, si trovassero già nelle condizioni di aver titolo alla liquidazione delia 
pensione. 


i Art. 22. 


Al personale in attività di servizio della Corte dei conti addetto in via 
continuativa, da almeno un anno, all’ufficio di riscontro presso le ferrovie 
dello Stato, e famiglie, è fatto, per quanto riflette le concessioni dei biglietti 
«vatuiti di cui all'art. 7, punto 4°, della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, il trai- 
tamento stabilito per il personale delle ferrovie dello Stato, tenuto conto delia 
equipollenza dei gradi © dello stato di servizio. 

La concessione del biglietto oratuito di andata e ritorno al personale do- 
canale, di cui all’art. 7, punto 3” della sopracitata legge verrà ammessa se- 
condo le norme per Vapplieazione del presente regolaniento. Le persone di 
umilia ehe possono fruire della concessione sono quelle indicate nel quadro 3". 


Art. 23. 


Ciascun biglietto gratuito o a tariffa ridotta di andata e ritorno nei casi 
di eui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 (esclusivamente per quanto ri- 
flette il personale della Corte dei conti e famiglie) può essere convertito in due 
biglietti, rispettivamente gratuiti o a tariffa ridotta di viaggio semplice da e 
per qualunque stazione della rete statale. 


Art. 24, | 


_ La concessione ad personam del biglietto 2ratuito di andata e ritorno, pre- 
Vista dall’art. 11, punto 4°,-della leege 5 dicembre 1941, n. 1476, per il perso- 
nale dell’Amministrazione centrale dei lavori pubblici e per i funzionari, com- 
.Messi e agenti del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, verrà 
accordata con le norme per l’applicazione del presente regolamento, 

Le persone di famiglia che p;ssono fruire della concessione sono: 


a) quelle del quadro 3°, se si tratti di personale in attività di servizio: 
Db) quelle del quadro 1°, gruppi A e €, se si tratti di personale a riposo. 


È Art. 25. 


. AI personale che usufruisce delle concessioni previste dal punto 5° del- 
l'art, 11 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, in quanto ne godeva al 30 di- 
cembre 1926, è fatto, a parità di gradi, il trattamento previsto nel presente 
rezolamento per il personale dell'Ispettorato wenerale della notorizzazione ci- 
vile e dei trasporti in concessione in attività di servizio e a riposo. 


— 


Lam ni e 
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TITOLO V. 


Concessioni per il trasporto del bagaglio, di mobilia 
e musserizie e di salme. 


Art. 20. 


F' accordata la concessione del trasporto gratuito del bagaglio nei limiti 
e per i motivi seguenti: 
1° con autorizzazione permanente indieata sulle carte di libera circo- 


lazione : | 
a) al Minfstero per le comunicazioni e al Sottosegretario di Sta'o 


per le comunicazioni (ramo ferrovie); 

b) al Dircitore senerale, ai Vice direttori generali e Direttori ag- 
«iunti, ai Consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al Capo 
di Gabinetto del Ministro per le comunicazioni, in carica, nonchè ai funzio- 
nari di cui all’art. 9, punto 1°, lettere a), bd) e d), per kg. 50; 

c) al personale di Amministrazioni estere in rapporti di scambio, nei 


limiti di peso stabiliti dai relativi accordi; 


2° con buoni per una sola spedizione: 

a) nei casi di cui all'art. 13, punto 1°, lettera a) e punti 2° e 3°, nei 
limiti di peso strettamente necessari; 

b) nei casi di cui all’art. 13, punto +°, lettera «), o punto 6°, per 
ke, 100. In tali casi la concessione è estesa a ke. 300, quando non venga fatto 
Inoco a quella del trasporto eratuito della mobilia; 

c) per ogni anno solare: 

tre concessioni, cinseuna, per dre spedizioni di kg. 100 a colo: 
che hanno titolo divetto a tre biglietti gratuiti di andata e ritorro, in base 
seli articoli 16, 17, 18, 20, 21, 22 (1° comma) e 38; 

‘due concessioni ciascuna per due spedizioni di kg. 100 a coloro 
«he hanno titolo diretto a due biglietti eratuiti di andata e ritorno, in ba-e 
agli articoli 17, 18, 20, 21, 22 (1° comma) e 33; 

una concessione per due spedizioni di kg. 100, a coloro che hanno 
titolo diretto a un biglictto gratuito di andata e ritorno în base agli articoli 17, 
18, 19, 20, 21 e 22 (1° comma). 

Delle concessioni dei buoni bagaglio, in ]uogo del titolare diretto, può 


fruire una persona di famiglia ammessa al godimento dei biglietti gratuiti. 


Art. 27. 


E? concesso il trasporto gratuito della mobilia e di masserizie alle catc- 
ci casi indicati nell'art, 13, punto 4°, lettera a) e punto C°. 
al personale specificato nell’art. 13, punto 1°, il 


gorie di personale e n 
riduzione del 50 %, per il primo 


E? accordato altresì 
trasporto della mobilia e masserizie con la 


impianto di casa. . A cu) 
La concessione gratuita e quella a metà prezzo sono ammesse. limitata- 
a e masserizie che può ritenersi in armonia alla 


mente alla quantità di mebili | i 
costituzione della famiglia e alle condizioni del richiedente. - 


Art. 28. 


E! accordato il trasporto gratuito di salme di agenti delle ferrovie dello 
Stato e dei congiunti indizati nel quadro 1°, gruppo 4, nonchè il trasporto 
tariffa ridotta del 50 ce di sabno dei congiunti dei gsmuppi 8 e D. 
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Uguale trattamento è aminesso per il personale del Ministero delle comun! 
cazioni addetto all’Ispettorato generale della motorizzazione e dei trasporti in 
concessione e per quello del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costr- 
zioni ferroviarie. 


Trroo VI. 


Concessioni per Vuso di compartimenti risertati 
e di carrozze-salone. 


Art. 29. 


Le concessioni di compartimenti riservati sono autorizzate per mezzo di 
biglietti valevoli ‘per un solo viaggio di andata e ritorno o di sola andati 


(biglietti per un solo viaggio) ovvero per qualsiasi viaggio che viene effettuato 
dalle persone alle quali sono intestati (biglietti permanenti). 

Rispetto aì treni la validità può essere senza iimitazioni ovvero con eselu- 
sione di alcuni treni determinati. Non sono però mai valevoli per i treni di 
lusso. In ogni modo non si può riservare ‘più di un compartimento per ogni 
classe di ciascun treno. 


E’ vietata l'emissione di biglietti impersonali, 


Art. 30. 


Sono concessi biglietti permanenti gratuiti per l’uso di compartimenti ri. 
servati alle seguenti persone: 


1° Cardinali residenti in Italia; 
2° Cavalieri dell'Ordine della SS. Annunziata e loro consorti o vedove; 


3° Vice presidenti in carica del Senato del Regno e della Camera de 
Fasci e delle Corporazioni : 


4° Ministri Segretari di Stato, finchè in carica; 
5° Ministrî di Stato; 

6° Sottosegretari di Stato, finchè in carica; 

7° Marescialli d’Italia e Grandi Ammiragh; 


8° Generali di armata, nonchè Generali designati per il comando di 
un'armata in guerra, in attività di servizio e gradi corrispondenti della Regia 
aeronautica e della Rega marina; 


9° Primo presidente della Suprema Corte di cassazione; 
10° Governatori delle Colonie, finchè in carica; 


11° Presidente del Consiglio di Stato, Pres:dente della Corte dei Conti. 
Procuratore generale della Suprema Corte di cassazione, e Avvocato generul: 
dello Stato, in attività di servizio; 


12° Ministro della Real Casa, Prefetto di Palazzo, Primo aiutante, 
Grande scudiere e Gran cacciatore della Maestà il Re ed Imperatore, finchè 

in carica; 
13° Ambasciatori della Maestà il Re ed Imperatore ed Ambasciatori di 


Stati èsteri presso la Maestà il Re ed Imperatore e la Santa Sede; finchè iu 
carica; 
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14° Generali di Corpo d'armata e, per corrispondenza di gradi, Ufficiali 
sencrali della Regia aeronautica ed Ammiragli ed Ufficiali generali della Ro- 
ia marina; 

5° Ex Presidenti del Senato del Regno, della Camera. dei Fasci e delle 


4 


(‘orporazioni e della Reale Accademia d’Italia; 


16° Ex Presidenti del Consiglio dei Ministri, ex Ministri delle comuni- 
cazioni ed ex Sottosegretari di Stato delle comunicazioni (ramo ferrovie); 


17° Direttori generali, Vice direttori generali e Direttori aggiunti delle 
ferrovie dello Stato, Direttore senerale della motorizzazione civile e del tra- 
sporti m concessione, sia in carica che usciti di carica. 


Art. 31. 


Possono essere concessi biglietti per l'uso di compartimento riservato per 
ui solo viaggio: ; 

0) ai Principi ed alle Principesse di Case regnanti estere, a Dignitai 
e Ministri esteri ed alle rispettive famiglie; 

b) ai Carzinali residenti all’estero; 

c) ed alti funzionari di ferrovie estere, con le quali vi sia scambio di 
biglietti di viaggio. 

Ai Ministri plenipotenziari italiani durante la loro destinazione presso 
Stati ester, sarà accordato l’uso gratuito di un compartimento riservato al- 
l'anno per un viaggio da e per Roma e lo stesso trattamento sarà fatto al 
Ministri dei principali Stati esteri presso la Maestà il Re cd Imperatore è 
la Santa Sede. 


- 


Art. 32. 


Quando concorrano speciali circostanze, il Ministro per le comunicaziori 
potrà aecormare concessioni di compartimenti riservati in biglietti permanenti è 
per un solo viaggio di andata e ritorno, questi ultimi fino al numero di quin- 
dici al mese. 

._ E° pure data facoltà al Direttore generale delle ferrovie dello Stato di 
rilasciare, per gravi motivi, tali biglietti per un solo viaggio di andata e ri- 
torno ad agenti ferroviari, fino al numero di cinque al mese. 


i Art. 33. 


E' concesso l’uso gratuito di nna carrozza-salone alle seguenti persone: 
I° ai Principi ed alle Principesse Reali d’Italia; 
2° al Capd del Governo, ni Presidenti del Senato del Regno, della Ca- 
mera dei Fasci e delle Corporazioni e della Reale Aecademia d’Italia, in carica; 


"Mao 


3° al Ministro per le comunicazioni, in carica, 


Art. 34, 


E’ pure concesso l’uso gratuito di una carrozza-salone per i singoli viagg:: 
1° ai Ministri Segretari di Stato c Sottosegretari di Stato in carico, 


quando viaggiano in rappresentanza del Governo; 
2° alle rappresentanze ufficiali del Parlamento, i 
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3° aì Marescialli d’Italia ed ai Grandi Ammiragli, quando viaggiano in 
delegazione del Governo. I 
La richiesta deve essere diretta al Ministro per le comunicazioni dalla Pr. 


‘10 


sidenza del Consiglio, nei casi di cui ai punti 1° e 5° e dalla Presidenza del 


Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nei casi di cui. 


al punto 2°. 

Può essere accordato l'uso della carrozza-salone per singoli viaggi ai Prir- 
eipi ed alle Principesse di Case regnanti estere ed ai Ministri di Stati esteri 
in carica. 

La richiesta deve essere fotta al Ministro per Je comunicazioni dal Mini- 
stero degli esteri. 


; Art. 35. 


Non può essere concesso l’uso di un compartimento riservato o di unn 
carrozza-salone se non viaggia la persona alla quale è intestato il biglietto. 

Il titolare del biglietto e le altre persone che, eventualmente, prendessero 
posto nel compartimento riservato debbono essere muniti di biglietto a paga- 
mento o gratuito della classe corrispondente. 

Il titolare del biglietto e le altre persone che, eventualmente, prendessero 
posto nel compartimento riservato debbono essere muniti di biglietto a paga- 
mento o gratuito della classe corrispondente. 

Del pari tutte le ‘persone che prendono posto nelle carrozze-salone, com- 
preso il titolare della concessione, debbono essere munite di biglietto di 1° classe. 


TrroLo VII. 
Dispastzioni diverse. 


Art. 36. 


Con disposizioni che eminerà la Direzione generale delle ferrovie dello 
Stato saranno stabiliti gli uffici autorizzati a rilasciare le carie di libera cir- 


colazione, i biglietti di servizio e a libretto © i biglietti grattiti e a tariffa 


ridotta. 
. E’ vietato il rilascio di carte di libera circolazione e di hivlietti di viaggio 
Impersonali, salvo i casi di scambio con Amministrazioni estere di trasporto. 


Art. 37. 


. AI personale delle ferrovie dello Stato collocato in disponibilità o in aspet. 
tativa per motivi di salute sono conservati fino alla seadenza del provvedimento : 

9) Puso della carta di libera circolazione rilasciata durante Vattività di 
Servizio, in quanto si tratti di personale dei primi sei gradi indicati nei quadri 
di elassificazione di ewi ai Regi decreti-legge 7 aprile 1925, n. 405 e 17 no- 
vembre 1938, n. 1785; | 

. 5) le concessioni di biglietti gratuiti e di buoni bagaglio, per l’agente e 
famiglia qualunque sia il grado dell’agente e nei limiti cui il medesimo aveva 
titolo durante l’attività di servizio. 

personale suddetto collocato in aspettativa per motivi di interesse pri- 

vato o per servizio militare i] trattamento di cui al ‘precedente comma è usnio 
Soltanto fino al 31 dicembre dell’anno del provvedimento. 

. Il trattamento stabilito dal presente articolo è fatto, per corrispondenza 
di gradi, al personale del Ministero delle comunicazioni addetto all’Ispettorato 
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed a quello 
del Ministero dei lavori pubblici addetto alle costruzioni ferroviarie, 


nd 


no 
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Art. 38, 


Agli agenti che al 13 febbraio 1926 si trovavano rivestiti della qualifica 
di operaio viene ammesso ad personam il trattamento stabilito dal precedente 
art. 17, punto 1°. 


Art. 39. 


I diritti fixsi di cui debbono essere gravati, a mente dell’art, 14 della legg 
dicembre 1941, n. 1476, le carte di libera cir colazione, i i biglietti gratuiti edi i 
buoni bagaglio sono i seguenti: 


1° carte di libera circolazione da in base all’art. 2, punti 9° (per 
le sole persone uscite di carica) e 10°, all ‘art. 3, punto 1° (per le sole persone 
a riposo e dispensate dal servizio), all'art. 10; ‘nonchè all'art. 11 (‘per il solo 
personale a riposo) della sopra citata lezge: 


CN 


L. 150 se la percorrenza è per l’intera rete: 

L. 100 se la percorrenza è da km. 3001 a 4000; 

L. 75 se la percorrenza è da km. 2001 a 3000; 

L. 50 se la percorrenza è da km. 1001 a 2000; 

TM). 25 se la percorrenza non è superiore a km. 1000. 


I suddetti diritti fissi debbono essere pagati per ogni anna solare e prima 
del rilascio delle carte di libera cireolazione; essi sono ridotti alla metà quando 
le carte stesse vengono rilasciate nel secondo semestre dell’anno solare; 


2° biglietti gratuiti rilasciati in base agli articoli 7, 8, 10 c 11 della 
legge suindicata : 


L. 5 per ciascun viaggio di corsa semplice di 1° classe; 
L. 3 per ciascun viaggio di corsa semplice di 2° classe; 
L. 1,50 per ciascun viaggio di corsa semplice di 3* classe, 


I diritti fissi di cui sopra sono ridotti alla metà per i viaggi per un per- 
corso non superiore ai centocinquanta chilometri. 

Previa annotazione da farsi praticare sul biglietto gratuito dalla stazione 
iniziale di partenza, ‘i portatori di biglietti medesimi possono rinunciare alla 
classe per la quale è valido il biglietto e pagare il diritto fisso stabilito per lu 
classe inferiore nella quale intendono viag giare; 


3° buoni bagaglio rilasciati nei casi di cui al punto 2°, lettera c) dell’ar- 
ticolo 26 del presente regolamento: 
L. 1 per ciascuna spedizione gratuita di bagaglio di kg. 100. 
Il diritto fisso suddetto è ridotto alla metà per le spedizioni ‘per un pei- 
corso non; superiore ai centocinquanta chilometri; 


4° biglietti gratuiti e buoni bagaglio intestati af Senatori del Regno ed 
ai Consiglieri nazionali di cui all’art. 12 della legge su citata: 
L. 20 per l’uso di ciascun biglietto di viaggio di 1° classe; 
I. 12 per l’uso di ciascun biglietto di viaggio di 2° classe; 
L..0,50 per l'uso di ciascun ‘buono bagaglio. 


Roma, addì 29 gennaio 1942-XX. 


Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania 
Imperatore d’Etiopia 


_Il Ministro per le comunicazioni 
Host VENTURI 
Il ministro per le finanze 
Dr ReveL 


P 
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Orpinanza MixistERIALE 28 marzo 1942-XX, — Disposizioni per il bestiame 


distinato ai pascoli montani l'rasportato per ferrovia, tramuda od auto. 
veicoli (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO 
MINISTRO PER L’INTERNO 


Vista l'ordinanza Ministeriale cel 26 dicembre 1937-XVI, con la quale, 
agli effetti della profilassi antiaftosa, viene stabilito l'obbligo della visita sa- 
nitaria al momento dello scarico per il bestiame non direttamente inviato ai 
pubblici macelli, trasportato per ferrovia, tramvia od autoveicoli; 

Considerato che gli animali destinati ai pascoli montani sono state adot- 
tate speciali provvidenze per la profilassi contro l'alta epizootica; 

Considerata la necessità di evitare, nolle attuali, difficoltà dei trasporti, 
che tali animali debbano sostare, per il controllo veterinario, nei vagoni o negli 
autoveicoli alla stazione di destinazione od al luogo di arrivo; 

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 lu- 
glio 1934, n. 1265; 

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 
maggio 1914, n.533; 


Ordina: 


Dalla visita veterinaria nelle stazioni di destinazione o nelle località di 
arrivo, di cui all’ordinanza Ministeriale 26 dicembre 1937-XVI, sono eselu-i 
eli animali trasportati a mezzo di ferrovia, tramvia od autoveicoli, destinati 
all’alpeggio ed alla montificazione o di ritorno alle sedi invernali. 

. HM Governatore di Roma ed i prefetti del Regno sono incaricati dell’esecu- 
zione della presente ordinanza, che andrà in vigore cinque giorni dopo la sia 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 


.Roma, addì 28 marzo 1942-XX. 


p. Il Ministro: BUrFARINI. 


(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1942-XX. 
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Ordine di servizio n. 49. . 


Servizio cumulativo ferroviario-marittimo merci con Zara. 


A partire dal 1° maggio 1942-XX il servizio cumulativo ferroviario-marit- 
timo merci con Zara verrà effettuato, sempre con la Società Fiumana di Na- 
vigazione, anche attraverso il transito di Fiume Centrale. 

Le disposizioni particolari che disciplinano il predetto servizio con Zara e 
le tariffe ora previste per il percorso marittimo Ancona-Zara alle pagine dalla 
312 alla 320 del “Prontuario dei servizi cumulativi italiani” -— Edizione 1° ju- 
glio 1941 — si applicano anche per il servizio attraverso il nuovo transito di 
Fiume Centrale. 

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti mo- 
dificazioni alle sotto elencate pubblicazioni di servizio: 


1) Prontuario dei servizi cumulativi italiani per i trasporti delle cose. __ Edi- 

zione 1° luglio 1941. È i 
.  — & pag. 6 modificare nel modo seguente le indicazioni che hanno il rife- 

rimento alla pag. 311: « Servizio cumulalivo rerroviario-marittimo fra Ancona 

e Zara e tra Fiume e Zara 3; 

— a pag. 46 nell’elenco dei transiti di mare aggiungere nella sede oppor- 
tuna la seguente indicazione: 

« «Fiume Centrale/ Società Fiumana di Navigazione/ Zara »; 

— a pag. 311 completare nel modo seguente l’indicazione del servizio cu. 
mulativo: « Servizio eumultivo ferroviario-marittimo fra Ancona e Zara e 
fra Fiume e Zara >; contrassegnare nella cartina lo Scalo di Fiume con il 
doppio cerchietto; 

— sostituire il prospetto a pag. 312 con quello riportato nell’allegato ; 

; — nella stessa pag, 312, nell'ultimo alinea dell'elenco delle merci esclus? 
dal servizio cumulativo, aggiungere dopo le parole « diretti ad Ancona » quelle 
«©d a Fiume Centrale »; | 
_.., © Mella pag. 313 al punto « Trasporti soggetti a formalità doganali» so- 
Stituire nel comma 1), terza riga, le parole « dalla Dogana di Ancona» con le 
seguenti: « dalle Dogane di Ancona a Fiume»; nel comma 2), terza riga, s0- 
Stituire le parole «in Ancona» con lc seguenti: « ad Ancona od a Fiume»; 

— nella pag. 314 al punto «Tariffe applicabili », seconda riga, dopo le 
parole € Ancona » aggiungere le seguenti: «e da e ‘per Fiume Centrale » ; nel 
Peo stampato in corsivo aggiungere dopo « Ancona Marittima (Scalo Mo!v 
Nord)» le seguenti parole: «o di Fiume Centrale». 


) Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria 
dello Stato — Edizione 1° marzo 1941. 
c — a pag. 34 della Parte Prima di contro al nome della stazione di Fiume 
entrale esporre il nuovo richiamo (2) riportando in calce alla pagina la se- 
guente nota: 
...€(2) Stazione transito di mare per il servizio cumulativo ferroviario-ma- 
rittimo con Zara». 
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SOCIETA’ FIUMANA DI NAVIGAZIONE 


Servizio cumulativo ferroviario-marittimo fru Ancona e ‘Zara 
e fra Fiume e Zara. _ 


——_———_@m———T6T—————————@————— 


Scali marittimi 


| Servizi cui sono abilitati 
Scali 
di transito i a. V. | P. v.! veicoli | bestiame aa 
nuit RETTORI, MISTOCO. (OSE. TA Prosa ia 
Ù 
1 2 js] 4 5; 6 | 7 
TIRI IO I TIRI TT ZITTI Tr RE De CERTE comniia) 
I | | v. “| 
A ) ' 
Java . . .| Ancona Marittima | G P (*) | = | _ 
(Scalo molo Nora) 
e Fiume C.le 
(*) Vedi il comma 7) dell: morci eseluse dal servizio cumulativo. 
N. B. — Il servizio eumulativo è ammesso da e per le stazioni della rete 


dello Stato CONTINENTALI e SICULE, eseluse le stazioni di Ancona Ma- 
vittima e di Fiume C.le, Sono ammesse le stazioni e gli scali delle Anmumini- 
strazioni aventi rapporti di servizio cumulativo con le F, S. eseluse ]e lince 
concesse della Sardegna, 


Ordine di servizio n. 50, 
Deposito biciclette nelle Case Canteniere. 


x 
A partire dal 1° maggio 1942-NXX la Casa cantoniera di Orsago è abilitata 
ad accettare in deposito le bicielette alle condizioni e con le norme stabilite 
dall'O, S. n. 84/1941 (Bollettino Ufficiale n. 29 del 17 luglio 1941-XTX). 
Nell'elenco delle Case cantoniere ammesse al deposito delle biciclette, alic- 
gato a detto O. S, deve essere pertanto agginnto: Compartimento di Venezia 
ORSAGO, : 
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Ordine di servizio n. Sl, 
Gircoserizione dei Riparti Commerciali è Gel Tratfico ‘dui Compartimento di 
(Veggasi lO. G. n. 21 — Boll. Uff. n. 16 del 16 aprile 1931-IX). 
A far tempo dal 16 aprile 1942-XX viene istituito il nugvo Riparto Com- 


merciale e del Traffico di Bari. Di conseguenza la circoscrizione del Riparto 
Stesso e .di quelli già esistenti di Foggia e di Taranto, viene stabilita cone 
segue: . i 


Sede | CIRCOSCRIZIONE 


————__©:°) + au 


ISBARE > peo Barletta-Lecce; Bari-Gioia del Colle; Barletta-Bar. 
. letta Marittima; Bari-Bari Marittima; Brindi=:- 
i Brindisi Marittima. 


2. FOGGIA . ..... | l'ermoli.Barletta (e); Foggia-Lueera; Foggia-Man. 
di fredonia; Cerignola-Cerignola Campagna; Ma:- 
gherita di Savo;a Ofantino-Margherita di Savoia; 
Foggia-Potenza Inferiore (e); Rocchetta S, Ar- 
tonio Lacedonia-Spinazzola; Barletta (e)-Spi- 
nazzola. 


3. TARANTO . .... | Potenza Inferiore_Brindisi (e): 


1 si Spinazzola (e). 
Gioia del Colle (e); Gioia del Colle (e)-Taranto. 


Circolare n. 10. 


Contributi doll’ Amministrazione nello sposo nostenzto dagli.agoati por il ve. 
stiario uniforme. 


Con riferimento alla circolare n. 26 pubblicata nel Boll, Uff. n. 28 del- 
l’11 luglio 1940.XVITI, si comunica che a norma dell'art. 5 ‘del Regolament.» 
per il vestiario uniforme approvato con D. M. 17 settembre 1925, n. 698, i 
contributi che l’Amministrazione corrisponde a decorrere dal 1° luglio 1941- 
XIX agli agenti che si provvedono degli indumenti di prescrizione, sono fin> 
a nuovo avviso stabiliti come appresso: 


PERSONALE IN GENERE 


(Vedi prospetto C allegato al visente Re lamento r il vestiaria uni- 
forme, Boll, Uff. n, 39/1925). i SI 3 

Soprabito a stiffelius di stoffa nera a due petti per Capi Staz. Sup. Lu 149 
Giaeca di stoffa nera a due petti... .°..... 0... » 9% 
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Panciotto . . 
(GGiubba di stoffa nera sen za martingala « e collo diritto o di sioffa 


grigio, ferro. con martingala e collo rovescinio . . "n 


Calzoni di steffa nera senza risvolto © grigio ferro con risv alto 5 
Abito o giubba di fustagno nero, pel personale di macehiua ) giubba 
i di stoffa erigio scuro ad un petto 
Cappotto | di panno marengo con è senza cappuetio 
| di panno nero a due petti . 
Impermeabile suinmeito nero con cappuccio sin, 
i giacca 
- sata i calzoni 
Camiciotto lungo di mistone arigio di cotone (0. S. 94/1927 e Cir- 
colare 44/1957) 
Camiciotto corto Ai mistone gricio ali cotone (0. S. 94/1927 e feta 
colare 44/1937) 
Combinaz zione di mistone orizio adi cotone (D. M. 1456 ‘del a 1 193: 


Abito inmmermeabile per il persennie di maechin: 


AUTISTI, CICLISTI E MOTOCICLISTI 
(Vedi prospetto C allegato alPO. S. n. 94/1927) 


Giubba di stoffa grigio fer) le 
vi 

Pantaloni di stoffa grigio ferro ia uu e 

pesante 

leegera 

(‘appotto di panno Marengo... 

Cappottino corto di panno marengo ve © 

Impermeabile gommato, color avana 

Mantellina, impermeabile, color avana . 

Spolverino di gabardine, color avana 

Berretto tipo autista ; . 

Gambali di cuoio nero 


Pantaloni corti, tipo militare, di stoffa grigio ferro 


| foderati di lana . 


; 0 » 
Guanti di pelle marrone ) “onsa Todi 


‘ PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO 
(Vedi prospetto C allegato all’O. S. n. 111/1928) 


(iiacca, di stoffa nera a due petti per Ufficiali 
Panciotto di stoffa nera per Ufficiali . 
cia ‘di stoffa nera per Ufficiali . ce de e i e 
Cappotto di stoffa nera per Ufficiali 0.0.0... 
(riubba di tela bianca per Ufficiali , 

Pantaloni di tela bianca per Ufficiali . 

(tiubba di stoffa grigio ferro per Sottufficiali 

Pantaloni di stoffa grigio ferro per Sottufficiali , 

Cappottino corto di ‘stoffa nera per Sottufficiali 
Giubba di mistone grigio per Sottufficiali fuochisti e carbonai . 
Pantaloni di mistone grigio per Sottufficiali fuochisti e carbonai 
Camicia (tipo R. Marina) di stoffa grigio ferro per marinaî 
Pantaloni di stoffa grigio ferro per marinai. bigitizeday La. 


o 


id 


Mb % 


VI < 5 SV % % 


vv 
è 
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(: appottino corto di panno marengo per marinai da «0000000. IL. 119 
(‘amicia (tipo R. Marina) di mistone grigio, per marinai . » ‘2a 
Pantaloni di mistone grigio per marinai. .t... + a » 22 
Impermeabile gommato nero LL RI 
Maglia di lana color grigio ferro » 0 
Maglia di cotone color grigio chiaro » 


PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEGLI ELETTROTRENI, 
ELETTROMOTRICI, AUTOTRENI E AUTOMOTRICI 


(Decreto Ministeriale n. 2281 del 21.1.194T (Boll. Uff. 153/1941). 


(iiacca di stoffa grigio ferro ad un petto. 0... Ta. 11 
Panciotto di stoffa grigio ferro n.0... 28 
Pantaloni di stoffa grigio ferro lungmi . . . i ch & la @ e Be DI 
Camicia di stoffa grigio ferro chiaro con cravatta d__2N 
Cappotto di panno marengo . . co da e di II 
Berr:tto di stoffa grigio ferro con visiera di cuoio nero (tipo militaro) » 22 
giaccone | uu e a e RI 

‘anto sdaperneabile calzoni . i >» 10 
Combinazione di mistone grigio di cotone » 05 
I contributi sopra indicati — e quelli per altri ovsetti di SA no” 


contemplati dalla preserte circolare, compresi eli oroloci da tasca — dovranno 
essere corrisposti integralmente, e cioè senza le riduzioni di eni ai RR. DD. 
Legge 20 novembre 1930, n. 1191 e 14 aprile 1934, n. 561. 

I nuovi contributi si dovranno applicare agli oggetti per i quali la dichia. 
razione prescritta dal 1° comma dell’artico! 7 del vigente Regolamento per il 
vestiario uniforme, sia posteriore al 30 giugno 1941-XIX. 


Errata - eorrige. 
Bollettino Ufficiale n. 14/1942, 


All'Allegato A, all’Ordine'di servizio n. 37, riguardante ln‘ ‘organizza- 
zione contabile e di cassa della De! esazione ferroviaria albanese’ , a pag. 101, 
in luogo di ‘*Conto 70°” si deve leggere “Conto 71 - Gestione finanziaria delle 
ince ex Jucoshive in territorio albanese”, restando invariati i sottoconti c la 
relativa annotazione. 


Il Direttore Generale 
VELANI 
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Ordine di servizio n. 2.* © 
Attivazione del nuove Orario Generale 4 maggio 1942-IX. 


Col 4 maggio 1942-XX sarà attivato sulla Rete un nuovo Orario generale 
dei treni, col quale verranno sistemate e migliorate le comunicazioni, sia inter- 
nazionali che interne. 


COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI 


In servizio diretto internazionale saranno mantenute: 
tra la Francia e l'Italia: due coppie di comunicazioni per la via di Mu- 
dane: una con Parigi ed una con Lione e Vichy, e una coppia fra Torino e 
Nizza via Breglio; 
tra la Svizzera e l'Italia: tre coppie di comunicazioni per la via di Do- 
modossola e cinque ‘per la via di Chiasso; 
tra la Germamia e VItalia: quattro coppie di comunicazioni via Bren- 
nero, una via Tarvisio e una via Piedicolle; 
tra la Croazia e l'Italia: una coppia di comunicazioni via Fiume, 
Saranno poi istitute due nuove comunicazioni dirette importantissime, via 
Postumia-Lubiana, e cioè : 
tra l’Italia e i Balcani: una coppia di treni fra Torino e Sofia ec Sala- 
nicco, che a Torino saranno in coincidenza con treni da e per Vichy e Lione e ehe 
avranno allacciamenti da e per Genova e Roma; 
tra l’Italia e l'Ungheria: un coppia di treni fra Roma e Budapest, che 
a Venezia saranno in ceincidenza con treni da e per Torino, Genova e Milano. 


COMUNICAZIONI INTERNE 


Treni viaggiatori: La situazione rimarrà pressochè identica all’attualr, 
salvo aleune modifiche per meglio corrispondere alle necessità del traffico viag. 
giatori, dovuto contenere in un minor numero di treni. 

Sarà infatti migliorata la comunicazione Napoli-Torino, anticipandola di 
un’ora, per consentire un più agevole arrivo a Torino; partendo cioè da Napvii! 
alle 17, 45 col nuovo treno 14, che SOFIA Ì attuale treno 6, si giungerà n 
Torino. alle ore 9. 

E così pure sulla linea Milano- Roma: saranno meglio impostate alcune co- 
municazioni : l’attuale treno 111, che ‘partirà da Milano alle 4,20, sarà prolun- 
gato a mezzo del nuovo treno 31, da Bologna a Roma, dove giungerà alle 
ore 14,55, e in senso inverso vi sarà il treno 34, în partenza da Roma alle 
ore 9, con arrivo a Milano alle 18,37, ed alla sera, in luogo dell’attuale treno 16, 
verrà impostato il nuovo treno 20, che, partendo da Roma alle 23,35, giungerà 
a Milano alle ore 8,30, in ora cioè più opportuna. 


TRENI MERCI 


La rete dei treni derrate, per ‘quanto consentito dalle attuali contingenze 
si è mantenuta pressochè invariata. Fra l’altro è stata anticipata la ‘partenza 
del treno GG da Villa S. Giovanni alle ore 2,10 ed è stato reso ordinario il 
treno SSF, in partenza da Battipaglia alle ore 18,52. 

Il treno FF, con ritardata partenza da Bari alle ore 23,50, è stato limi- 
tato a Bologna, mentre è stato reso ordinario il treno FFB da Pescara a 
pren con tutte le ceocincidenze dell’attuale FF nella tratta Bologna 

rennero. 


Il treno CC è stato reso ordinario per l’intera tratta Rai Trieste e per 
Parte III —- n, 1? — 23 aprile 1942-XX. 
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l'inoltro dei carri diretti Berlino ed oltre sona stati previsti da Bologna i treni 
DDO, DDA e DDF. 


Treni merci a lungo percorso. 


La rete dei treni merci rapidi e diretti è stata sensibilmente aumentata per 
mantenerla in relazione alle attuali maggiori esigenze) del traffico a carro con'- 
pleto. Difatti, in aumento alla rete attuale sono stati impostati nell'oraria 
+ maggio p. v. come ordinari otto treni nella relazione Milano Verona (Trento) - 
Venezia Mestre; quattro treni fra Trento e Bologna; quattro trent fra Milano 
e Bologna; tre treni in arrivo a Bologna provenienti rispettivamente da Udin, 
Treviso e Prestrane M.; quattro treni fra Roma Livorno e Milano; un treno 
da Roma Littorio a Padova ed uno da Villa S. Giovanni a Roma Littorio. 

Treni raccoglitori. 

Data la contrazione del traffico a collettame e l’attivazione di parecchi 
muovi servizi camion'stiei su strada ordinaria fra i principali centri commer- 
ciali d'Italia, la rete ridotta dei treni raccoglitori è rimasta pressochè inva- 
riata. L'orario dei treni è stato però meglio impostato, adeguandolo alle reali 
esigenze del servizio da svolgere. 


PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PASSAGGIO DAL CESSATO 
AL NUOVO ORARIO 


Per il passaggio dall’attuale al nuovo orario si osserveranno le seguenti 
norme: 

Nel giorno 3 maggio si dovranro evitare quei treni straordinari che per 
m'rio o per prevedibile ritardo non possano giungere a destinazione o termi- 
nare la loro corsa in una stazione capolinea prima della mezzanotte. 

La effettuazione di ogmi treno straordinario nella notte dal 3 al 4 maz- 
cio sar) subordinata alle dispo-izioni che 1: Sezioni Movimento riterranno op- 
porinno d’impartire per resolare la circolazione dei treni. 

Sarà cura delle Sezioni «tesse di dare tiatte le disposizioni ricuardanti ii 
piaggio dal cessante al nuovo orario pei treni via:giatori non indicati e pe” 
quelli merci senza viaggiatori. 

Dovranno poi diramarsi le oecormenti disposizioni di «dettaglio per atti: 
‘are quelle di cui appresso: 


Linca Modane-Torino-Bomit, 


1] treno 1047 viaggerà resolato dal cessante orario fino a Torino, 

Il treno 9 assumerà il nuevo orario in parienza da Torino la sera del 
3 maggio, 

1} treno 7 assumerà il nuovo orario in partenza da Genova P. P. 

Il treno 8 non dovrà avbr Inogo da Roma la sera del 3 maggio. 

Il treno 6 assumerà il nuovo orario in piitenza da Roma la sera del 
3 maggio, i 

Il nitovo treno 14 dovrà aver lucgo per la prima volta in partenza da 
homa la sera del 3 maggio, come proseguimento del treno TV14 che dovrù 
ell'ettuarsi da Napoli a Roma anche il ciorno 3. 

JI treno 10 viaggerà resolato dal cessante orario fino a Torino. 


Linea Milano-Bologua-Ruma. 
I treni 157 e 17 assumeranno il nuovo orario in partenza da Milano la 
sera del 3 maggio. 
Il treno 39 assumerà il nnovo orario in partenza la Bologna. 
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Il treno 1979 assumerà il nuovo orario e il nuovo numero 1379 in partenza 
da Arezzo. uh a 

Il treno 16 non dovrà aver luogo da Roma la sera del 3 maggio, 

Il nuovo treno 20, che sostitnirà il treno 16, dovrà aver luogo per la prima 
volta in partenza da ‘Roma la sera del 3 maggio. 

1 treni 36 e 62 viaggeranuo regolati dal cessante orario fino a Bologna. 

I] treno 1950 viaggerà regolato dal cessante orario e col proprio LOIERO 
fino a Milano. 

Il treno 1364 del nuovo orario nou dovrà aver luogo la notte dal 3 al 
i maggio, 

Linea Torino-Milano-Vene:ia. 

It treno CQ avrà luogo per la prima volta in partenza da Milano la not!e 
dal 3 al 4 maggio. 

Il treno 197 assumerà il nuovo or avio in partenza da Milano. 


Il treno 1470 assumerà il nuovo orario in partenza da Lonigo, 
Il nuovo treno OC non avrà Inoce da Mil: mo a Torino la notte dal 3 al 


4 maggio. 
Il treno 416 del nuovo orario nen avrà luogo la notte dal 3 al 4 maggio. 


Linea Brennero-Bologna. 


Il treno 68 assumerà il nuovo orario in ritardo in partenza da Trento, .- 
Linea Trieste-Venezia-Bologne, 


Il treno 619 assumerà il nuovo orario in ritardo in partenza da Porto- 
sruaro, ‘ ; 

Il treno 45 assumerà il nuovo orario in ritardo in partenza da Venezia 
Mestre. 

Il treno 1768 assumerà il nuovo orario in partenza da Padova. 


. Linca Udine-Cervignano. 


Il treno 1766 viazzerà revolato dal cessante erario fino a Udine. 


Linea Tricste-Pola. 
Il treno 1724 del nuovo orario non avrà luogo la notte dal 3 al 4 maggio. 


Linea Bologna-Ancona. 


Il treno 153 viagperà rezolato dal cessante orario fino ad Ancona. 
l treno 1792 viazgera resolato dal cessante orario’ fino a Bologna. 


Linea Ancona-Roma, 
Il treno ISGG viaggerà regolato dal cessante orario fino a Foligno. 


‘ 


Linea Torino-Fossano-Sator. 


I treni 1L21 © 1120 viaegeranno regolati dal cessante orario. 


Linea Terni-Sulmona. 


I treni 6673 © 6676 assumeranno il nuovo orario in ritardo in partenza ri- 
spettivamente da Terni e da L'Aquila. 
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Comunicazioni: Gare, appalti eee. per laveri e ferniture. 


—_- 


Asta pubblica 
le. P. Licita- | Termine atile IAPOTO Utficio inecarivata 
zione privata per la approssi 
LA VORI E FORNITURE T. P. Tratta resentazione | RAtiTO . delle 
| tiva privata | P dello pratiche 
A. C. Ap- delle otferte al 
palto concorso appalto 
Lavori prolungamento binario in- | L. P. | Ore 15 | 547.800 | Sezione Lavori 
crocio stazione Caronia. . e 27 aprile Palermo 
ei i 1942 | 
| i 
Lavori (asiormdazicne i sizione L. P. i Ore 15. 260.000 | Sezione Lavori 
della fermata di Sangiorgio li- sn Pelgino 
nea Messina-Palermo. | I 
— - fis si loci ili ill lie 
Sistemazione inapalcature travi | | . | 
portalongherine di 12 manufatti | L P. pi RT 940.840 SEPE 
linea Firenze-Pisa. | 19 42-XX 
Revisione generale armamento fra | L. P. | Ore 18 540.000 Sezione Lavori 
Sicignano e Potenza. O del 28 aprile Napoli 
MAI 3 1942-XX n RESA 
Opere terra e murarie per sistc- Î | sa 
mazione fascio merci stazione L. P. nas juice 652.300 Senior Teor 
Bolzano. 1942-XX 2a 
Costruzione dormitorio, ricovero e L. P i Ore 12 460.000 i Sezione Lavori 
magazzino per squadra canio- RR ‘del 29 aprile na Milano 
nieri in stazione di Stradella. i | 1942-XX | 
ii ina Mal se 
| 
Revisione generale armamento li- | L. P. a soia 900-000 ARMIORSCCANORI 
nee Termoli-Foggia e Termoli- | 1942-XX 
Campobasso. | | | 
tit lle selaziano 
Costruzione fabbricato uso porti- ; CU | -Ore 13 | 
neria collegio A. Mussolini di . L. P. «del 29 svrile 80.000 Sezione Lavori 
. Bellaria,_____ a 1982 |. * _____Bologna _ 
Costruzione: S.S.E., F.A. stazione L. P. | Ore 12 3.600,000 Ufficio 1.E.S 
Pescia; F.A. stazione Lucca e : ‘del 30 aprile i Firenze 
rimesse auto-scalo stazione Si- ; i 1942-XX | 
gna S. Romano. | | 
S 
i OTT MNT o K 
Consolidamento corpo stradale fra ; DIRE del "sa. ni | SIOReD) Seaiono La Vor 
Villafranca c Villanova. | 1942-XX p 
Lavori terra e mururi per siste- ‘ RA 
mazione stazione di S. Elpidio a I L. P. aa ue | 112.950 | sE ori 
Mare. son a 1948 
| Ore 14 % 
Ricostruzione ponte Gardena . [> ?, ‘del 30 aprile | 239.200 ‘ Sezione Lavori 


 1942-XX | Bolzano 


Parte III - n. 17 — 25 aprile 1942-XX. o 
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i : : I tto | 
pr | la, P, Licita= | 'tornine atilo A ! Utiss nose nto 
i zione privata per la appronai- 
LA YOKI k FORNITURE T. P. ratti i i mativo delle 
tive privata | Prosentatione dello RESET 
A. O. Ap- do.lla Ufta:e 
palto co1nsors: appalto 
AAA, OO ul cola. 3 Lo Pa I Ore 15 | Sezione Lavori 
Consolidamento frana fra Fulga iel 1° maggio | 185.000 Palermo 
tore ed Erice. 1942-XW 
Sistemazione tratto di linea fra in PL | Ore 15 392.590 | Sezione Lavori 
Cussibilc ed Avola. del 1° i Daternio 
1942-XX | 
{Impianto A.C.E. cabina B in sta- :. P Ore 12 30.000 Ufficio 1L.E.S 
zione Pontebba. al del 1° maggio Triosti 
1942-XX __|__. na Li 
Costruzione ‘fubbricato dormitorio L. Db. ine AS 294.000 Sezione Lavori 
militare stazione Aosta. del 1° maczgio Turino 
1942-XX RENI. SIR APRE 
Costruzione sacca raccol a difesn ba PP ; Ore 11,30 91.800 Sezione Lavori 
linca Treviso-Calalze. del 1° mugg'o i Venezia 
L1942-X.L 
Impianto riscaldaniento fabbricato Ove 13 | sezi 
birigenti piazzali e ailoggi nuo- A.. C. del 4 magc: — e; IR 
va stazione Bo'ogna S. Donato. 1942-XX sù 
| | | e 0 i 
Sistemazione fabbricato S. Giu- L. P O:e 18 252.009 Sezione Lavori 
seppe al Cairo. dat SE) maggio | l'orino 
ss | 
sistemazione F. V. in stazione di L. P lqel do 587.000 “czione Lavori 
Magenta. . " Î 1942-XX y Torino 
Sistemazione piazzali Magazzino Ore 18 pr: ; 
Approvvigionamenti di Napoli L. P. del 7 maggio 44.000 DIRI SF 
Poggioreale. 1942-XX a 
Costruzione nuova officina carica L. P RICA D EE. 387.000 Sezione Lavori 
accumulatori a Napoli C.F. sa 1942-XXOU ; Napoli 
Fornitura in opera montacarichi Ore 12 PO DO 
Ufficio Controllo Viaggiatori e | A.C. ldell'11 magg.l  — e 
Bagagli in Firenze. 1942-XKX : 


Il Direttore Generale 
VELANI 


Anno XXXV - N. 18 30 Pagin 1942 


$.365 VALE, 
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Decreto pEL Duce peL Fascismo, Caro pEL Governo, 7 aprile 1942-XX. -- 
U rificazione del sistema di tolleranze ISA per lavorazioni meccaniche (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la norma- 
lizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 


Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'esten- * 
sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub- 
bliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque 
sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 


Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 
1935-XIII, relativo all'obbligo dî inserire nei contratti la clausola per l’osser- 
vanza obbligatoria delle unificazioni UNI; 


Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 
1936-XIV, relativo all’estensione dell'obbligo dell’osservanza delle unificazioni 
UNI agli” stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, nu- 


mero 1699: net, 
. 2 È di De: r Ra 
Visto il parere del Consiglio Nazionale delle ricerehe; Ta 1) So 
Vista la deliberazione della Commissione Supréma di difesa in data 7 aprile Da 
1942.XX; Vù 
VI, CAT Sa 
ene i e 
i \_ SVI %» »i PA 
DECRETA: o i 
E e i, ni 
ar 
go Ni; 
Art. 1 età 
. " U, 


Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per 
gli Enti sottoposi alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od 
in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le 
Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli sta- 
bilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria. l’osser vanza delle unifieazioni con- 
tenute nelle seguenti tabelle: 


UNI 1088-1098 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per 
lavorazioni meceaniche, ‘Pol eranze ed accoppiamenti. Definizioni e principi fon- 
damentali (fascicolo unico di 11 tabelle). 


UNI 1099.1100 — 6 acosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranza ISA per 
lavorazioni meccaniche. Prospetto complessivo degli scostamenti per alberi (fÉn- 
scicolo nnico di 2 tabelle). 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23. aprile 19-42-XX. 


Parte I - n. 18 -- 30 aprile 19412-XX. 
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UNI 1101 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavora- 
zioni meccaniche, Valori degli scostamenti per alberi della qualità 5. 


UNI 1102 - 6 sento 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavora- 
zioni meccaniche. Valori degli scostamenti per alberi della qualità 6. 


UNI 1103 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lava- 
razioni meccaniche, Valori degli scostamenti per alberi della qualità 7. 


UNI 1104 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranza ISA per lavo- 
razioni meccaniche, Valori degli scostamenti per alberi della qualità 8. 


i UNI 1105 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavo- 
razioni meccaniche, Valori degli scostamenti per alberi della qualità 9. 


UNI 1106 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze Isa pes lavora: 
zioni meccaniche, Valori degli scostamenti per alberi della qualità 10. 


UNI 1107 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA pér lavo- 
razioni meccaniche, Valori degli scostamenti per alberi della qualità 11, 


UNI 1108-1109 — 6 agosto 1940-X.VIII: Sistema di tolleranze ISA per 
lavorazioni meccaniche. Prospetto complessivo degli scostamenti per fori (fa- 
scicolo unico di 2 tabelle). 


UNI 1110 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per la vora- 
zioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 0. 


UNI 1111 - 6 agosto 1940-XVI Il: Sistema di tolleranze ISA per lavora- 
zioni meccaniche, Valori degli scostamenti per forì della qualità 7. 


UNI 1112 —- 6 agosto 1940-XVIILI: Sistema di tolleranze ISA per lavora- | 
zionì meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 8. 


UNI 1113 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavora- 
zioni meccaniche. Valori degli scostamenti per fori della qualità 9. 


UNI 1114 - 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavora: 
zioni meccaniche, Valori degli scostamenti per forì della qualità 10. i 


UNI 1115 —- 6 agosto 1940-XVIII: Sistema di tolleranze ISA per lavo- 
razioni meccaniche, Valori degli scostamenti per fori della qualità 11. 


UNI 1140-1148 — 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per 
lavorazioni meccaniche. Tolleranze sui calibri. Definizioni e principii fonda- 
mentali (fascicolo unico di 9 tabelle), . 


UNI 1149-1151 —- 9 dicembre 1940-XIX:; Sistema di tolleranze ISA per 
lavorazioni meccaniche. ‘Tolleranze, posizioni delle tolleratize, logoramento e 
zone di sicurezza dei calibri «di lavorazione e dei riscontri (‘l'ascicolo unico di 


3 tabelle). 


UNI 1152-1161 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per 
lavorazioni meccaniche, Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione 
e dei riscontri, per alberi della qualità 5 (fascicolo unico di 10 tabelle), 


UNI 1162-1174 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per 
lavorazioni meccaniche, Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione € 
dei riscontri, per alberi della qualità 6 (fascicolo unico di 13 tabelle). 


_ CC Nes 
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UNI 1175-1187 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolieranza ISÀ per 
lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento «dei calibri di lavorazione e 
dei riscontri per alberi della qualità 7 (fascicolo unico di 13 tabelle). 


UNI 1188-1192 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranza ISÀ per 
lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e 
dei riscontri, per alberi della qualità 8 (fascicolo unico di 5 tabelle) . 


UNI 1193.1198 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per 
lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione e 
dei riscontri, per alberi della qualità 9 (fascicolo unico di 6 tabelle). 


UNI 1199-1201 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranza ISA per 
lavorazioni meccaniche. Seostamenti e lororamento der calibri di lavorazione e 
dei riscontri, per alberi della qualità 10 (fascicolo unica di 3 tabelle). 


UNI 1202-1206 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per 
lavorazioni meccaniche. Seostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione c 
dei riscontri per alberi della qualità. 11 (fascicolo unico di 5 tabelle). 


__ UNI 1207-1217 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per 
lavorazioni meccaniche. Scostamenti e lozoramento dei calibri di lavorazione 
per fori della qualità 6 (fascicolo unico di 11 tabelle). 


UNI 1218-1230 - 9 dicembre 1940-XTX: Sistema di tolleranze ISÀ per‘ 


lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione 
per fori della qualità 7 (fascicolo unico di 13 tabelle). 


UNI 1231-1237 — 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranza ISA per 
lavorazioni meccaniche, Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione 
per fori della qualità 8 (fascicolo unico di 7 tabelle). 


UNI 1238-1243 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per 


lavorazioni meccaniche, Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione. 


per fori della qualità 9 (fascicolo unico di 6 tabelle). 


UNI 1244.1246 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema di tolleranze ISA per 
lavorazioni meccaniche, Scostamenti e locoramento dei calibri di lavorazione 
. per fori della qualità 10 (fascicolo unico di 3 tabelle). 


UNI 1247-1251 - 9 dicembre 1940-XIX: Sostema di tolleranze ISA per 
lavorazioni meccaniche. Scostamenti e logoramento dei calibri di lavorazione 
per fori della qualità 11 (fascicolo unico di 5 tabelle). 


. UNI 1252-1254 - 9 dicembre 1940-XIX: Sistema/di tolleranze ISA per 
lavorazioni meccaniche. Segni distintivi, indicazioni e loro posizioni sui calibri 
di lavorazion» e sui riscontri (fascicolo unico di 3 tabelle). 


Art. 2. 


Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo 
precedente, l'obbligo di osservare, per tutte le applicazioni previste del si- 
stema, il sistema di tolleranze ISA nei disegni di commesse e nella lavorazione 
di pezzi intercambiabili (od altri pezzi da costruirsi in base a prescritte tol- 
leranze) decorre: 


a) per il committente, dal compimento di un anno dalla data di pu)» 


va È 
PO 
* + 


Li 4 “ è 
“o e e 


«Cc, 
"4 
NE, 
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blicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, se si tratta 
di progettazioni nuove ovvero di commissioni su disegni già in doazione nei 
quali non erano indicate tolleranze e che vengano modificati per assegnare alle 
dimensioni tolleranze di lavorazione; se Invece si tratta di prigetti e di disegni 
nei quali erano indicate tolleranze UNIM o di altri sistemi, il termine suddetto 
è prorogato fino al 31 dicembre 1948-XXVII; 


b) per il fabbricante, dal compimento di un anno dalla data di pubbl: 
cazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, se non di- 
spone ancora delle attrezzature di calibri per lavorazione a tolleranze; se in- 
vece è già attrezzato per lavorazioni a tolleranza il termine suddetto è proru- 
gato al 31 dicembre 1948. 


Nel] periodo interinale valgono, per l'utilizzazione dei calibri di un sistem: 
nella fabbricazione di pezzi previsti con tolleranze dell’altro sistema, i criteri 
contenuti nelle norme transitorie, ausiliario alle tabelle UNIM 38 a 40 cel 
UNI 1140 a 1252, pubblicate con tabelle UNI 1530-1535. 


{Le tabelle UNT che si rendono abbligatorie all’art. 1 sostituiranno a pa: 
tire dal 1° gennaio 1949-XXVIT, le tabelle UNIM 22 a 35 e 35 a 41 contenenti 
i] sistema di tolleranze UNIM. 


Art. 3. 


Alle Amministrazioni ed Enti tennti all'osservanza delle presenti dispo 
sizioni è data facoltà di derogare da quanto preseritto nelle suddette unifi- 
cazioni: 


a) quando per esigenze «di perfetta intercambiabilità su costruzioni di 
serie già in dotazione, esista assoluta necessità di continuare a produrre ulte. 
riori serie di parti di macchine integralmente conformi ai tipi ‘preesistenti, e 
ciò fino a quando dette costruzioni di serie siano prossime ad essere ‘poste fuori 
Servizio; i 


b) quando in cavo di ricambin a scopo di ripristino e di rinnovo a scono 
di dotazione per costruzioni esistenti, le parti con tolleranze di sistemi pree- 
sistenti non possano senza difficoltà essere sostituite con altre aventi tolle- 
ranze del sistema ISA; 


c) quando si tratta di introdurre tolleranze che esorbitano dal campo 
considerato ne) sistema di tolleranze ISA; 


d) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali 
siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI, e per costru 
zioni di Serie destinate promiscuamente all'interno del Paese ca alla esporta- 
zione, quando risulti troppo oneroso provvedere ad una serie speciale per 
l'esportazione. 


Art. 4. 


PI 


Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l’osservanza ob- 
bligatoria delle precedentì disposizioni, sì trovassero nella necessità di dover 
derogare alle prescrizioni del presente decreto «li obbligatorietà dovranno darne 
comunicazione alla Commissione Suprema di difesa. 


I | 


= 5 Tak F- 
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Art. 5. 


Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, dn 
parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di 
contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni 
UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quellg unificazioni 
non ancora rese obbligatorie. 


Art. 6. 


Le tabelle sono edite dall’Ente nazionale per l'unificazione dell'industria 
UNI, Milano. 
_ Copie autenticate dal bollo del Sottosegretario di Stato ‘per le fabbrica- 
zioni di guerra sono cedute dall’UNI al prezzo dì L. 5. ciascuna, 

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall’UNI, al prezzo 
normale di vendita stabilito dall*UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della 
Commissione Suprema di difesa. 


Art. 7. 


‘E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da 
parte degli stabilimenti statali ed uÎfici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti 
di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle ta- 
belle predette a misura ele ciò sarà richiesto per le loro oecorrenze. 


Il presenta decreto sarà registrato alla Corte dei Conti, 


Roma, addì 7 aprile 1942-XX. 


1l DUCE del Fascismo, Capo del Governo 
MUSSOLINI 


Mii 
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Decreto MINISTERIALI: 20 gennaio 1942-XX. — Soppressione di riduatone di 
tariffe ferroviarie per trusporti di merci tra Postumia e Fiume e tru 
Fiume e Trieste (1). | 


‘IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 
DI CONCERTO CON 
1L MINISTRO PER LE FINANZE 


Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1941-XIX, riguardante riduzioni 
di prezzi di tariffe ferroviarie per trasporti di merci tra Fiume e_Postumia e 
Fiume e Trieste; i " i 

Visto l’art. 6 del R. decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, convertita 
nella legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 674; 

Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello ‘Stato; 


DECRETA : 


Il decreto Ministeriale 11 marzo 1941-XIX, è abrogato. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione 
ed entrerà in vigore con la data che sarà stabilita dall’Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato. 


Roma, addì 20 gennaio 1942-XX. 


II Ministro per le comunicazioni 
Host VENTURI 
Il Ministro per le finanze 
| Dr REvEL 


= 


(1) Pubblicato nella Gezzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1942-XX. 


4 


ru my} a - no 


Parte I — n. 18 —- 30 aprile 1942-XX, 


E, ©) 


;8i è 


mr pri 


di 
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Ordine di servizio n. 52. 


Medificazioni all’ Istruzione per l’ applicazione del dii; per il tra- 
. sporto delle merci pericolose e nocive. 


n: 


A]l’Istruzione per l’applicazione del Regolamento per il trasporto delle 
merci pericolose e nocive dovranno apportarsi le seguenti aggiunte e modi- 
fieazioni. 


Art. 3. 


— Comma 4. Punto 1) a pagina 40. —- Dopo il secondo alinea aggiunger” 
le parole « Le scatole che sono state riempite da oltre un anno non sono am- 
messe al trasporto >». 


— Comma 4. Punto °) a pagina 41. — La prima parte è sostituita dalla 
seguente: 


2) se non assorbito da una materia porosa, in recipienti di acciaio resi- 
stenti che devono soddisfare alle prescrizioni stabilito dal ‘‘Regolamento per 
le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasportq per ferrovia dei ga 
compressi, liquefatti o disciolti” approvato dal D. M. 12 settembre 1925 di 
cui si fa cenno nell’ allegato D pag. 299 della ‘presente Istruzione. 

In particolare detti recipienti: 


a) devono resistere ad una pressione di prova di Kg. 100 per cm.*; 
questa prova deve essere rinnovata ogni due anni, I recipienti la cui data 
dell’ultima revisione, che essi debbono ‘portare impressa a punzone, è ante- 
cedente di due anni dalla data in cui si effettua la spedizione, non sono am- 
messi al trasporto; 


b) devono avere una carica massima di Kg. 1 per ogni litri 1,80 della 
loro capacità; | 


c) devono portare in modo visibile, chiaro e duraturo la data dell’ultimo 
riempimento. 


I recipienti ‘che sono stati riempiti da oltre un anno non sono ammessi 
al trasporto. 
I ctanuri allo stato solido . 


. 


Omissis. 


— Comma 7 -- a pagina 47, nel primo comma sostituire le parole « della. 
presente Istruzione » con le sesueriti: « del Regolamento per il trasporto delle 
merci pericolose e nocive » e dopo l’ultimo alinea aggiungere: 

Per le spedizioni di acido cianidrico nan ussorbito da materia por osa il 
mittente deve inoltre presentare la dichiarazione di regolarità e garanzia di 
cui al Decreto Ministeriale 29 gennaio 1933, pubblicato nella Gazzetta Uff: 
etile n. 77 del 1° APRE 1933-XI. 


Art. 4. 
Il comma 3 — a pagine 51 e 52 — è sostituito dal seguente: 


3. Imballaggio - Norme generali. — Per l’imballaggio delle merci del 
gruppo 1 valgono le disposizioni dell’art. 23 delle Condizioni e Tariffe, salvo 
quanto è stabilito nel successivo comma 4 per i bitumi allo stato solido e pe: 
la pece minerale. 

Le merci del gruppo 2, salvo quelle specificatamente indicate nel seguente 
comma 4 devono essere contenute in robusti ed adatti recipienti e condizionat:: 


Parte II - n, 482 - 30 aprile 1942-XKX. 
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in maniera che uon possano in nessun modo disperdersi dalle connessure dei- 
l’imballaggio. 
— Comma 4 — a pagina 52 — il primo alinea è sostituito dai due seguenti; 


4. Imballaggio — Norme particolari. 

I bitumi allo stato solido e la pece minerale si accettano, per le spedizioni 
a carro, anche alla rinfusa, salvo che nei mesi di giugno a settembre inclusi. 
La pece semidura e quella dura (che hanno rispettivamente un punto di fu- 
sione Kramer Sarnow non inferiore a 70° ed a 90° C.) sono eccezionalmente 
ammesse al trasporto alla rinfusa anche nei suddetti mesi estivi; per evitare 
però che la pece abbia ad aderire al fondo del carro, il mittente deve cospar- 
gere questo con polvere di carbone o con polvere di calce sfiorita (idrato di 
calcio) anche umida. 

L'acido binstrocarbolico (binitrofenolo) devo essere imballato in recipienti 
impermeabili e ben chiusi in modo da evitare l'evaporazione dell’acqua con la. 
quale è bagnato. 

— Comma 6 — a pagina 55 — fra il terz’ultimo ed il penultimo alinea 
aggiunzere il seguente: 

— Per la pece minerale semidura e quella dura da trasportare alla rin- 
fusa nei mesi estivi da giugno a settembre inclusi sì devono utilizzare carci 
scoperti, a sponde di ferro, muniti di copert@ne. I carri devono essere, dop9 
lo scarico, accuratamente ripuliti a cura del destinatario, in mancanza di che 
l’Amministrazione ha il diritto di ripetere dal destinatario stesso la spesa cha 
essa dovesse incontrare per tale pulitura. Tale spesa resta fissata in L. 200 
per carro. | 


Art. 5. 


Sil pagina 60 — dopo la Nota (1) — inserire la seguente: 


2. Il donnar, il miedziankit. il prométhée ed il rak-a-rock pronti all’uso 
appartengono alla categ. 12°, er. 2 a). 


Di conseguenza l'attuale nota (2) assume il n. 3. 
--- Il comma 5 —- a pag. 63 -— è sostituito dal seguente: 


D. Attestazioni sulla lettera di vettura e documenti da presentare. -— Per 
la spedizione dei clorati di bario, di potassio « di sodio, del donnar, del mied- 
ziankit, del prométhée e del rack-a-rock allo stato ‘‘secco’’ in quantità supe- 
riore a Kg. 6 dè peso netto occorra la licenza di trasporto rilasciata dal Pre- 
fetto, Tale licenza non occorre, qualunque sia la quantità da trasportare. per il 
clorato di sodio contenente almeno il 5% di acqua e per quello che è dend- 
turato con almeno il 5% di cloruro di sodio 0 di calcio 0 di magnesio e sàmeli. 

Per il perossido di benzoile il mittente deve dichiarare nella lettera di 
vettura la percentuale di acqua contenuta nella merce. 


Art. 7. 


— Comma 3. L'ultimo alinea — a pag. 76 — è sostituito dal seguente: 


Il cloruro di metile, il cloruro di etile (anche te fumato), il bromuro 
di metile, sl cloruro di ‘vinile, l'etere metilico, la metstamina, l’etilamina, Vos- 
sido di etilene ed il butadiene possono essere aio in resistenti tubi dî 
vetro o di metallo contenenti ciascuno al massimo,gri 150 dl) gas liquefatto, 
ed alla condizione che fia osservato il limite massimo di riempimento stabilito 
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per ciascuno di detti gas dal Rezolamento approvato con D. M. 12 settembre 
1925 e successive modificazioni e norme integrative di cui è cenno nell’alic- 
gato D a pag. 299 della presente Istruzione. 

I tubi devono essere ermeticamente chiusi e potranno essere singolarmente 
riposti in appositi astucci di cartone; in ogni caso i tubi dovranno essere im. 
mobilizzati mediante adatte sostanze assorbenti in polvere, in scatole di car- 
tone od in cassette di legno in quantità tale che ciascuna di esse contenga al 
massimo gr. 600 di gas liquefatto. Le scatole e le cassette dovranno alla loro 
volta essere bene sistemate ed immobilizzate, mediante adatte sostanze asso»- 
benti in polvere, entro robuste casse di legno. Il peso lordo di ogni singola 
cassa, non dovrà superare i Kg. 75. 


— Il comma 4— a pag. 76 — è sostituito dal seguente: 


. 4. — Il peso lordo di ogni singolo collo d.'Ile merei di questa categoria, 
spedite a grande velocità in piccole partite, quando non esistano specifiche di- 
sposizioni più limitative de] precedente comma 3, non deve oltrepassare ì 
Kg. 100, fatta eccezione per il carburo di calcio e per i tank contenenti ossi- 
geno, arta ed azoto allo stato liquido. 


-— Comma 5. — Il secondo e terzo alinea — a pagina 76 — sono sostituiti 
dai seguenti: NE: | 

Per le spedizioni in piccole partite, le casse contenenti recip'enti di vetro 
con merci del gruppo 1 e quelle contenenti i tubi di vetro con i gas liquefatti 
di cui all’ultimo alinea comma 3 del presente articolo, devono portare una eti- 
chetta con l’indicazione ‘‘ Fragile - Non rovesciare” ed il diserno in rosso su 
fondo bianco! di un calice in piedi: le casse contenenti i predetti gas liquefatti, 
anche se in tubi di metallo, devono inoltre portare ad eccezione di quelle con- 
tenenti bromuro di metile. una etichetta con l’indicazione ‘‘Infiammabili”’ ed 
il disegno in rosso su fondo bianco di una torcia accesa, i 

Per le spedizioni a carro di detli gag Jiquefatti il mittente deve .presen- 
tare invece due etichette cor le indicazioni ed i disegni sopra menzionati. 


Art. 8 — Paragrafo A. 


I primi due alinea di pagina 85 vengono sostituiti dal testo seguente: 


l b) I kquori e la frutta in composta nello spirito se contenuti in bat- 
tiglie o in barattoli anche di vetro o di terracotta racchiusi in casse non ecce- 
denti ciascuna il peso lordo diKg. 60. d 


e) La nitrocellulosa che contiene almeno il 30 % di acqua, purchè im- 
ballata in modo da impedire la eliminazione, anche per evaporazione, del- 
l’acqua stessa. 

In tutti i casi di cui la presente nota il mittente deve fare risultare nella 
lettera di vettura che la spedizione da lui presentata per il trasporto soddisfa 
alle condizioni prescritte. | 


Art. 8. — Paragrafo B. 


. — Comma £. Il primo alinea di detto comma — a pagina 98 — è sosti. 
tuito dal seguente: 


_ 5. — Etichette, I colli delle merci di questa categoria spediti in piecole 
partite debbono portare una etichetta con la, diciturà “7nfflammabili” ed il di 
segno in rosso su fondo bianco di una torcia accesa. 


, 
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Art. 9. 


— Comma 1 (pagina da 127 a 133) è sostituito dal seguente: 


1. — Elenco delle principali merci. 


GruPPo 1: 


a) Esplosivi da mina e da scoppio. 
Nitrocellulosa del genere fulmicotone, stabilizzata e polpata: 


1. Sotto forma di ovatta non compressa, contenente almeno il 18% di 
acqua (82 parti di sostanza secca e 18 parti di acqua), od almeno il 25 % di 
xilolo o di alcole (alcole etilico, propilico, hutilico, amilico), o di alcole ei 
acqua, o di un miseuglio di alcole e di ranfora (75 parti di sostanza secca e 
25 parti di xilolo, alcole, alcole-ncqua o di miseuglio alcole-canfora). 


2. Compressa, contenente almeno il 15 % di acqua (85 parti di sostanza 
secca e 15 parti di acqua). 


Nitrocellulosa del genere cotone collodio, stabilizzata e polpata: 


‘1. Sotto forma di ovatta non compressa, contenente meno del 18 %' di 
acqua (oltre 82 parti di sostanza secea e meno di 18 parti di acqua), o neno 
del 25 % di xilolo o di alcole (alcole etilico, propilico butilico, amilieo), o di 
alcole ed acqua, o di miscuglio di alcole e canfora (oltre 75 parti di sostanza 
secca e meno; di 25 parti di xilolo, o di alcole, o di aleole-aequa o di miscuglîia 
alcole-canfora) o meno del 50 % di acetone (oltre 50 parti di sostanza secca 
e meno di 50 parti di acetone). 


2. — Compressa, contenente meno del 15 % di aequa (oltre 85 parti di 
sostanza secca e meno di 15 parti di acqua). 


Esplosivi a base di nitrato di ammondo, con nibronaftalina, tritolo, n° 
troguamidina, nitrato di quanidina, ecc., con o senza pobveri metalliche, ance! 
gelatinosi'o compressi o sotto forma di manufatti diven:i. 

Tritolo o trimitrotobuolo, anche compresso o fuso o sotto forma di mu- 
nufatti diverso. | | 

Trimitroluolo liquido (miscuglio neutro di toluoli nitrati, liquido alia 
temperatura ordinaria). | 
Trinitrofenolo od acido picrico puro, anche compresso o fuso 0 sotto 
forma di manufatti diversi, | | 

Esplosivi diversi a base di acido picrico piro, anche compressi o fusi 
o sotto forma di manufatti diversi. | 

Binitrofenolo contenente meno del 15 % di acqua (oltre 85 parti di s0- 
stanza secca e meno di 15 parti di acqua). i 

T'etranatromaftalina. 

Esamtrodifenilamina, 


NOTE. — 1. -- Si considera fulmicotone la nitrocellulosa a titolo di azot» 
superiore al 12,30 % e come cotone colladio quella a titolo inferiore od uguale. 


2. - La nitrocellulosa del genere fulmicotome, compressa 0 no; quando 
contiene meno delle percentuali sopra indicate ‘di acqua, xitolo, alcoli, misecle 
di alcoli con acqua o canfora, appartiene al eruppo 2 di questa categoria. 
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La nitrocellulosa del genere cotone collodio, compressa o no, quando con- 
tiene percentuali uguali o superiori a quelle sopra indicate di acqua, xilo'a, 
alcoli, miscele di aleoli con acqua 0 canfora, appartiene alla categoria 8%. 


3. - Il dizitrofenoto contenente il 15 % o più di acqua appartiene alla 
categoria 4" del gruppo 2°. 


4. — Non è soggetta alle speciali condizioni di trasporto di questa Istru- 
zione la nétrocellulosa, sia del genere cotone aollodio che del genere fulmicotone, 
quando contiene almeno il 30 % di acqua, purchè sia imballata in modo da 
impedire l'eliminazione, anche per evaporazione, dell’acqua stessa, 

Il mittente deve però dichiarare sulla lettera di vettura che la mitrocel- 
lulosa si trova, anche per quanto riguarda l'imballaggio, nelle condizioni 
suddette, 


e 


b) Polveri da tiro. 


Polveri senza fumo da caccia e da tiro alla nitrocellulosa gelatsnizzata o 
no, in tutte le sue graniture e manufatti. 

Polveri senza fumo da caccia e da tiro alla natrocellulosa; contenenti ni- 
troglicerina, iOglien,, nitiometriole e simili, in tutte le graniture-e manufatti. 


NOTA. — La balistite e simili polveri alla mitrccellulosa contenenti nitro- 
glicerina, nitroglicol, nitrometrialo e simili, se porose o macinate in polvere 
tina, appartengono al gruppo 2° di questa categoria. 


c) Munizioni varie prive di innesco. 
Munizioni varie non nominate in altre categorie, cariche con esplosi di 

questo gruppo quali, ad esempio: 

cartocci .e bossoli carichi a salve per artiglieria; 

cariche di lancio sn bossolo per artiglieria o per armi subacquee; 

cartocci proietto (cartucce) per artiglieria, con proietto anche carico; 

Foe letti carichi, anche con spoletta, senza innesco; 

be da bombarda è da caduta; | 

granate a mano .e per fucile; E 

torpedeni, mine, scatole esplodcnti e simili; 
tutte purchè prive di inneschi. di cannelli o di capsule detonanti, e dla per- 
fettamente cliarsse in modo da evitare quali dispersione della carica esplosiva. 


A)-Altre materie esplosive. 


Nitrocomposti orgauntci, non più pericolosi dell "acido picrico, Sesia 0 
ricerche scientifiche oppure ad usi farmaceutici. 

Cascami di pellicol- alla nitrocellulosa, lavati e trattati con cottura sotto 
pressione e contenenti almeno il 2% di canfora. 

Cotone ititrato sotto forma di filati 0 divtela per la preparazione di filtri 
specbbli, allo stato umido, contenente meno del 25 % di acqua (75 park di 
cotone nitrato e 25 parti di acqua. 


NOTA. — Il cotone lai sotto forma di filati o & tela per la prepara- 
zone di filtri speciali, contenente il 50 % o più di acqua, appartiene alla cate- 
goria 8° e se contiene meno del 25 % di acqua è escluso dal trasporto. 


PER LA SPEDIZIONE IN QUANTITA’ SUPERIORE A KG. 5 DI 
PESO NETTO DELLA NITROCELLULOSA E DEL TRINITROFENOLO © 
ACIDO PICRICO DI QUI SUR a), DELLE POLVERI DI .CUI SUB h), 
DELLE MUNIZIONI DI CUI SUE e), E DELLE. MATERIE ESPLOSIVE 
DI CUI SUB d) OCCORRE LA LICENZA DEL PREFETTO. 
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PER LA SPEDIZIONE DEGLI ALTRI ESPLOSIVI DI CUI SUB a) 
SINO A KG. 5 DI PESO NETTO OCCORRE LA LICENZA DEL PRE- 
FETTO E PER QUANTITA’ SUPERIORI OCCORRE LA LICENZA DEL 
MINISTERO DELL'INTERNO O, PER SUA DELEGAZIONE, DEL PRE- 
FETTO. ANCHE PE LA SPEDIZIONE DEL TRINITROFENOLO OD 
ACIDO PICRICO DI CUI SUB a), IN QUANTITA’ SUPERIORE A KG. 25 
DI PESO NETTO, OCCORRE LA LICENZA DEL MINISTERO DELL'IN. 
TERNO O, PER SUA DELEGAZIONE DEL PREFETTO. 


Gruppo 2. 


a) Esplosivi da mina e da scoppio. 


Cloridrina nitrata (binitromonocloridrica tecnica). 

Picrato di potassio d di ammonio alla stato umido. 

Esplosini a base di picrati non esplodenti all’urto, come la polvere di 
Brugéère, dé Abel, ecc. —. 

Polvere nera comune da mina e polveri analoghe, come polvere bruna, croc- 
colata, ecc., in tutte le gransture e nei vari manufatti (1). - si 

Nitrocellulosa dil genere fulmicotone, stabilizzata e polpata. 


1. Sotto forma di ovatta non compressa, contenente meno del 18 % dì 
acqua (oltre 82 parti di sostanza secca e meno di 18 parti di acqua), o meno 
del 25 Yo del xilolo o di alcole (alcole etilico, propilico, butilico, amilico), o di 
ulcole ed acqua, o di miscuglio di alcole e di canfora (oltre 75 parti di sostanza 
secca e meno di 25 parti di xilolo, di alcole, alcole-acqua o di miscuglio alcole- 
canfora); 


2. Compressa, contenente meno del 15 % di acqua (oltre 85 partì di 40. 
stanza secca e meno di 15 parti di acqua). o 


Dinamiti a base inerte od attiva ed altri esplosivi da mina analoghi alla 
dinamite, a base diversa dalla polvere nera, e simili derivati o composti di ful- 
micotone e nitroglicerina, anche pronti per l'applicazione. 

Tetril o tetranitromettlanilina. 

Trimitroresorcina. i 

Trimetilentrinitroamina o T 4 od esogeno allo stato sfuso, con almeno il 
12% di acqua od il 4% di sostanze flemmatizzunti nom volatili. 

Trimetilentrimtroamina o T 4 04 esogcono allo stato sfuso, con meno del 
12% di acqua 0 con meno d'il 4 % di sostanzà flemmatizzanti non volatili, non 
però allo stato secco o priva di sostanze flemmatizzanti non volatili, 

Trimetilentrinitroamina o T 4 od asogeno allo stato compresso, con meno 
del 12 % di acqua 0 con meno ‘dal 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili. 

Pentrite (tetranitrato di pentaerîtrite) allo stato sfuso, con almeno il 12 % 
di acqua 04 i1 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili. 

Pentrite (tetranitrato di pentraeritrite) allo stato sfuso con meno del 12 % 
di acqua 0 con meno del 4% di sostunze flemmatizzanti non volatili, non però 
allo stato secco o priva di sostanze fiemmatizzanti non volatili. 


(1) Le polveri nere a base di nitrato di sodio, costituite da un miscuglio 
di 70 a 75 parti di nitrato di sodio, di 9 ad 11 parti di zolfo e di 10 a 15 parti 
di carbone minerale o di lignite, si accettano al trasporto alle condizioni degli 
esplosivi del gruppo 1 purchè il mittente ed un chimico riconosciuto dall’Ammi. 
nistrazione delle Fesorie dello Stato dichiarino nella (lettera,dil vettura che esse 
hanno la composizione anzidetta. 
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Pentrite (letranitrato di pentacritrite) allo stalo compresso con meno del 
12% di acqua e con meno del + % di sostanze flemmatizzanti non volatili, 

Donnar, micdziankit, prométhée, rack-a-rock, pronti all'uso. 

Esplosivi al clorato ed al perelorato, anche sotto forma di mannfatti divento. 

Balistite cd analoghe polveri alla mitrocelllosa, contenenti mitroglicerina, 
uitroglicol, nitrometriolo e simili, porose a macinate in polve,o fina. 

Nitrocompaosti organici, non più pericolosi al’urto, allo sfregamento ‘el 
all'accensione, della tetranitrometilanilina, se insolubili in acqua, ec della trini 
iroresorcina. se solubili im acqua. 


NOTE — 1. - La nifrocellulosa contenente le percentuali sopra indicate o 
più di acqua, alcole, miscela di aleole con acqua o canfora appartiene al 
gruppo 1 di questa categoria. 


2.- La Trimetilentrinitroamina e la pentrite allo stato secco 0 prive di 
soslaraze fleommatizzanti non volatili, non confezionate sotto forma di micce 
|Catee. 11% — gr. 1 c)} nè sotto forma di cariche compresse, sono escluse dal 
trasporto. 


3. — Il gonnar, il miedziankit, il promette ed il rack-a-rock allo stato 
secco appartengono alla categoria 5* gruppo 2. 


b) Polveri da tiro. 
Polvere nera pressata ed in granuli e simili polveri atte al tiro. 


c) Munizioni varie prive di innesco. 

Munizioni varie indicate nel gruppo 1 c), cariche con esplosivi di questo 
gruppo, tutte purchè prive di inneschi, di cannelli o di capsule detonanti, e 
purchè perfettamente chiuse in modo da evitare qualsiasi dispersione delli 
curica esplosiva. 

PER LA SPEDIZIONE DELLA POLVERE NERA ED ESPLOSIVI 
ANALOGHI, DEGLI ESPLOSIVI A BASE DI PICRATI NON ESPLO- 
DENTI ALLURTO DI CUI AL PUNTO @) E DELLE POLVERI DA TIRO 
DI CUI AL PUNTO 1), IN QUANTITA’ SUPERIORE A_ KG. 5 DI PESO 
NETTO, OCCORRE LA LICENZA DEL PRAFETTO; PER LA SPED!. 
ZIONE DI TUTTE LE ALTRE MERCI DI QUESTO GRUPPO SINO A 
KG. 5 DI PESO NETTO OCCORRE LA LICENZA DEL PREFETTO; 
PER QUANTITA’ SUPERIORI O9CCORRE LA LICENZA DEL MIN. 
STERO DELL'INTERNO O, PER SUA DELEGAZIONE, DEL PREFETTO. 


Comma 4 — a pagina 135 — . . . . . omissis, . 
anche «e in mescolanza o combinazione. 

Per le polveri alla nitrocellulosa contenenti mitroglicerina, ratroglicol, ni- 
trometriolo e simili del gruppo 1 db), quando sono in forma di fili, tubi, placch= 
n piastrelle, non è necessario il primo imballaggio in scatole. 

I nitrocomposti ormamici per nso scientifico o farmaceutico . 

e ; . omissis 


Comma 4 — a pagina 197 — . . . . . omissis ni can lar da 
e non soggetto ad autocombustione entro robuste casse di legno ben chiuse. 

La trimetilentrinitroamina o T 4 e le pentrite (tetranitrato di pentaert- 
trite) allo stato sfuso, con meno del 12% di acqua o cen meno del 4% di 
sostanze flemmatizzanti non volalili, devono essere imballate, in quantità di 
Kg. 10 al massimo, in sacchetti di tela posti in scatola di cartone impermea- 
hile od in una scatola di alluminio o di latta. Quattro seatole al massimo deb- 
ono essere imballate ed immobilizzate, mediante adatti materiali d'imballaggio 
soffici non suscettibili di autocombustione, entròoimabrobistà) eabsa di legno. 
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Le scatole di metallo debbono essere isolate fra loro mediante cartone ondu- 
leto. Il coperchio della cassa deve essere assicurato per mezzo di viti, Il peso 
lordo di ogni singola cassa non deve superare i Kr. 75. 

La trimetilentrimitroamina o T 4 e la pentrite (tetranitrato di pentacri. 
trite) allo stato sfuso e con meno del 12% di acqua o con meno del B% (i 
sostanze flemmatizzanti non volatili, devono essere imballate in robusti sar- 
chetti di tela o di carta a perfetta tenuta e ben chiusi il luni contenuto sin- 
colo non deve oltrepassare i Kg. 3, Tali sacchetti saranno riposti ed immo- 
bilizzati, mediante adatte materie soffici non soggette ad antocombustione, 
entro resistenti e hen confezionate scatole di legno, di latta o di alluminio, 
od anche di cartone purchè di conveniente spessore ed opportunamente con- 
vezionate e rinforzate lungo tutti gli spigoli con coprigiunti di cartone o strisce 
di tela, Sarà pure consentito l’impiego di scatole confezionate con altro ma. 
teriale che sia riconosciuto dalle competenti Autorità statali. Il coperchio sari 
in ogni caso fissato alla scatola mediante apposita striscia di tela o di carta in- 
collata tutt'intorno in modo da impedire Ja fuoriuscita della più piccola quan- 
tità di esplosivo, 

Le pareti interne (compreso il coperchio) delle scatole di metallo dovranno 
essere rivestite di cartone. 

Le seatole di ogni tipo, di eni ciaseuna non deve contenenere più di 
Kg. 3 di esplosivo, dovranno, alla loro volta, in numero di quattro al massimo, 
essere bene immobilizzate, mediante adatti materiali d’imballaesio soffici nm 
suscettibili di antocombustione, entro nna robusta cassa di leeno in modo da 
separare le scatole fra loro e dalle pareti della cassa, e da attuire efficace 
mente un eventuale urto esterno. 

Il coperchio della cassa dovrà essere assicurato per mezzo di viti. 

Il peso lordo di ogni singola cassa non dovrà snperare i Ke, 25, 

Le cariche di trimetilentrinitroamina o T 4 e di pentrite compresse de- 
vono essere singolarmente rivestite od avvolte con carta resistente e quindi, in 
numero diversa. 2/0 MES 88... 


Comma 5 — a pagina 139 — .__. . . 0. omissis. . . . 
non deve superare in nessun caso i Kg. 70. 2 

Per Ja trimetilentrinitroamina o T 4 e per la pentrite allo stato sfuso 
e comtenenti almeno il 12% di acqua od il 4% di sostanze flemmatizzanti non 
tolatiti il peso lordo di ogni singolo collo non devo superare i Ke 75: per 
detti esplosivi, se all stato sfuso e contenenti meno «del 12% di “iu 
del 4% di sostanze flemmatizzanti non volatili, il peso di ogni singolo collo 
non deve superare i Kg. 25. i i 

Per la trimetilentrinitroamina o T 4 e per la peutrite allo stato compresso 
con meno del \2 % di acqua 0 con meno del 4% di sostanze flem matizzanti n0% 
volatili il peso lordo di ogni singolo collo non deve superare i Ke. 30. 

Per la cloridrina mitrata il peso lordo di ogni di 
dee OMISSÎS |, 


. 
. 0) ° CI . . . 


Distribuito agli agenti delle clussi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 30, 31 e 32. Sa dll: nt, ’ l, ’ , 
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Ordine di servizio n. Si}. 


Servizie Viaggiatori o Bagagli nolle fermate di Piano di Rozzo, S. Giuseppe 
dolla Chiusa e Sanvinconti. 


A partire dal 15 maggio 1942-XX le fermate di Piano di Rozzo, S. Gin- 
seppe della Chiusa e Sanvineenti saranno gestite con le ‘norme in uso per le 
case cantoniere. 

Della contabilizzazione dei biglietti e de) versamento dei relativi introità 
saranno rispettivamente incaricate le stazioni di Frpelle Cosina, Trieste Campo 
Marzio e Pola. i 

Di conseguenza, nella Parte I del ‘‘ Prontuario Generale delle distanze chi- 
lometriche”, di contro ai nomi delle dette fermate, nelle colonne 7 e 8 modi- 
ficare il richiamo (4) in ‘‘(19)’’ e nella colonna 1 modificare il segno ® 


n 9 


Analoga sostituzione del detto seeno dovrà farsi nelle parti II, ITf e IV 
flel prontuario stesso. 


Alla “Prefazione Generale all'orario generale di servizio? — Parte I —, 
di contro al nome di dette fermate esporre il segno ® . 


Distribuito agli agenti delle clasvi 3, 5, 7, 8,9 e 15. 


Ordine di servizio n. 54. 


Attivazione degli Indicatori di velocità massima su alcune linee della Rete. 


Con richiamo all'O. S. n. 115/1941 con cuì venivano attivati eli Indicatori 
di velocità massima su un primo gruppo di 13 linee, e fermo restando tutto 
quanto indicato nel detto O. S., a partire dalle ore zero del 4 maggio 1942-XNX 
verranno attivati gli Indicatori in parola sul segnente secondo gruppo di linee: 


14) Torino-Modane. 

15) Trofarello-Savona, 

16) Mestre-Udine. 

17) Villa Opicina-Piedicolle. 

18) Gorizia Centralc-Gorizia M, Santo. 
19) Gorizia S. Marco-Valvoclana. 
20) Udine-Bivio S. Polo. 

21) Udine-Tarvisio. 

22) Bivio Galleria-Postumia. 

23) Genova-Ovada-Acqui. 

24) Ventimiglia-Mentone. 

25) Orte.Falconara. 


_ Distribuito agli agenti elle classi 1, 2, 3, 5, 8,9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 50, 57 e 58, 


Parte II - n, 18 — 30 aprile 1942-XX. 
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Ordine di servizio n. 55. 
Servizio doganale - Istituzione di una Sezione deganalo bagagli 2 Perugia. 


L' «tata istituita, con sede presso la stazione di Perugia, una Sezione Do- 
canale incaricata di provvedere alla visita e alla temporanea custodia dei 
bagagli da e per l'estero, conforme il disposto dell'art, 28 delle ‘‘ Istruzioni 
per il servizio doganale sulle Ferrovie”. 

Detta Sezione inizierà il suo funzioname 
1942-XNN. 

In dipendenza di quanto precede debbonsi apportare le segmenti modifi 


cazioni alle © Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie”: 
28, capoverso 2°, augiungere nell'apposità sede 1l 


nto a partire dal giorno 25 aprile 


— n pagina 15, art. 
nome di Perugia; 

— n pagina 162, sotto il rome di £Pellaro”” registrare quello di 4 Po 
vugia”, riportando di segmto le indicazioni in appresso! 


PREBUOTA: /—/ ANCONA-PERUGIA /—/—-/— Sezione dozanale con 

(Sezione doea- facoltà di eseguire le 

nale hacneli operazioni relative ai 

nel F. V.) bagagli in entrata ein 
useita dal Reano. 


+ 


Ordine di servizio n. 56. 


Apertura all’osercizie della fermata di «Cancelli di Pabriano,,. 


- In applicazione delle disposizioni emanale dal Ministro delle Comuni- 
cazioni col Decreto n. 3065 del 3L marzo 1942-XA, dal giorno 4 maggio 1942-XA, 
carà aperti allesercizio la fermata di ‘CANCELLI .DI FABRIANO" ul.- 
cata al Km. 216 + 950 della linea Orte-Falconara fra le stazioni di Fossato € 
Fabriano € precisamente fra il I ppio. 

corrispondenza della casa cantomera Ivi esistente a destra della linea predetta, 
pel senso della marea dei treni pan. _ 

La fermata dista da Cabriano Km. 6,497 e da Fossato Km. 9,221. 

1 binano, nell'ambito della fermata trovasi, per una iunghezza di ml. 200, 
in rettilineo. : 

Alt>inetricamente il binario è in discesa del 22 per mille per tutto il tratto 
dal Km. 213 + 729 al Km. 218 + 938 comprendente la termata. 

La fermata stessa è dotata di un marcia piede della Inughezza di iml. 150 
eo nella C.C. è stato opportimamente sistemato nn locale a piano terreno per 
ln costa dei viaggiatori; per | accesso del pubblico, detto marciapiede è in co- 
imnicazione, nd un sno estremo, con la strada comunale che attraversa la 


linea 01 Km. 216 + 998. 


parte 11 — n. 18 — 30) aprile 1942-NN. 


i raddoppio di Galleria Fossato e Fabrano, TH 


TI a e _—r++—+————-o === 
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Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo i941-XIX). 
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SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE | 


polimetriche in cui | Î za ; | Bilan-| £ 
STAZIONI trovansi comprese le Comparti- hi Merci £ « abano Gene se 2/5 
stazioni lo) 2. 'Zx caricatori | fisse | ponte 
di FERMATE le -ferisnla ‘oss. LINKA mento 0 {PROVINCIAÎ & 3| g ch || A 
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Completano gli impianti della fermata un chiosco in cemento armato per 
cessì ed il servizio di illuminazione. 

Nel locale al piano terreno predetto verrà pure attivato un posto tele- 
l’onico, - 

Detta fermata sarà impresenziata ed abilitata al solo servizio viaggiatori 
e bagagli che si svolgerà con le norme contenute nell'O, S, 105/1932 e del 
Punto C. dell'O. S. 158/1935. 

La fermata dipenderà «al Riparto Commerciale e del Traffico di An- 
cona e dal Reparto Movimento di Foligno. 

In con-eguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente 
agli allegati al presente O. S., i Prontuari delle distanze chilometriche e le 
s«Itre pubblicazioni di servizio interessate. 


Distribuito agli agenti delle classi 3, 5,7, 9, 12, 13 e 16. 


ALLEGATO ALLO. S. x. 56 - 1942-NX, 
PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICIIE 
(Edizione 1° marzo 1941-XTX). 
° Pane II, 


Tarola polimetrica n. 92 (Roma .Ancona e diramazioni Roma Tiburtina-Ronua 
S. Lerenzo e Foligno-Cortona. Terontola). 


Roma Termini . . . . . Km. 218.8 Foligno. . ..... Km. 51 
ltoma S. Lorenzo... . » 0 215 Spello . . ...... » 56 
Roma Tiburtina... > 213 Cannara...» GL 
Ro:a Littorio ./././.0.» 207 Assisi o... 67 
Sette Bagni . . «o.» 201 Bastia. . 0.0... 7] 
Monterotondo Mentana .. >» 192 Ospedaliccirio , ; » 74 
Fara Sabina Montelibretti. » 180 Perugia Ponte S. Giov anni % SO 
Poggio Mirteto . . » 169 Perugia. cla De 01 
Stimigliano . . .. >» 161 Ellera Corciano , . . . . » 101 
.Civitacastellana Magl . » 148 Monte Melino «+0. > 107 
Gallese Teverina «0.00» 144 Magione... .... 0» 112 
Orte... ...... >» 135. Torricella . - > 115 
Nera Montoro . . . . . > 126 Passignano sul l'rasimeno e Si 122 
Narni Amelia. . . . .. >» 119 Tuoro sul Trasimeno . .. » 126 
Terni. ....0..0.0+ >» 106 Cortona Terontola . . .. >» 134 
Giuncano . . Sn At Scanzano Belfiore . . . . » 47 
Baiano di Spoleto A 84 Pieve Fanonica. . . . . >» 42 
Morgnano S, Angelo . . . >» 79. Valtopina. . . . ... >» 38 
Spoleto. . va Ti Nocera Umbra . . . . . » 33 
S. Giacomo di Spoleto . . (i Gaifana. . > bl e i 21 
Campello sul Clitunno . . » 57 Gualdo Tadina(. ago. > 16 


Trevi o. .0./.0.0.0.. » 600 Fossato... . 0.0.» 10 
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Cancelli di Fabriano . . . Km. — Castelferretti. . . . . . Km. 64 
Fabriano . . . .... >» 7 Falconara Marittima. . . » 69 
Albacina . ...... » 16 Palombina. . . .... » 72 
Genga Arcevia . . . . . >» 23 Ancona. . Li vdS 
Serra S. Quirico . . > 30 Ancona Marittima Se. Molo 


Castelplanio Cupramontana » pi Sud . . .. ; SA 


Montecarotto. Castelbellino . » 42 
Tesì . . È . » 51 Ancona Marittima Se, Molo 


Chiaravalle te i i i 62 Nord, .. <a «.£ ® sl 


Segue: ALLEGATO ALL’O, S. x. 56 — 1942-XX. 


PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Xej prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le 
Stazioni e gli Uffici di controllo, alla linea Ancona-Orte, fra le Stazioni di 
l'abriano e Fossato st dovrà inserire il nome d' 


Cancelli di Fabriano 


e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento, procedendo come 
appresso: 

. — peri prontuari delle stazicni della linea Roma Termini-Orte-Ancona, 

la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto aliegato al presente Ordine di 
SErVIZIO : 

— per i prontuari di tutte le altre stazioni della Rete, la distanza dovrà 

essere formata aggiungendo Km. 15 a quella indicata per Gualdo Tadino, 

Km. 7 a quella indicata per FABRIANO, scegliendo quella che dal confronto 


risulterà minore. 
Li istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla 


lor mazione della distanza. 
Nell’indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede oppor- 


iuna, il nome di 
Cancelli di Fabriano 


con il numero della pagina ed il numero progrossivo. 


PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO 
(Edizione febbraio 1936-X1V). 


A_ pagina 13, fra i i nomi di Canale d'Isonzo e di Cancello inserire in ca- 
rattere corsivo: ; 


« Cancelli di Fabriano. . . 9 LB|A]105] ». 
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Ordine di servizio n. 57. 
Apertura all’essreizio della fermata di ‘‘Gaviguano Sabino,,. 


In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunica- 
zioni con Decreto n. 2709 del 3 marzo 1942-XX, dal giorno 4 maggio 1942-XX 
sarà aperta all'esercizio la fermata di “GAVIGNANO SABINO” in corri- 
spondenza del posto di blocco N. 61 ubicato al Km. 52 + 835 della linea Roma- 
Orte, fra le stazioni di STIMIGLIANO e POGGIO MIRTETO, dalle quali 
dista rispettivamente Km. 3,948 e Km. 4,314, 

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata soltanto al servizio viag- 
giatori e bagagli, che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'Ordine 
di Servizio n. 105/1932 e nel punto C) dell’Ordine di Servizio n, 158/1935. 

La fermata stessa è posta sotto ]a giurisdizione del 2° Riparto Movimento 
e del 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Roma, 

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente 
aglì allegati al presente Ordine di Servizio, i Prontuari delle distanze chilome:- 
triche e le altre pubblitazioni di servizio interessate. 


Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7,9 e 15. 


Segue: ALLEGATO ALL’O, S. N. 57 — 1942-XX. 


PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 
(Edizione 1° marzo 1911-XIX). 


PARTE II. 


Tavola polîmetrica n. 92. 


Roma Termini . . . . . Km. 53 Civitacastellana M. . . . Km. 17 
Romu S. Lorenzo . . . . >» 51 Gallese Teverina RANE Qi 
Roma Tiburtiza. . . . .-» ‘49 Orte. . i » 30 
Roma Littorio dl 35 Nera Montoro » 40 
Sette Bagni . ; » 37 Narni Amelia » 46 
di Mentana è ‘D 28 Terri. . » 59 
Fara Sabina Montelibretti . » 16  Giuncano . . | » 71 
Poggio Mirteto . > ul » 5 Baiano di Spoleto > >. Sì 
Gavignano Sabino . » —  Morgnano S. di i » 86 
Stimigliano » 4 PISA FASE » 3S 


Partc IT - n. 18 - 30 aprile 1942-XX, 
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S. Giacomo di Spoleto . Km. 9} Scanzano Belfiore . 


. Kn. 
Campelle sul Clitunno . . 9S Pieve Fanonica . » 
LIV, Lou & aaa 10 Valtopina. » 
FOSSO ca pa 114 Nocera Umbra » 
Spello... ‘+ +. > 119 Gaifana > 
Cannara L00000» 124 Gualdo Tadino » 
Assisi «000. 329 Fossato d 
Bastia 0/0...) 133 Caneelli di Fabriano , > 
Ospedaliechio . ... 135 Fabriano > 
Perugia Ponte £, (fiovanni. >» 142 Albacina » 
Perugia 2/00... «> 153. Genga Arcevia d 
Ellera Corciamo . ./. 0.» 163 Serra S. Quirico » 
_ 169 Castelpiano Cupramontana. » 
Rca alli o oniealivio Cielaliio. è 
Magione » b0 lesi N 
se ee VIRA Za ai rai ea 162 Chiaravalle » 
Torricella ° » di 177 Castel Fewrotie . ° 
a 159 Falconara Marittima . » 
bia iaia i 184 Palombina > 
Passignano sul Trasini no. » 152 A i 
Tuoro sul Trissino $ Ancona Marittima (TCA di 
luoro sul Trasimeno . . . » o 148 Molo Sud l ; 
Cortona Terontola . |. > n A a Scalo di | 


ALLEGATO ALLO, S. x. 57 - 1942-XX, 


PRON'UUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICIIE 
(Edizione 1° marzo 1941-XIX) 


Parte II, 


Tutvola polimetrica n. 93. 


Firenze S, Maria Novelli 
l'irenze Campo di Marte . 258. Figline , , 
Compiobbi CE > 250 S. “Ciotanni Valdarno 
Sleci » 246 Montevarchi 


Pontassieve . » 242 Bucine 
S. Ellero Vallombrosa 237  Laterina 


x 
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Prontuario generale delle distanze chilometriche tra le stazioni della reta ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX) 
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Segue: AuttGaTo ALLO, S. x. 57 — 1942-XX. 
PRONUUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le 
Stazioni e gli Uffici di controllo, alla linea Firenze-CMusi-Roma, fra i nomi 
di Stimieliano e Poggio Mirteto si dovrà inserire: ‘‘Gavignano Sabino” e di 
contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso. 
Per i prontuari delle stazioni delle linee Firenze-Chiusi-Roma e Orte-Ancona, 
la distanza dovrà essere rilevata dai prospetti allegati al presente Ordine di 
Servizio, 

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata 
aggiungendo. Km, 4 a quella indicata per Poggio Mirteto, Km. 30 a quella 
indicata per Orte, Km. 4 a quella indicata per r Stimigliano, Km. 123 a quella 
indicata ‘per Panica e, Km. 46 a quella indicata per Narni Amelia e La 
quella che dal confronto risulterà minore. 

L’istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla 
formazione della distanza. 

Nell’indiee alfabetico dei prontuari suddetti, inserire nella sede oppor- 
tuna il nome di Gavignano Sabino con il numero della pagina e il numeco 
progressivo. 


PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO 
(Edizione febbraio 19536-XIV). 


A ‘pag. 15, ira i nomi di Gattinara e Guioiali inserire in carattere 
corsivo: 


« Gavignano Sabino... . . LB[R;114]|» 
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Appendice N. 6 all’Ordine Generale N. 1-1934. 
INDENNITA’ DI MALARIA 


1. — In applicazione dell’art. 29 delle disposizioni sulle competenze ne- 
cessorie ed in conseguenza della revoca della dichiarazione di zona malarica per 
i territori di aleuni Comuni del Regno, le linee: 


Chivasso-Casale (3) 
Valenza-Casale-Vercelli (4) 
Santhià-Arona (10) 
Ancona-Pescara Centrale (49) 
Attigliano-Viterbo (56) 


nonchè i tratti compresi fra le progressive chilometriche: 


37+137 — 75+072 
79+ 082 — 85+108 


0-+000 — 1194 della linea Vercelli-Mortara-Cava Carbonara (8) 


della linea Torino-Rho (2) 


5+568 — 6+167 
33 + 956 — 3744889 della linea Codogno-Cremona-Mantova (15) 
524788 — 554373 della linea Dossobuono-Rovigo (37) 


363 + 053 — 363 + 226 | 
372 + 633 — 373 + 399 della linea Pescara Centrale . Foggia - Bari - 
3744 804 — 375 + 686 | Otranto (50) 

377 +508 — 378 + 827 


314301 — 334 798 della linea Pescara-Sulmona (51) 
59 + 248 — 594 912 della linea Roma-Cassino (61) 
539 + 345 — 63 +52 della linea Roma Trastevere-Viterbo (67) 


22+ 354 — 39+ 250 
414+ 500 — 484563 - 
49+ 219 — 494 606 
74+ 700 — 83+ 600 
844506 — 854 750 


744+372 — 75+611 della linea Battipaglia-Reggio Calabria (103), 


debbono essere depemnati dall’Allegato .1 all’O. G., n. 1/1934 perchè ubicati 
in territorio salubre. 


della linea Civitavecchia-Orte (68) 


Pete ae” ssa” 


Pure ubicati in territorio salubre sono alcuni tratti delle linee: 


Casale M.-Mortara (1) compresi fra le progressive 
Km. 75 + 695 — 93 +-206 


Torreberetti- Pavia (6) compresi fra le progre 
Kmeo 10 +:100)- 140 + 660 
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Alessandria-Novara-Arona (9) compresi fra le progressive 
Km. 16 + 400 — 46 + 493 


Codogno-Cremona-Mantova (15) compresi fra le progressive 
Km. 04587 — 221881 


Rogoredo-Pavia-Vogliera (18) compresi fra le progressive 
: Km. 1+818 — 304 761 


Pavia-Casalpusterlengo (19) compresi fra le progressive 
Km. 0+711 — 41 + 134 


Dossobuono-Revigo (37) compresi fra le progressive 
Km. 13 + 548 — 49+ 500 


Ostiglia-Grisignano di Zocco (39) (Tronco QgbiFiia Lenuneo) compresi 
fra le progressive | Km. 0-+ 454 — 18 + 396 


Modena-Verona (40) compresi fra le progressive 
Km. 68 + 099 — 80+572 


Roma-Grosseto-Pisa (48) compresi fra le progressive 
| Km. 187 + 644 — 272 + 900 


Pescara-Sulmona (51) compresi fra le progressive 
Km. 6+829 — 30+ 583 


Roma-Grosseto-Pisa (52) compresi fra le progressive i 
Km. 81 + 525 — 187 + 644 


Roma-Orte-Chiusi (55) compresi fra le progressive 
Km. 68.+ 519 — 134 + 036 


Roma-Cassino-Napoli (61) compresi fra le progressive 
| Km. 42+ 568— 58+941. 
Km. 60 +159 —1124+ 051. 
Km. 129 + 242 — 138 + 595 


Civitavecchia-Orte (68) compresi fra le progressive i 
Km. 14+291— 20 + 987 


Battipagzlia-Reggio Cal. (103) compresi fra le progressive 
Km. 79+145— 98+6G10: 
Km. 126 + 078 — 141 + 794. 
Km. 158 + 529 — 172 + 145. 
3 Km. 172 + 145 — 229 + 464 


Sibari-Cosenza (106) compresi fra lé progressive 
Km. 61+133 — 66 + 494 


per cui le rispettive delimitazioni malariche stabilite dal suddetto Ordine Ge- 
nerale, restano modificate come all’unito allegato. 


_ Ai provvedimenti di cui sopra — approvati con Decreto Ministeriale 
N. 2426 del 10 febbraio 1942-XX — è assegniata,la decorrenza del 1° di- 
cembre 1941-XX, agli effetti dell’art. 30 delle disposizioni suile competenze 
accessorie, 
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2. — In seguito a nuova chilometrazione le progressive delimitanti le 
sottolineate linee e tratti di linee malariche riportate nell’O. G. n. 1/1934, 
vanno rettifictte secondo le indicazioni riportate nell'unito allegato: 


Milano-Verona-Venezia (13) 

Venezia Mestre-Portogruaro (23) 

Udine-Bivio S, Polo (27) 

Monfalcone-Porto Roseza (raccordo) (28) 

Venezia Mestre-BivioGalleria (tronco Portogruaro-Bivio Galleria) (35) 
San Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro (raccordo) (34) 
Palmanova-Cervignano del Friuli (34 ter) 

Ostiglia-firisignano di Zocco {tronco Legnazgo-Grisignano di Zocco) (39) 
Roma Termini-Settebaeni (55 bis) 

| Velletri-Colleferro Segni (63) 

Roma-Terracina (6-1) 

Marsonia-Canicatti (122) 

Agrigento Bassa-Taeata (123). 


3, — T seguenti raccordi: 

Ronehi dei Legionari Sud-Ronechi dei Legionari Nord (27 bis) 

Ronchi dei Legionari Sud-Cantieri Riuniti dell'Adriatico (27 ter) 

Portogruaro-Scalo fluviale del Lemene (33 bis) 

Foggia Bari-Foggia Napoli (84 bis) 

Palermo Messina-Palermo Trapani (108 bis), 
rivuardando nuove linee aperte all'esercizio sono da classificarsi  provvisoria- 
mente in malaria lieve, in base a quanto dispone Part. 29 della D.C.A e vengono 
inseriti nel ripetuto Ordine Generale n. 1/1934, assumendo la numerazione a 
fianco di ciascuno di essi indicata, 


‘Tnoltre le linee: 
Trieste C. M.-Parenzo (32) 
Girgenti-Favara-Margonia (128), 
debbono essere depennate dal ripetuto Ordine Generale, la prima, perchè de- 
molita, la seconda, perchè passata a far parte della linea Agrigento Bassa. 
Licata (123). — | 
Agli effetti del citato art. 530 delle D.C.A., sia per i nuovi raccordi che per 
le linee soppresse, viene assegnata la decorrenza dei rispettivi provvedimenti. 


4, — Avendo, infine, vari impianti ubicati in zono malariche dipendenti 
dai Compartimenti di Napoli, Bari, Reggio Cal., Palermo e Cagliari, subìto 
variazioni per quanto riguarda cambiamento di nomi, chiusura ed apertura al. 
l’esercizio di stazioni, fermate, raddoppi e posti di movimento, nonchè costru- 
zione e demolizione di case cantoniere, ferme restando le delimitazioni e le clas. 
sificazioni malariche in atto delle lince e tratti di linee che li comprendono, 
vengono ad essi upportate le modifiche di cui all’unito allegato. 


N. B. — Per quanto riguarda i Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, 
Trieste, Bologna, Firenze, Anconi e Roma, la presente appendice porta l’ag- 
giornamento completo all'Ordine (renerale n. 1/1934, mentre per i rîmanenti 
Compartimenti indica le modificazioni da apportarsi a quelle lunee di giurisdi- 
zione ove si sono verificate le variazioni di cui sopra. 

Si è proveduto anche, con l’odierna appendice, all'uggiornamento dell'in 
dice alfabetico delle stazioni, fermate ecc. comprese nelle zone, di malaria, alle- 
gato al ripetuto Ordine Generale ,n. 1/1934. 
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Sir, ——__———@—@——@cee 11 eci 4'i ali Su lt ioni e ai 


INDICE ALFABETICO 


delle stazioni, fermate ecc. comprese nelle zone di 


[| 

E 

Stazioni, Fermate, ecc. | L 

Lia 

| A 

[°) 

(ON 
Abbasanta ........ grate 
Abbiategrasso ...... | lieve 
Acate ® e è è» CI . . . e è. C) grave 
Acitrezza . .'....., lieve 

Acquappesa ....... » 


Acquatetta ERE » 
Acquaviva Ca:tel'emmini grave 


Aeri Bisignano Luzzi . » 


Ada. ........ lieve 
Agnelleria ......, A » 
Agnone Bagni . ..... grate 


Agnone di Siracusa . . » 


Agropoli Castellabate . | lieve 
Albanella ......,. grave 
Albano di Lucania . . » 
Alberese... ...... » 
Albinia ......... » 
Albonese , lieve 
Aleamo . ......., grave 
Alcamo Diramazione . . » 
Alcamo Marina __....  ZMave 


—-_____ 


| 


Stazioni, Fermate, ecc, 


della linea 


: Num. d’ordine 


: Alcantara . . . 


| 
Ì 
I 
| 
| 


: Alfonsine 


180 ' Allumiere . .......: 


it | Altavilia Irpina . ... 
114 | Altavilla Milicia... .. 
1it [alvano 
103 || Amantea . . ...... 


98 || Amendo:rsra Oriolo . . . 


109 || Amorosi Melizzano . . . 


106 || Anagni .......... 

36 || Apice S. Arcangelo Bo- 
{1 {.bis nito 

112 | Apricena ......... 

112 | Aprilia .......... 

103 || Aquileia . ........ 


103 || Aquilonia ......... 
85 ll Aragona Caldare . . .. 


52 ll Ardara (......... 


52 || Ardore .......... | 


9 || Argenta ......... 
118 | Ariano Irpino . 


Î 
118 || Artena Valmontone . . | 


| Zona di malaria 


grave 


i Num. d’ordine || 


della linea 
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— n ni ——- — ._.— -..-.-. ———_... 20 —__—_—_——————+—+——_—_6— —+—.._ = e + rn eee 


sE ® 8 1.0 
î  3$ i 5. Sg 
Stazioni, Fermate. cos. È | Ss | sazioni, Fermate, eco, | È SE 
| 
ANSCOR: pit lieve: 103 || Baucina Ciminna . ... . |grave| 129 
Ascoli Satriano . .... grave, 86 || Belgioioso . ....... lieve 19 
Aselozna ......... Meper (50 Belice... 0... » 12) 
Assemini ......... | grave 130 || Bella Muro . ...... | grave. 82 
Atena ........... | lieve 88 Bellapietra . ...... lieve 119 
Attigliano Bomarzo . . » — 55 |Rellavista (raddoppio) . | grave 97 
Augusta ......... » i 112 Belmonte Calabro . . . | leve | 108 
Aurelia LL... x 68 | Belvedere . ....... » 29 
Avigliano Lucania . .. » SÙ Ponevenitooi ita A 8L 
Benevento Porta Rufina |» 16 
| B Berchidda . ....... | grave 130 
Bernalda . ....... » 85 
Badolato , ........ grave. 1C2 | Bianconovo . . ..... I lieve | 102 
Pagmaria Arsa... ... lieve i BIS Bicoeen . . ....... grave] lil 
Bagni di Tivoli... .. DO 5 | Rifarer MRI lieve 129 
DAlAtn sile bai 126 Birori MEET EEE [grave 130 
Balestrate ........ lieve 118 iù Arsenale . .... | lieve 99 
Balvano Ricigliano . . . » 82 | Bivio Bosco Redole . . |» i 79 
Baragiano Ruoti . ... grave 82 Bivio Gaeta ....... . o 73 
Bari Porto ........ | Lieve 93 | Bivio Restinco . . ... grave. 98 
Bari S. Giorgio (md- » I 81 ipse Tregarezzo (rad. | leve. 13 
doppio). i | | 
Barletta ......... | Pass ordini tg 126 
Barletta Porto ...... È a. 9 | Bolognetta Marineo . . | » 12%) 
Bachisio aiia » È! 56 \Bonferraro Aaa | » 3S 
Battaglia Terme . .... = 35 | Bonorva .... (ace grate 180 
| 


|! 
Battipaglia ........ ». 82 | Borgata 28 ottobre . . . | lieve: 52 
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---_—_ — _—T——— ... 


—— 1 - — — — - = —__——---—_ —-—— 


—ITIITZIA. —_T e Da. 
| BS 
| Stazioni, Ferm te, ecc. ta = Stazi ni, Formatr, ecc. 
. S Z 

| i 
Borgo Tufette...... | lieve | 64 | Cairano. 
Borore . ......... i grave 130 || Calatabiano ....... 
Botricello .........| >» | 102 ic Calatafimi (....... 

| 
Bovalino |. ........: : lieve) 102) Calciano ......... 
Bova Marina .......! » 102 || Calitri Pescopagano . . 
Bovino Deliceto . . ... | grave) 81 ||Calopezzati. ....... 
Bovolone ......... lieve 37 | Caltanissetta Xirbi ... 
Brancaleone ....... grace] 102|Camatta .,........ 
Briatico... ...... lieve | 103 || Cammarata ....... 
Brindisi . ........ » Campana . ....... 
Brindisi Porto ...... » Campeda ......... 


Brindisi di Montagna . nrate. | Campiglia Manttima . 


Brolo Ficarra . .. . . . | Hieve i 110 vl Campobello di Mazara . 
Brondolo ......... * | 36 | | Campobello Ravanusa . 
Bruca \.......... » 118.ter| Campochiaro . ..... 
Brueoli . .... 0.0. | » | 112| Campo di Came. 
IcRInO S. Gregorio » 82 || Campo di Musco . . . . 
A 
DEI i Campofelice ....... 
Ruffoluto . ....... » | | : 
i Campofiorito ....... 
Puonfornello . ..... grave| 110 
Campofranco . ..... 
Barzio .......... lieve | 120 È i 
Butera. coda n ia 
Campomaggiore Pietra. |grate 
pertosa 
O Campomarino ...... 


Cagioni (raddoppio) .. |grave| 101 Campomela........ 
Cagliari.........-. | lieve] 130 Campora $_ Giovarini . 
Cagliari Elmas ._.... grave| 130 {Canaro .......... 


Zona di malaria 


- 


171 


d'ordir:e 
della lines 


Num. 


77 
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— - _—_—_——_———— — —T e-- —— T _@24%@6-——— —_—r___—- 


i r——— 1r——_—r—r—rrmPbph,meéP,e;shhMeMe, CJ]dllll. |....1_.....W..... +1. .— E... 
—r—————————_É_ÉÉm_—————__————————————————_———————————————————— ——— e eee ——_— —_ 
è 


Stazioni, Fermate, eco. 


—__————_—& 


Cancello Arnone .... grave: 


Candela S. Agata di Pu- | » 
glia 


Candelaro . ....... 3» 
Candida . ........ » 
Canfanaro ........ lieve 
Caniga .......... grave 
Conné:-- cpl i» 


Canosa di Puglia... . | lieve 
Capaccio Roccadaspide |grave 


UHeve 


Capalbio ..... .... grave 
Capannelle ... ..... | lieve 
Capocroce ........ pr 

Capo d’Orlando Naso . |» 

Capo Spartivento . .. .grate 
Cappuccini ....... lieve 
Capralba ......... 


Capriati a Volturno . . | . 


Carano .......... » 
Caravaggio . ... » 
Canali iena grave 
Caronia ......... | lieve 
Carovigno - esi ani grave 
Casabianea ...i.... | Meve 
Casnea'enda Guardinlf. . : 


Casalbordino ...... 


i 
| 


Num. d'ordine 
della linea 


3] 
br 


110 
102 


124 


i (da 
z CA 
Stazioni, Fxrmate, ecc. L | hi P 
(Re di Pata! . «| lieve] 64 
| Casaletto Vaprio . ... » 14 
| Casalincontrada Brec- » 5I 
ciarola 
‘ Casalpusterlengo SO » 12 
‘Casal Velino ...... grave| 108 
‘ Cassano all’Jonio . . .. » 106 
| Cassano Irpino . . ... | Heve| 77 
‘Cassibile . . ... grave | 114 
' Cassino . . lieve | 61 
Castagnaro . ...... » 37 
Casteldaccia ....... » 109 
| Castel d’Agogna . 3 1 
| Castel d’Ario ...... l 38 
i Castelforte Suio Terme | : i 14 
. Castelfranci . ..... “ >» | 77 
‘ Castelfranco in Misca- grave) 81 
| no | 
| Castel Lagopesole . . . lieve | 86 
Castellammare del Gol- ». 118 
| fo i 
| Castellaneta ....... » | 97 
| Castellaneta Città . .. | » | 97 
| Castelleone die RR anne | » 14 
| Castelvetere . ...... i. 7 
, Castiglione Cosentino . > 106 
Castiglionè in Teverina; |> * 55 
Castronovo di Sicilia .. |{grave| 109 
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e e —_  _— _ EEE e ZA ct ferrate 


Stssioni, Fermate, ecc. 


e e n 


Castro Pofi Vallecorsa . 
Castroreale Bagni . . . 
Catanzaro Marina. ... 
Catanzaro Sala ..... 
Catenanuova Centuripe 
Cattolica Eraclea . ... 
Caulonia 


se ‘e e e 0s0 s0 e °. 


Causo .......... 


Cava Carbonara . ... 
Cava Manara ...... 
Cavanella d’Adige . . . 
Cavanella Po 


Cava Ticino (Posto mo- 
timento) 
Cava Tisozzi ...... 
Ceccano 


Celle Bulgheria Roce, 
Cellole Fasani 


Censiti 


* os. es è ès0 os e ai s ss 


i 


£ di: o 

E 

i 
lieve! 61 
» i 110 
grave 102 
lieve | 105 
grave 111 
. 119 
lieve | 102 
grave 1,9 
lieve 6 
. | 18 
. | 36 
» 36 
» 11 
| » i 15 
' » ., 61 
ha ‘64-86 
i » | 96 
luo 
i. | 38 
| » 103 
DIE 
[12 
» 61 
grave: 109 
| tiovo | 87 


Stazioni, Fermate, coc. 


Cerignola Campagna . . 


Cervaro 


Cervignano del Friuli . 


Cesano di Roma . ... 


Cetraro . ........ 


Chianche Ceppaloni . . 


Chieti... .... 


Chieuti Serracapriola . 


Chignolo Po 


Chilivani ...... 


Chiusa Selafani . . è. - 


Ciampino .....-..- 


Cianciana 


Cinisi Terrasini 


| Cimino o 
Cirò...» 


Cirella Maierài 


rn a 
=— i 


e... 00» 


e. * 0. * 


: Cisterna di Littoria . - 


Cisternino 


quinia 


Civitavecchia Porta Tar. . 


AULA 
HE 
ri A 
a (ti 
lieve | 84 
» 87 

» 52 

» 42 

» 33 

» 87 

» 108 

» 76 
grave] 52 
» 101 
lieve 51 
soi 50) 
i lieve | 19 
grave. 130-182 
| Lieve | 30 
o. 129 
| » 61 
e e 
|. 100 
» | 118 
preve 103 
| 0»! 102 
| Heve | 69 
i , | 84 
AI 68 
- i 47 
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Stazioni, Fermate, ecc. | È | GE 
1 I Fe 
La 
Classe .......... lieve| 42 
Coecorino ........ . 103 
Codogno . ........ » 2 
Colle Basso |. ...... » | 100 
Colleferro Segni... .. » Gi 
Colonna .......... sì 61 
Colonna Littorio ..... » Al 
Comiso ....... i >» | 114 
Comitini ......... graze| 109 
Condofuri . ....... lieve | 102 
Conselice ......... 2 48 
Contessa Entellina . . . » 129 
Contursi ......... |» i 82 
Conza Andretta ..... I grave| 77 
Coppella (raddoppio). . | lisos| 50 
Corace . ......... | grave 105 
Conto Piras lieve | 64 
Corigliano Calabro “gEgvO, 102 
Corleone |. ........ lieve] 129 
Corsano ......... grave 81 
Corteolona ........ licve| 19 
Cozze ........... » Bi 
Cozzo . . L 
Cristina (Posto movi- | grave] 8L 

meno) 

Cropani i... » >; 102 
Crotone >. 0» 102 


Staz'oni. Fermate, occ. 
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Crucoli |... ..... 
| Curinga dti 
Culio.s ii 
D 
Decimomannu . ..... 
Delia icons e 
Diamante PER SETE 
Dignano . ........ 
Ditillo:,. uni 
Dittaino ......... 
Divino Amore ...... 
Dolo . . nu 
Donna Beatrice ..... 
Duino Timavo . .... 
| E 
‘Eboli Campagna .. ... 
' Eenazia io ipa | 
ENds:c ius og gol 
Erice Napola . ..... 


| F 
| Falciano Mondragone. 


Faleonatra 


grave 102 
» 108 
» | 102 

| 

| 

ne 130-188 
leve 123 
» 108 
: 30 
grave! 114 
>» | 111-124 
- 126 
lieve DE 69 
> | 20 
| grave 129 
‘lieve 33 
| lieve | 82 
Ss 84 
grave| 130 
; Meve |118.ter 
grave 71 
I Peri 


L,- Qrote ie: 


—-- —- 


FRE a (= 
E Sg é E 4 
| Bs « | Bé 
Stazioni, Fermate, ecc. L CR Stazion', Fermate, ecc. & n° 
© ,8 ; 5 de 
e se é se 
a e] 
Falconara Albanese . . | lieve | 107 | Francavilla Angitola Fi- grave 103 
ladelfia 
Faleone . ........ igrave| 110 | N: 
i lu Francavilla Fontana . . lieve 98 
Falerna 1 ........ » | 103 
Frasso ........ » | 64 
Fasano |... ....... i» 84 
iui Frasso Telesino Dugen- ° 8 
Favara di Villabate . . | lieve | 109 ta 
Favarotta ......:. » | 116 |Frattarolo ........ grave 89 
Ferentino Supino . . . . 61 || Fulgatore . ........ leve |118.ter 
taralbto Antico Piano- | grave| 105 | Furbara ........- AN, 38 
| as 
PR | Fusceldo. , ....... ve 108 
Ferrandina ’omarico » 85 | 
Mig, | 
Ferrera Lomellina . .. | lieve 6 | | 
Ferruzzano ....... |grave| 102 G 
Ficarazzi (....... lieve | 109 | 
File iL... > |\niwf Cabella Grande (raddop. gravo| ‘ 102 
i | "° pio) 
Fiumefreddo (Bruzio) vi o Gaggiano . ....... lieve 11 
Fiumefreddo Sicilia . . È 111 Gaggio | ........- » 23 
. 09 
3A dA Ga grave| | Gaibanella |. ......i > 42 
‘iumiei jec 53 1 | 
Fi TALI sero Galleria di Ciampino . | >? 62 
u 58 
- RIGO Porto Canale » si illeso cai » 30 
SERI die ea » . 
fi 8 | GAllitello |... [grato 118 
ollonica | » n ; 5 
P RR Rea ; Gambolò Remondò . . . | leve ò 
ondi S 6 
DEMOnBa cia Grano Garagnone . . ...-- » 65 
Fonteveechia (raddoppin)| lieve 84 dii 5 
Forenza .......,. î 86 Gavorrano . ... +. » 48 
Fossalta di Portogruaro » 38 || Gazzo di Bigarello . Pa » 38 
Fraigas ........, diana 190 Gela. inn grave| 114 
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Gela Lago ........ ve 114 I 
Gerbini » 111 Toe ù a 
eslas . . ave li 
Giavo |... ....... . 130 o sf ui 
IMEra isa »° 
Gibellina (......... leve | 120. 
1 Incoronata . ...... » 84 
Gimino .......... » na Li in 
, d 
Ginosa |. ......... grave) 101 sola: Capo } dica 
Isola della Scala .... [lieve | 37-41 
Gioia Tauro ....... » | 108 
| ;, [Ispica ..i....... » 114 
Giugliano Qualiano . . |Meve | 71 
Giulianello Roccamassi- » 64 î 
ma | J 
Giunearico |... .... . 48 
Golfo Aranci ...... grave| 130 Joppolo . \ ....... lieve 103 
Grassano Garaguso Tri- >» 85 
carico 
i L 
Gravina ......... Heve 95 | 
Grisolia Cipollina . .. |grave] 103 || Ladispoli. ........ | lieve || 54 
Gropello Cairoli . ... |Zieve 5 La Fiora. ........ i » 64 
Cirosseto . .\...... » 48 Lanuvio .......... » 64 
Grottaglie ........ grave 98 Lapio . .x. .. bias a 77 
Guardavalle . ...... » | 102 (Lariano ......... i» (°° 68 
Guardia Piemontese Ter. | eve | 103 (fanti. rca o ° 110 
me | 
Guardieregia ...... A 80 - orta Formello | i 
Guglionesi Portocanno. |gravel 78 Leiano:ardia ioni î 
ne | Latisana Lignano . ..|° » 33 
Guidonia Montecelio Can-|fieve | 58 liITatomie ......... >» | 119 
tieri Verd 102 
Guidonia Montecelio S. » 58 Le Vera, Go. 
Angelo Lavorate ......... i» 75 
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| | 
Lecce . ......... |dicve | 84 | Maiorisi |... ...... lieve | © 
Lentini ........., “grave, 112 || Maleo .....,.... » 15 
| ia 
Leonessa ......... di | 86 | Mandatoriecio . .... |grave 102 
Lercara Bassa . .... » | 109-126 Manfredonia . . .. i. » 89 


Lesina (raddoppio) ... |grave; 50 | Manfredonia Città . . . lieve 89 


Libertinia ........ » tit f Marausa ......... grave] 118 
Licata .......... » | 116-123] Marcatobianco . .. .. » 111 
Licata Porto . . Ì Dr » 116 || Marcellinara.......!lieve | 105 


Lioni .......... |Heve| 77 |Maresca (raddoppio). . 'grave| 50 
Lison ........... » 23 || Margherita di Savoia . Ra 91 


Milazzo .L.....0.. »-| 110° 


Littoria ......... » | 68 [Margherita di Savoia grave, 81 
18 Ofantino Î 
Locate Triulzi ...... » | . | id 
108 Marianopoli . ..... » 111 
Longobardi . . ..... > l 
36 Marinella ........ pi 130 
Marzamemi... ..... Heve |118-Vis 
Lo Zueco Montelepre . |grave| 118 FE | Ki 
Mass ala 
Lucera .......... liere | 88 a "| da 
M ti Qo.o s0 . 0.0 000 e ve | 9) 
Lucera Città ...... » 88 a Dole i ce ) 
ara Iblea ...... » ll 
Lunghezza ........ » 58 | SORATA PA l ” 
Luogosano S. Mango sul » 77 Melegnano . ....... | (00 | 
Calore Melito di Portosalvo . . . 102 
Melzo:; cus : 13 
Menfinscgo tota » 119 
M Meolo i » i 98 
Maccarese Fregene ... ! lieve 52 || Mesagne ......... » I 98 
Macchia d’Isernia . .. » |. 60 |Metanonto........ grave; 101 
Macomer ........|grave| 150 | Mezzano... ...4. Ueve 42 
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S:azieni, Fermate, ecc. 


eu 


Milis i... 
Milo (........,, | 


Mimiani S, Cataldo . . 


Mineo 


Minervino Murge .... 
Mirabella Imbaccari . . 
Mira Mirano . o 
Mirto Crosia 


Misilmeri. ......, 
CI e 


Monasterace Stilo... , 
Monfalcone. 
Mongrassano Cervicati . 
Monopoli . ? 
Montaguto Panni Hei 


Montalbano Jonico , . . 


Montallegro 


Montalto di Castro .. 
Montalto Rose 


Montauro eta 
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grave! 130 || Montecalvo Buonalber- grave 81 
lieve 1118.terl 8° Cas. 1 Va 
Montecorvino ...... lieve 82 
i yrave| 111 sa 
lieve | 117 Montefaleione . ...., i 
39 Monte Giordano . » | | 
>» LI 
og | Monteiasi Montemesola . [greve 98 
121 Montella ......... lieve | 77 
20 | Montemaggiore Belsito . | grave; 109 
Montemarano . ..... lieve | 77 
grave! 102 | n 
Montemiletto | ..... » li 
lieve | 129 ; 
114 Montenero Petacciato . > 
b) 
185 | Montepescali . ..... >» |47-48 
84 | Monteruduni Macchia . » 00 
>» 
Monteruduni S. Fusanio » i 0 
grave, 383 | di 
leve | 102 Monte Romano . .... 3 i 
| Monterotondo Mentana © di 
grave! 106 , » 
; | Montesano ........ 
iii dà » | 4 
s Montesanto , ...... 
yrave 1 
i Monte Sara ....... grave) 119 
d ba Monte S. Bingi » | 69 
onte S. Biacio ..... 
lieve | 119 || di io 
Monteverde ....... > 
grave’ 59 
Monti Sar le a e » 130 
: tre Montiechio |. ...... » 77 
: 102 Morcone ......... Ueve | 79 
î 9% [Mores .......... grave| 190 
lieve 47 | Morra De Sanctis vee » 77 
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Stazioni, Fermate, ecc. | - ©, Stazioni, Fermate, cce. | i; v* 
3 | #8 | 8 | 53 
: N Z SA <P 
Mortara . ....... |lieve 9 0) 
Motta S. Anastasia . . | grave. i | SR: 
iii. a an 66 o Pi i Occhiobello ........ liu O 35 
'Oghastro Cilento . ... grave; 108 
Alozia:+ sud » | 118 | 
i Olbia... e «Ue sdi » | 180 
Mugha .......... grave| li1 Olbia Marittima (Isola ! » 131 
Mulinazzo ........ » 129 Bianca) | | 
Mulinello |. ....... » 12t | Olevano ......... | Hove | 1) 
Musei iso 4a > 188 ose Tindari ..... grave 410 
Muzzana dal Turgnano . | eve i 83 | Omignano . ....... | leve | 108 
| Orbetello . grave 53 
A N | | Ordona è Rare e ec » | _ 86 
Onda ga csiia Tieve! 98 
Narni Amelia ...... | lieve 57 | Orio Litta ........ » | 19 
NaBlsl oo gioia grave: 98 | Oristano . ........ igrave| 130 
Nera Montoro . . ...|lieve| 57 | Orsara di Puglia ....: 8I 
Nettunia ......... Meve | 70 Orta Nova. ....... I » 84 
Nettunia Porto . .... » 70 | Orvieto. ........ | leve 55 
Nicastro ......... » | 105 |Oschiri vata a grave 130 
Nicorvo ......... » 5 | Ospedaletto Lodigiano . I lieve 19) 
Nocera Tirinese grave] 103 | Ostiglia iaia i » 4i 
Nogara .......... lieve | 88-41) Ostuni . ......... i è 84 
Noicattaro . ......|' >» 84 |Ottavia .........1 » 47 
Norma Ninfa ...... . 64 
SNO enon aa . 114 P | 
Nova Siri Rotondella . :grave| 102 
Vosges Moma , 110 Pabillonig; py.\ ISO | | grave 180 
Furnen - Paased o Li. |a. | 118 
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Pellegrini . ......°.. | lieve 


Pace del Mela... lie ve : 110 
Pachino Loredan n 118 bit LL 
Padiglione ;... c i | zo Pescolamazza ...... » 
Paduli sul Calore . . . l grave | Bi *FFORNO:a a data 
Paestum... » î 108 | Pezza di Greco... ..1 > 
Palagiano Mottola . . . lieve | 97 Pianerottolo d’Ariano . [grave 
Palagonia... dra 117 | Piane di Larino ..... | Hove 
Palazzolo dello Stella . . |Zieve | 33 | Piano del Conto. ...| » 
Palazzo S. Gervasio grave 95 HOME: DUIIACO i 
Montemilone | Pietrapaola |. ...... grave 
Palermo Brancaccio . . | lieve. 109 || Pietreleina ........ | eve 
Palestro Lei i » | 9 | Pieve Albignola lella i 
Palidoro (........ GB 102 | Pignataro. Maggiore . . dai 
Palizzi LL... » 102 ei Limito . ...; » 
Palo Cerverai Lied, » | 52 Î Piombino .. I z 
Paola ...... vl i i 108 i ! Pipetaro Pie | » 
| Paredano,. . 44 ; | 96 ' Piraino S Angelo iu. ‘4 
Parona. Lomellina La » | 11 Piratò das: La a | grave 
Partanna . Rate » 120 Pisciolo ........ . O SI 
— CERI 0» | 118 : Pisciotta ......... lieve 
assomartino |... gave | 112 | Pisticei PRERLER ER ‘grave 
Paternò i... I lieve ttt bis! Pizzighettone Laeiastà | lieve 
Paternopoli e 77 | Ploaghe ......... grave 
Rane | » 110 | Poggio ERO cu. » | 
Paulilatino Usai are ‘orale 180 | Poggiorsini Gravina ,. . | lieve 


Pavona .- 


. | lieve Li la 
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Pi 5 | fe 
CAS = È È Sc 
Stazioni, Fermate, ecc 50| 5 p Stazioni, Ferm»te, ecc — a 
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a Sl. | 
Pollami tibetano | lieve | 83 iPozalli . ...-.... iene 60 
Pollina S. Mauro. Ca- » | 110 |Prata Pratola...... pi 06 
stelverde | | i ‘Presenzano . ...... > | 60 
Pomezia ......... NE, i Do 
Du “ | i sj FPriolo Melilli |. ...; * | 119 
P Àl it d- . - ì 
ea RALE re Piivermo:,.i. usi » |64-69 
Ponte Casalduni ° 81 |Priverno Fossanova . . |grave 64-69 
si 
Ponte d'Adda ...... » 15 |Punta Piccola ...... » 119 
Ponte Galeria ...... | » 52 | 
Pontelagoscuro . . ... | » 85 Q 
Ponte S. Cono .....| * ; 83 
) «i 
Pontile per Grado ...! » +29 fQuattro Finaite..... » 126 
Populonia ........ » 46 I 
Portiere Stella . .... i grave | 111 R i 
) 
Porto ........... | eve | 59) | 
Porto Costanzo Ciano . grave 119 Raddusa Agira ..... | » 111 
Porto Empedocle . ... ‘lieve |109-110\Radicosa (raddoppio). i »u 50 
a Empedocle Can- |; >» (10 [ngatisi ina 08 
ne 
° | Ragusa Ibla ....... io 0 | 114 
Portogruaro .......: » 33 > | 
Ramitello (raddoppio) . » 50 
Portomaggiore . .... » 42 ] 
:iRamolia dice Heve | 136 
Porto Nogaro . ..... » la | » 
Porto Rosega ...... a» og |P nBori aio dh 
Rapol asa vel 9 
Porto Torres . ...... grave) 132 TORE ZAVONO ca Di " 
Ra Ruvo ...... > 77 
Porto Torres. p.za Cri- | lieve l139.bis] “PONe SUuvo Ò 
stoforo Colombo Realmonte . ...... |lieve | 119 


Portovecchio di Piombi- . 46 {Rende .....,... «gl -® | 107 
no i i 
‘Restinco (faddoppio) . | grave| 81 


elica ae dino... grave] 82 UAIDrE Cai 


182 a ORI nata 
Stazioni, Ferma'e, ecc. È ! e o Stazioni, Fermate, ecc. i - t 
Ribera (........, lieve i 119 (Rosciano ......... lieve | bi 
Ricadi |. .......,, » 03 Roseto Capo Spulico . » i 102 
| DE £ 
Ridocco .......,. » o 129 [Rosoliva ......... » 1 36 
Rignano Garganico . . . urave | 50 Kualti ae rg È | 114 
Rio Salso ........ » I 88 \Rossano |... ...... » | 102 
Ripabottoni S. Elia .. |Zieve ! ‘#8 (Roverbella na Il 
Ripalta (......., grave! 50 (Roveto Bimmisca . .. . » [1185 
Rispeseia .........1 3» | 52 \Rovieno d'Istria ....° * ; 0% 
Ritornella . ....... lieve 'LJ1-bis | 
Robbio ........., » | 5 | | I 
Roeeabernarda . .... sana 102 i E | 
‘A 
Rocca di Mendola . . . lieve | 122 Is. Agapito Longano . . » 60 
Rocca Imperiale . . . grave 102 is Agata di Militello | > | 110 
Roccapalumba Alia . . » | 108 18. Agata sul Santerno . 3 | 13 
Rocca Ravindola . + «. | Weve i ti) "8, Asostino Maremma . ‘grave, 52 
Roccastrada ....... i, S dî Is, Andrea dell’Jonio . pa | I 
Roccella Jonica . .... 5 ® | 102 (S, Angelo dei Lombardi | lieve | se 
ut Antonio |gravej 86 IS. Angelo in Grotte . . » | 80 
Romagnano Vietri Salvi. | lieve 82 s E i i 
di ! | [S. Antioeo Ponti . . .. L* | n 
Roma Smistamento . . » 55-bis'S, Basilio Mottola . ..; > | di 
pr RIEN n 4l iS. Basilio Pisticci . . . ‘grave, ID, 
Ronchi dei Legionari |, | 97 da 19666 PTOTO pae " 
Nord _ i © #8. Carlo. iu. | grave 190-198 
si dei Legionari i 33 L Cataldo |. ...... [leve 119 
Rosarno , | (S. Caterina  dell’Jonio |grave! 102 
beta. grave; 103 fig. Cristinave Bissone & !Kdieve | 19 
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Stazioni, Fermate, ece. = O "a | Stazioni, Fermati, ece. | = i 
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S. Donà di Piave . le- [iene 23 iS. Martino Piana . . . grave! 111 
300 . Michele del Quarto . lieve ! 23 
S. Eufemia Lumezia . . , grave 103 Lic Abealliia 4 I, | 108 
S. Gi Ia Marina | ” a . Nicola di Mazara . . grave 118 
S. Kurosia . ...... |lizve 64 di Nicola di Melfi , . . |» 95 
S. Filippo S. Lucia . . » 110 |S. Nicola Varco , ... » | 1€8 
S. Fratello Acquedolei » | 110 Ninfa gni nata >» | 120 
S. Gavino |. ....... grave 130 |S. Ninfa Città . .. leve | 121 
S. Giorgio... ..... » | 182 Ollvapaisia gie nea > | 116 
S. Giorgio di Nogaro . |lieve Î 88 Orsola . 1. ..... dl ave] 192 
S. Giovanni . ...... grave! 152 Paolo . ........ “eno | 13 
S. Giovanni Rotondo . » 83 A ietro a Maida Mai- |grave| 165 
S. Giuliano del Sannio | lieve | 79 is. Putsaiivallaia Ca os 59 
S. Giuliano Milanese . » | 12 pracotta 
S. Ilario del Jonio . . . | » i 102 |S. Pietro in Selve . . . - & i) 
S. Leonardo di Cutro . | rave 102 |S. Pietro Vernotico .. | » 84 
S. Lorenzo’ Lo Vecchio | eve 118.vis8/S. Polo dei Cavalieri . i » | 58 
S. Lorenzo Maggiore . . I L: 81 iS. Polo Matese ..... i» 80 
S. Lucido ........ ù ‘» | 107 IS. Salvo . ....... | » Da 
S. Lucido Marina ..., >» | 108 [S. Severa... ...... |» 52 
apnea d’Alunzio grave, 110 s Severo . ....... O » 50 
STINO S. Sostene . . . | grave 109 
rds; Hogzianoro, | È | ata S. Stefano di Cama- | Hove 110 
S. Maria delle Mole . . Manda | 64 stra | 
S. Maria di Catanzaro igrave| 105 [S. Stefano Lodigiano . | » 1% 
S. Marinella . ..... | Hievo 52 IS. Stino di Livenza ._. si 2} 
S. Martino in Pensilis | >» | 78 |S I » 114 
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S. Vincenzo ....... ” (PRE | 
S. Vito dei Normanni . grave, 
S. Zenone al Lambro . [PSeDE | 
Sairano Zinasco ..... » | 
Salandra Grottole . . . grave 
Salaparuta Poggioreale. |liewe 
Salemi ......... » 
Saline di Reggio . . .. > 
Salone .......... > 
Samassi Serrenti grave 
Sambiase ........ » | 
Sangineto. ........ ® 1 
Sanluri Stato ...... » I 
Sannazzaro ....... lieve | 
Santa Palomba ..... » 
Santuario Incoronata . . | grave 
Sanvineenti |... .... lieve 
Sassari . ......., > 
Savignano Greci .... [grave 
Savio © i lieve 
Scala di Giocca ..... |grave 
Scalea S. Domenica Ta- » 
lao 

Scalilli.......... 
Searlino ......... lieve 


Schettino S. Maria di 
Licodia 
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2 iS 
rara. a 
48 {Sciacca Pea 
84 [Sciara Aliminusa . ... | grave 
12 [Scieli........... lieve 
6 (Scifitelli. .. ..... grave 
85 ;Scodovacca Lera lieve 
120 Scordia RO RE RR » 
118-191 | Secugnago Lega e » 
102 Segesta Tempio . » 
58 [Peggio iaia i e AMI grave 
130 ‘Selinunte . ....... lieve 
105 Sellia ; grave 
108 Sepino .......... | Lieve 
190 Sermoneta Bassiano LA 
% lserradifaleo .;..... " 
69 DO 
Serramanna Nuraminis |grave 
86 
i Serranova ........ s 
30 
Sessa Aurunca Rocca- | lieve 
182 monfina 
81 |Sesto Campano ...., » 
42 Sette Bagni ....... » 
182 Settingiano . ...... » 
103 Sevegliano . ....... » 
n Romano ...... » 
29 | 
‘SSferro ua les Wes grave 
48 | Ì : 
Sibari... = 
111-bial 
Sicignano:degli» Alburni. | lieve 
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Stazioni, Fermate, occ. I va Stazioni, Fermate, ecc. i o 5% n 
AI tia 
Siculiana . ....... grave| 102 
Siculiana Marina . ... lieve | 84 
Siliqua . .. grave| 109 
Simaxis . . lieve 40 
Simeri Crichi ...... 
Simeto... i... i 
Siponto . ........ 
Siracusa ......... grave] 32 
Siracusa Porto . .... lieve |N8-101 
Smogliani Carmedo . . » 80 |Targia ........... » 112 
Solarussa ........ grave| 180 |Tarsia........... i grave] 106 
Solopaca ......... lieve 81 \Tartaro (raddoprio)... i lieve 41 
Sonnino . ........ » 64 {Tarueco |... ...... > | 129 
Sorzente Ramolia » 136 fTaurasi . . > 77 
Sosio: ici » | 127 |Tavazzano ........ e, 12 
SOSL:i ua eo ni 81 iTavernolo ........ ‘grave| 81. 
Spadafora San Martino » o 110 |Telese Bagni ....... lieve | BI 
Spagnuola ........ i » ‘' 118 \Telese Cerreto. ..... » 81 
Sparagogna ....... | grave 111 ‘Termini Imerese . è. . O 5 (9 
Spezzano Albanese . . . è? 106 Termitosa (raddoppio) . or are, 101 
Spinà:/ e Galla da » | 109 |Termoli,. MESSE 50 
Squillace . . ...... » | 102 (Terracina ........ i» 64 
Squinzano . ....... lieve 8£ ['Terralba Mussolinia . . grave, 10 
Stabile ....... ... |grave| 95 \Terrenove. ........ ‘lieve 118 
Sticciano ......... i peer 47 (Terzo d’Aquileia ....' 29 
Stornara (raddoppio) . . ‘grave 84 |\Thurio . ... 7... | grave| 102 
Strassoldo ........ lieve lieve 85 
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Tissi Usini .....,, grave | 132 Tromello (........ . | Leve 9 
. . | Î 
Tivoli . ........, lieve | 58 Lula enti » 76 i 
[4 di . | | 
lorano Lattarico . | grave! 106 ‘Tursi Policoro . .... ci 1 
| 
Tora Presenzano . . . +‘ lueve: 73° Tusa ISEE SANE 2. | lieve: 110 ; 
Torino di Sangro... e” 50 Tutnrano 2000... |grave BM 
r i 
Torralba ......., - Iigrave. 180 - ì I 
Torre Cerchiara Villa- |, 102 U 
piana . 
Torre di Gaffe... .. | o 123: Ummari ri ded RI” o iteve |118 te" A 
Torre Melissa a sp | » I 102 | ‘Uras Mogoro tuto de + |grave 130 
Torremuzza Reitano na | liev : | 110 Ururi Rotello .-. .... leve | 18 
Torre Orsaia ....., | » | 108° Uta . ........., grave] 118 
Torre Saracenn ...., igravei 102 i I 
| 
Torretta Corana ..., lieve! 61 | i | 
| i 
Torrieola ........ i » | by 1 
Tor Sapienza... o» o 58 | Vaccarella ........ lieve. s 
Tortorella)... » | &9/Vaglio Lucano ..... grate sa 
; 
Torviscosa... » :  83/Vairano Caianello . ... Li n) 
Trappeto . ,. NESSO x | 118 {Valledolmo ........ ‘grave Ill 
Trebisacce . lede » ; 102 Vallelunga fara a a. dl 
Trecella LL...) n i 13 {Vallo della Lucania Ca- Ba in: 
Trepuzzi...) . I 84 stelnuoxo di | 
bei sì bl 
Trinitapoli 8. F erdinan- grave] 84, OM | PA 
do di Puglia i i [Valsavoia ........ grave: 112 
Triolo ROERO) oa | 50 (Velia Scavi Lieve | 108 
Trivigno FALDE E do e ci » | 85 lIVena fro N Lasa pose dl 60 
Troia Castelluecio Sarri lieve | 81 i Venetico (. 3... ..1: » | IIU 
| Î i 
WT..-_ _ | sè EL 
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Venezia Mestre ..... | lieve 20 | Villalba ......... grave; 111 
Venezia Porto Marghe- » 20 Villa Literno ...... >» 11 
ra i i. | ; 
| ‘ Villamaggiore . ..... lieve | 18 
Venosa Maschito . . .. grave! 95 | l 3 
| | i Villamassargia Domu- |grave! 138 
Verbicaro Orsomarso”. » | 103: snovas i 


Verdura . ........: lieve| 119 i Villanova d’Ardenghi . Lieve 5 
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Vibo Valentia... ... » | 103 | Villarosa RO grave ! Ul 
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Vidalengo ........ » | | 
ve Vitulano . ........ » | 81 
Vigasio . . . » 87 
Vigevano . ....... » 11 
Vigna di Valle ..... DA 67 o | z 
Vignale Riotorto . ..' , 48 
Vignate |. ........: >» ‘18 i Zabroni Roveria . ... lieve 30 
Villabartolomea . . .. Sd 37 | Zappulla ......... Loti 110 
Villa Castelli... ... 0» 98|Zeme........... , lieve 1 
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Comunicato: 


Deliberazioni Ministeriali circa lo improso ammesso a gestiro servizi in ap- 
paltoe dell’Amministrazione ferroviaria. 


La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R, decreto-legge 23 feh- 
hraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVIEI, 
n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese am- 
messe a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelo- 
grafica ed Aziende di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 
17 aprile 1942.XX peo la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha 
preso le seguenti: deliberazioni ratificate dal Ministro il 27 aprile 1942-XX; 


ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE 


TISANE ETTI i e nn TTI ci. e Cenni 


PARISnO ni di | Specializzazione Limite di appalto 
“ia di RARA VOSTRO PE sosia 
BRIGUGLIO iacono Manovalanza in genere ‘500.000 
Roma 
BENZI Francesco Manovalanza in genere . 500.000 
Quargnento (Alessan- 
dria) 


ESTENSIONE DI ISCRIZIONE O DI LIMITE D'APPALTO 


oeipreto «vdifier redini e I 


lu. ._ tn ene e een cc SEA Erre N - 


ne artt sotemi 


mt TE la d'a Tone 


Lala e e re 


i a I al U 
da Sio | Perrin 
RE STE ROERO A î a Re 
MALTINTI cav. Ferrue- Manovalanza in genere — È Stessi servizi 
cio, Manipolazione merci - 1.000.000 
Livorno Facchinaggio e pulizia 
stazioni. 
L. 500.000. 
RIGETTO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE 
RARIORO pasa 5 ! Specializzazione | Limite di appalto 
VALDITERRA Angelo ‘ Facchinaggio merci e ba- 500.000 
Novi Ligure | gagli registrati, , 


Il Direttore Generale 
VELANI 


Parto 11 —- n. 18 - 30 aprile 1942-XX. 
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Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture. 
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LAVORI E FORNITURE 


Sistemazione impianto lavaggio | 
carri stazione Foligno. | 


Costruzione fabbricato servizi ac- 


Lavori per modifica impianti In | 
stazione di Pavia Scalo. | 


Womnitura di 22 cisterne ia: cemen - 
to armato du mc. 10 ciascuna. 


Impianti elettrificazione per rice- 
vimento e partenza treni merci 
a Trieste C.le. 


| 
D 
Montaggio copertura in ferro nel- 
la Rimessa Automotrici del De- ib | nr 
_posito Loc. A _Padova, 


- —_——o- 


Impianto di orologi elettrici in sta- 
zione di Asti. 


Costruzione di due piattabando . 
per manufatto sovrapassante il | 
raccordo rperci i 
nero. 

Costruzione cunicoli per impianto |. 


centrale termica in stazione di 
Torino P. N. 


Costruzione fabbricati alloggi mel 


piazzale esterno della stazione 
di Brindisi Cc. 


__- - - 


Sistemazione di una briglia sul | 
fiume Po. | 


Ticino delia linea Milano-Vize- 
vano. _ _ _ ______ 
Impiunto barriere P. L. manovra ‘ 
elettroidrodinamica in divers. 
stazioni della linea Torino-Mi- 

lano. i 
Lavori di completamento della Co- 
struzione del nuovo F. Vi. della 
stazione di Venezia S. L. _ 
Sistemazione trincea al chilometr., 
35 + 390 della linea Termolt- 
Campobasso. 


Consolidamento pile del ponte se | 


Pioluigamento binari in stazione ! 
di Moncalieri. | 


Ampliamento della stazione di Tei 


lese Cerreto della linea Cervaro-, 
Napoli. Da 
Fornitura e > posa ino opera era di ottoto 
montacarichi elettrici In stazio- 


cessori presso la stazione di Sun ; 
_{3iuseppe Cairo. E. 


Asta pubblica Lun 
sione rivata per la approssi- a 
T. P. tta- luci mativo delle 
tiva privata | PFOSONLAZIONE | dello pratiche 
A. C. Ap- delle otterte 
palto concorso appalto 
Ore 12 
L. P. del 4 maggio | 300.645 Sezione Lavori 
| 1942-XX ceci _____Ancona — _ 
I TRE Ore 12 ” 3. 
L. P. del 5 maggio! 168.000 | Sezione Lavori 
| 1942-xX Lu Torino 
ha | Ore 12 
L. P. idel 5 maggio 57.000 Sezione Lavori 
| 1942-KX i | Milano © 
j “| Ore 12 || 
L. P. del 6 maggio — Firenze 
iena ae ; ETRO: ORI 
| Ore 12 
L. P. del 6 maggio | 174. 000. Ufficio T.E.S. 
| 1942-XX Trieste _ 
Ore 12 
L. P. del 7 maggio| 105.000 Sezione Lavori 
1942-KX Venezia . 
si re 12 
L. P. lel 10 maggio — Ufficio I.E.S 
1 1942-XX | Torino o@oSn 
L. P. | Ore 11,30 250.000 Sezione Lavori 
__|ive. rali j Venezia 
AI | Ore CR PST 
L. P. dell’11 magg.| 500.000 Sezione Lavori 
| Li __l_ Torino —@ 
Ore 1 i 
L. P. dell’11 [e 850.000 ! Sezione Lavori 
a 2-XX Li Beni 
Ore 18 | 
L P. del 12 maggio 301.000 Sezione Lavori 
1 1942. |___L____ Torino __@ 
| Ore 18 | 
L. P. del 16 mo 1.778.000 | Sezione Lavori 
I 1942-XX Torino 
| Ore 1200 Ufficio I.E.S. 
L. P. idet 15 maggio: 199-000 Torino 
I _1942-XX Li _ 
Ore 12 
L. P. del 15 ‘mezilé 26. 500.000 Sezione Lavori 
1942-XX Venezia 
Ole 18 | 
L. P. el 15 maggio! 439.485 Sezione Lavori 
. si nate | Napoli 
L. P. det 17 sn "maggio 195.000 | Sezione Lavori 
da ne Torino _ 
I GEE | 
L. P. del 18 si 212.200 Sezione Lavori 
1942- XX ra SE Napoli _ . 
— Ore 16 | 
A. C. ‘del 6 giugn) — Ufficio I.E.S. 
i 1942-XX ala Genova 


Brigpole. 
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Cotone in filetti 
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E 353 Termine utile | Servizio ed Ufficic 
che 
Ss Quantità MATRRL: LE DA FORNISSI 3 REL presentazione incaricato 
2 i A delle offerte | delle pratiche 
fi a A 
= ee È 
N. 2 000 Tubi di micanite per isolamenty - <P Bi 5.5.1942 Servizio Approv- 
i bobine. | A. XX vigionamenti - 
pas | suina = Wists casa Sezione 7 
i Attaccapanni e MN ‘10.00 000 soglie ” 
6.000 per porte di uccesso delle car- T. P. el Id. Sezione 7% 
rozze. Ù 
= x Ingranatune di susa: per camere ; 
| 8 distribuzione. I T. P. | ea 1a. Sezione 72 
poss et. i ——_ VR AI ei o" i e i RE fe SE a it cm dit dpi Ln n 
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I | 0 ' 
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| bi I 
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H Direttore Generale 
VELANI 


gu | 


= # «#00; oEI_IUO E _____ee====....i.——’ì))ìi 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


—_r—— 


Per gli impiegati dell'’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen- 


sione. . 20... + a +0 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti al altri enti. . . . . .>» 3200. 


Glu abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gl abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
.- Servicio Personale el Affari Generali dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno , riceve 
i numeri dell'annata. 


I  _ I ee 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gh 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini 
strazipni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato, ALL, posta. di prega per- 
tanto di comunicare al Servitin rsonale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento di; rindirizzo, non assumendosi 
VAmminiatrazione al ALIA sabilità per gli even- 
tuali disguidi causi eil ir di tale comunice 
rione. AI by E 


ge” 


Anno XXXV - N. 19 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
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PARTH PRIMA - Leggi e deereti Pag. 


3 aprile 1942-XX — Legge n. 366. — Nuove concessioni in materia di im- 


portazioni temporanee . 249 


PARTR SROONDA - Ordini gonerali, Ordini di servizio 
Circolari ed Istrusioni di Aurata 
indeterminata : 


Ordine di servizio n. 58. — Apertura all’esercizio della fermata di S. Cri- 
stoforo Faentino... . .. 0... 189 


Circolare n. 11, — Radiazione dal Lasi veicoli F. S. di un carro di SRSSpOCA 
privata . . . . "a ce 190 


Circolare n. 12. — Titoli ammessi a costituire depositi cauzionali . . . . 191 


PARTE TERZA - Ordini di servisie o Circolari di devasta 
determinata: 


Comumcazsoni : 


Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture. . . ...... 0.0 #8 


Roma. 1942.XX -.. ice. An. Poligrafica Italiane .-- Via della Guardiola. 22 


s.\0foe* a | 


EIA A tO COMMERCIO DIDTA DICO Lieto 


1.365 COM: N 


LecGe 3 aprile 1942- XX, n. 366. — Nuove concessioni in materia di importa- 
zioni temporanee (1). 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO È PER VOLONTA DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro 
Commissioni legislative, hanno approvato; 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 


Art. 1. 


Alla tabella delle merci ammesse alla temporanea importazione per es- 
sere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 191%, 
n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-IIT, n. 473, è aggiunta la seguente: 


— —f ——— ————++—+————__———————@——————@—@—@—1—111—@—t@——t—@1t11@@m 


QU ALITAÀ Scopo per il quale è | Quantità minima |Termine massimo 


concessa la tempo- I ammesa alla tempo- | per la 
DELLA MERCE ranea importazione ranea importazione i riesportazione 
I i 
RT ee è iena 
| 
Dischi di cera Per essere incisi lllimitata Sei mesi 


(concessione vale- 
vole fino al 31 di- 
.cembre 1943). 


Art. 2. 


E’ ripristinata, con validità fino al 31 dicembre 1943-XXII, la conces- 
sione prevista, da ultimo, dalla legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 641, per la 
tempora”ea importazione di olio di colza, di ravizzone, di arachide, di pesce, 
colofonia ed olì minerali, per la fabbricazione di lubrificanti speciali. 


Art. 3. 


La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione 
nella Gaezetta U fficiale. 


Ordiniamo che la presente. muuita del sigillo dello Stato, sia inserta nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiun- 
que spetti di osservarla e di farla osservare come,legge dello Stato. 


Data a San Rosscre, addì 3 aprile 1942-XX, 


VITTORIO EMANUELE . 
MussoLINI — Di ReveL — RiIccaARDI. 


Visto, il Guardasigilli: GRANDI. 
(1) Pubblicata nella Gazzetta UTficiale n. 102 del 29 aprile 1942-XX. 


Parte I — n. 19 - 7 maggio 1942-XX. 
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Ordine di servizio n. 58. 
Apertura all’osercizio della -termata di S. Cristofore Faentino. 


. In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunica- 
zioni con decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XI, dal giorno 11 maggin 
1942-XX verrà aperta all’esercizio la fermata di S. Cristoforo Faentino in 
corrispondenza alla casa cantoniera Km. 92 + 913 della linea Firenze-Faenza, 
fra le stazioni di Brisighella e di Faenza, dalle quali dista rispettivamente 
Km. 5+ 009 e Km 8+ 004, 

la detta fermata, non presenziata, è dotata di un marciapiedi della lun- 
ghezza di circa m_ 30 e di una sala di aspetto ricavata da un locale a terreno 
dalla casa cantoniera, e sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che 
81 svolgerà con le modalità e le norme contenute nell'Ordine di Servizio nti- 
mero 105/1932-X e nel punto c) dell’Ordine di servizio n. 158/1935-XIII, . 

Essa dipenderà dal I Kiparto Commerciale e del Traffico e dal .I Riparto 
Movimento di Firenze 

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente 
agli allegati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilome- 
triche e le altre pubblicazioni di servizio. 


Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7,9, 12, 13 e 16. 


ALLEGATO ALL’O, S, n. 58 - 1942-XX. 
PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 
(Edizione 1° marzo 1941-XIX). 
Parte II. 


Tavola polimetrica n. 82 (Faenza-Firenze e Borgo S. Lorenzo-Pontassiete). 


Faenza . . . Km. 9 Borgo S. Lorenzo . . . . Km. 59 
S, Cristoforo Faentino : ; ‘> -- Viechio . ....... >» 67 
nsighella , /././.0. >» © Dicomano . . . . ...° > 4 
Sn. la lead » 9. Contea Londa. - » 78 
TRL di Brisighella » 13 Rufina >» a 
Lo Ai > l Pontassieve . >» 2 
Ma tantino in Gattara . » 21 S. Piero a Sieve . >» 6I 
ad . Sidi el da >» 27 sliaf > 653 
Fantino | 0 > 3,  Tagliaterro. a 
Crespino del Lamone‘ . » 37 Vaglia. .. 79) 
ornello . . . . » 41  ‘fontorsoli . > 85 
Ronta. . var >» 50 Fiesole Caldine ME » 
Panicaglia |, 5 ia Novella . > 93 
amicaglia . >» 55 firenze S. Maria 
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PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Nei prontuari manoscritti delle disanze chilometriche in uso presso le sta- 
zioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Faenza-Firenze, prima del nome di 
Brisighella, si dovrà inserire “S. Cristoforo Faetino” e di contro esporre la 
distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso: 

Per i prontuari delle stazioni della linea Faenza-Firenze e Borgo S. Lo- 
renzo-Pontassieve la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al 
presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della Rete 
la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 9 a quella indicata per 
Faenza, Km. 5 a quella indicata per Brisighella e scegliendo sta che dal 
confronto risulterà minore. 

L’istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla 
formazione della distanza. 

Nell’indice alfabetieo dei prontuari suddetti, inserire, nella sede oppor- 
tuna, il nome di S. Cristoforo Faentino con il numero della pagina e il nu- 


mero progressivo. 


PREFAZIONE GENERALDE ALL'ORARIO DI SERVIZIO 
(Edizione febbraio 1936-XIV). 


A pagina 20, fra i nomi di S. Cristoforo al Lago-Ischia ce S. Croce del 
Sannio, inserire in caratteer cursivo: 


« S. Cristoforo Faentino . . . . . LB! F]|83 >. 


Circolare n. 11. 
Radiazione dal parco veicoli PS. di un carro di propristà privata 


E’ stato radiato dal nostro pareo veicoli il carro Hf 962.400, immatri- 
colato a nome della Soc. Anon. Altek di Milano, perchè immatricolato nel 
parco delle Ferrovie germaniche. 

Detto earro dovrà quindi essere cancellato dall’Elenco .dei carri privati 
inseritti nel parco veicoli F. S. ( Edizione 1930). | 
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Segue: ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 58 - 1942-XX 


Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX) 


PARTE I 
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Gircolare n. 12. 
Titoli ammessi a costituire dopositi cauzionali 


Con riferimento alla Circolare n 47 pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
n. 34 del 1931 si comunica che ai titoli ammessi a costituire depositi cauzio- 
nali provvisori o definitivi sono da aggiungersi i Buoni del Tesoro novennali 
5 %o scadenza 15 aprile 1951-XXIX emessi in virtù del Regio Decreto Legge 


26 marzo 1942-XX, n. 226, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del, 


30 marzo. 

Fino a quando non sarà possibile calcolarne il prezzo medio di borsa se- 
mestrale a mente dell'art. 199 del Regolamento per la Contabilità Generale 
dello Stato, i nuovi titoli debbono essere calcolati al prezzo di emissione di 
L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale, diminuito del decimo. 

Si avverte inoltre che sino a quando non saranno emessi i titoli definitivi 
potranno essere accettati in cauzione, parimenti per il prezzo di emissione, 
diminuito del decimo, anche le ricevute provvisorie di sottoscrizione ai Buoni 
del Tesoro novennali di che trattasi, purchè munite di quietanza delle parti. 


du Il Direttore Generale 
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Comunicazioni : Gare, appalti eee. per lavori e forniture. 


Asta pubblica Impo 
L. P. Licita- | Termine ucile Utficio incaricato 
zione privata per la approssi» 

LAVORI E FORNITURE T. P. tta- mativo delle 


tiva privata presentazione 


A. C. Ap della ofterte dello pracohe 
palto concorso appalto ' 
Fornitura n. 2500 picchetti riferi- Ore 12 
mento correzione tracciato cur- | L.P. del 10 maggio Sezione Lavori 
ve linea Udine-Bivio S. Polo. 1942XX VÀ.» WWW. Trieste 
Manipolazione legnami treno Can Ore 12 
tiere Iniezione a Reggio Caia- | L. P. del 10 maggio | 300.000 Sezione Lavori È 
bra 1942-XX Reggio Calabria È 
Costruzione cabina trasformazio- | Ore 12 È 
ne Deposito Infiammabili sta- L. P. dell’11 magg.| 124.000 Ufficio I.H.S. 
zione Pontassieve. ___———’ 1942-XX | TI Firenze - 
Lavori terra e murari per amplia- Ore 12 
mento scalo merci stazione Tar- L. P. dell'11 magg.| 442.500 3SSigno Lavori 
quinia. Ne» MRO 1942-XX | Roma ____ 
Costruzione rifornitore mc. 100 per i Ore 15 ù 
sistemazione servizio acqua sta- L. P. ‘del 12 mageto | 86.900 Sezione Lavori 
zione di Scicli. Î 1942-X Palermo 1 
gi NEEE Ore 12 i 
Lavori per ampliamento delle Of- L. P del 14 ma n Î 
7 8810 2.805.000 |["ezione Spec. Lavori - 
ficine di Genova Trasta, | 1942-XX Genova 


Escavazione, raccolta, cernita € 


carico su carri ferroviari di car- Ore 12 
bone, carbonella e detriti in sta- L. P. del 14 maggio | 200.000 Sezione Lavori 
zione di Pescara C. e Pesca- | 1942-XX Ancona 
ra P. N. ia i z 
Lavori terra e murari per prolun- | Ore 12 
gamento primo marciapiedi in | L P. del 15 maggio | 105.200 Sezione Lavori 
_ stazione di Orte. 1942-XX Roma, 
Lavori Toe murari ca in La | Ore 12 8 : Lavori 
o armato per ampliare l’ icl- ezione vor 
nu e Rimessa T. E. Depositi di | L P. case 2.877.000 Milano 
Milano Centrale. i 
Lavori terra e murari per amplia Ore 1 | 
mento idrico stazione di Catena- L P. | del 15 maggio 400.009 Sezione Lavori 
nova. i | 1942-XX | Palermo 
Impianto rifornitore me. 50 per Ore 14 
ampliamento idrico stazione di L P. del 16 maggio | 120.000 Sezione Lavori 
Catenanova. 1942-XX Palermo 
Ore 12 
Impianto orologi elettrici pensiline MERA 
stazioni di Asti ed Alessandria. | 1 P- NOS e 
Fani Orc 12 
Impianto orologi elettrici in stazio- | ci 
ne di Alessandria. "e MTTo + PET RorINO. 
Fornitura e posa in opera travate a 
metalliche per ‘sistemazione 6 L P Zel TO di 340.000 Sezione Lavori 
ponticelli linea Torre Annunzia- ; 1942- i Napoli 
ta-Cancello. i 


Il Direttore Generale 
VELANI 
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. CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servinio od in pen 


sione... . 0... +. a «Le 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . . >» 3200 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una. 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevute 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 

Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° genmaio 
di ciascun anno, non essesdo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Ohi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gh 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammim- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, eco., all’indirizzo. 
che sarà da essi indicato, a mesze posta. Si prega per. 
tanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambia li indirizzo, non assumendosi 
PVAmministrazione al ponsabilità per gli even- 
tuali rlisquidi musati “mancanza di tale comunice 
sons 


__ 5 d&Y* 
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Decreto MINnIstTERIALE 5 maggio 1942-XX, n, 3454 — Graduatoria di merito 
del concorso interno a 2 posti di Ispettore di 1° clusse del ramo tecnico. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 26 agosto 1941-XIX, n. 482; în 
_ Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello dtato Le. DE: 
(Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG, 040/24/ 622531 in data 3 mag- O, 
cio 1942-XX; lia: 
Li ld . . . . . . ro 
Sentito il Consiglio d’Amministrazione; AE 
i i EIAT 
dela te 1° x 
de n we +. Va 
DECRETA: N Re ha 
a to 
| . i “ ua Via 6 
Lo IRPPOLHIA la segueute graduatoria di merito del concorso interno a 2 » Nate! 
posti di Ispettore di 1° classe del ramo tecnico: Ci 
1. — SELLERI Gactano - Segr. Tecnico Capo (Matr. 277372). 
. > Ù . ‘ n # 
2. — D'ISIDORO Alberto - Segr. Teenico Capo (Matr. 271482). 
3, — CIRANNT Calogero — Segr, Tecnico Capo (Matr. 244914), 
Roma, li 5 maggio 19-42-XX. 
hd 
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Host Vix'rTUri 


Y 


DS 


Parte I - n. 20 - 141 maggio 1212-xXX. 


DU] ate 


252 B@LLETTINO UFFICIALE DELLHB FERROVIB DELLO STATO 


—__———— ——_-- ee — e + e e + ____——_———————_—————€€È6Tm€—+_c—o-—m———__———_—_———Y———6—y—_y_———————&6—_x--_ —-_ — — _—-- ———T6 _— — - —- - — 


PecreTto MixIsTERIALE 5 maggio 1942-XX, n. 3439. —. Autorizzazione all’ Am- 
ministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere in servizio alcuni 
idonei dopo i vincitori dei comcorsi nel Decreto specificati, — 


‘ 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto JVart. 1 del R. D. L. 17 novembre 1939-XVIIT, n. 1785: 

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui 
alla lettera n. 43363/1306/1.3.1/3.12 dl 24 aprile 1942-KX; 

Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA : 


1. — Uprimi cinque candidati idonei, oltre i vincitori, del concorso; a 54 
posti di Segretario in prova (amministrativo) bandito con D. M. 24 giugno 
1941-XIX, n. 3835; 


il primo candidato idoneo, oltre i vincitori, del concorso a 15 posti di 
Segretario. in prova (ragioniere) bandito con D. M. 24 giugno 1941-XIX, 
n. 3836; | 

i primi nove candidati idonei, oltre i vincitori, del coneorso 2, 90 posti 
di Alunno d’ordine in prova degli uffici ‘bandito con, D. M. 24 giugno 1941- 
XIX, n. 3841, possono essere assunti a ruolo. 


2. — Lo stesso numero di posti viene riservato in favore dei chiamati 
alle armi in aumento a quelli ad essi riservati coi su menzionati Decreti Mi- 
nisteriali. 1 

Roma, li 5 magrio 1942-XX. 


II Mtnastr, 
Hosr VENTURI 


Purte I - n. 20 — 14 maggio 1942-XX. 
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Ordine di servizio n. 59. | = l 


Riapertura all’ esercizio del trenco Fossembrene - Formignano della linea 
RARO ESTRIENARO: 


ll giorno 17 maggio 1942-NXX verrà riaperto all'esercizio dall'Ammini- 
strazione delle Ferrovie dello Stato il tronco Fossombrone-Fermisnano della 
linea Fano-Fermignano a semplice binario ea «scartamento normale, della lun- 
chezza complessiva di ml, 42.593, 28, che fu esercitata fino al 1931 dalla So- 
cietà Anonima ‘‘Ferrovie e Tramvie Padane”. 

TI tronco Fano-Fossombrone è stato riaperto all'esereizio dall’Amumgini- + : 
strazione delle F. S. il 2 febbraio 1942-XX giusta l'Ordine di Servizio n, 14. Paetl, 


DESCRIZIONE DEL TRONCO DI LINEA 


I] detto tronco, Fossombrone-Fermienano, della lunghezza di ml, 16.62 32,68, 
lia origine dalla punta dello scambio estremo, lato Fermignano, della stazione 


è 
di Fossombrone, al Km 26 + 260,64 e termina alla punta dello scambio estre- » 
mo della stazione di Poni — lato Urbino e Fossombrone — al Km. i 
42 <> 893,28. 


Le caratteristiche principali del tronco di linea risultano dal’ seguente 
prospetto. 


e so VITTI Lo I nnt. “dra aa 
| | Pendenza i. & ci 
DIAZIONE Denomina- | Progressiva | Distapzo . per millo È 

(6) : ra -—_-— A 
? ; < siate 
pr i zione chilometrica I parziali ‘ 3 
Fermate | i I Linca Stazioni do 
VERESOSTA CRPETTIER ARI RON SRO, (ORIO RON 1° 
. 
* - Orizzon- 
. tali 
. Stazione . . Fossombrone. 26 + 260,64 
6.023,82 14,950. " 30n 
Stazione . . : Ualmazzo... 324 284,46. | | | 
i , Spe È 
5.106,04 14,53. » 300 
Pi i 
Fermeta .. Canavuccio . 37 + 390,50 i | 
5.773,98 14.62 | » 300 
Stazione .. | Fermignano . 43 4- 164,48 , 


-- — oe = & ia E° limi E 
L È ra Mure Zip o << dee a rale - e — ——_—___6& 


Il tronco di linea è armato con mi iteriale assinnilato al UE Tipo FF. CU 
con rotaie da m. 12 su 14 appoggi. Sul tratto di linea esistono n. 42 passage 
n i dei quali n. 20 presenziati sul posto, n. 1 manovrato a distanza @ 

21 ehiusi con sbarre in consegna ad utenti. 

Infine esistono sulla linea n. 7 case cantoniere. 


Purte II. - n. 20 —- 14 maggio 1942-XX. 
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RISILIATOITZIOLT 


DE -— —— +. 


STAZIONI E FERMATE 


Sono detate dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi ad uso del 
servizio pubblico. 


Stazione di Fossombrone. 


Fabbricato viaggiatori ubicato a destra alla progressiva. Km 26 + 260, 64 
da Fano, 

esso isolato. 

Piano earicatore e magazzino merci. 

Sagoma limite di carico. 

Un binario passante, oltre quello di corsa, della lunghezza utile di ml. 312. 

. Un marciapiedi principale ed uno intermedio. 

Binario di scalo. 

Rifornitore ad un vasca con condotta d’acqua a pressione. 

Pesa, a bilico della portata di 30 tonnellate. 

Gru da pesi della portata di 6 tonnellate. 

Gru idraulica, 

Rimessa locomotive con relativo binario, 


‘ Stazione di Calmazzo. 


Fabbricato viaggiatori ubicato a sinistra alla progressiva Km. 32 + 284,46 


da Fano. | 


Cesso isolate. 

Piano caricatore. i > La 

Sagoma limite di carico, i 

Un binario passante oltre ‘quello di corsa della lunghezza utile di me- 
tw lin. 213,20. 


Un mareinpiedi principale ed uno intermedio. | 
Binario di sealo. | a i 


Fermata di Canavaccio. 


Fabbricato viaggiatori ubicato a destra della progressiva Km. 37 + 390,50 
da Fano. / 


caricatore. 
Sagoma limite di carico. 
Un marciapiedi principale 
Binario di scalo. 


Stazione di Fermignano. 


SAODTIALO viaggiatori ubicato a sinistra, rispetto ai treni provenienti da 
Kano, progressiva Km. 43-+4164,48 della linea Fano-Fermignano e 
Km. 73 prata, 35 della linea Fabriano-Urbino. 

Cesse isolato. ) 

Magazzino merci e piano caricatore. 

Sagoma limite di carico. 

Binari diversi di stazione di ricevimento treni e di scalo per il carleo 
SCRTÌCO, EA 

Ux marciapiedi principale e due intermedi. 

Due rifornitori di cui uno don pompatura a motore ed uno con condotta 

masque a. pressione. 
esa 2 bilico da tonnellate 30. 
N. 2 gru idrauliche. 
Pinton locomotive cor due binari. by 


e 


\ 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 195 


IMPIANTI DI SICUREZZA È SEGNALAMENTO 


Le stazioni di Fossombrone, Calmazzo e Fermignano sono munite di, se- 
gnali di protezione costituiti da semafori F: S. di seconda catesoria. La fer- 
mata di ('anavaccio è sprovvista di segnali di protezione. Gli scambi delle 
stazioni e fermate sono con manovra a terra ed assicurati con fermade- 
viatoi F. S. 


ESERCIZIO 


Il tronco di linea Fossombrone-Fermiguano verrà esercitato cel regime 
del consenso telegrafico. La stazione di Calmazzo e la termata di Canavagci. 
saranno presenziate da Assuntori. La stazione di Fermignano sarà abilitata 
al Movimento. 


COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE 


Il tronce di linea Fossombrone-Fermignano è fornito di un civcuite te- 
leorafico comprendente le stazioni di Fossombrone-Calmazzo e Fermisnano, 


SERVIZI CUI GLI IMPIANTI SONO ABILITATI 


Gli impianti di Calmazzo e Canavaceio saranno abilitati al complete ser- 
vizio viaggiatori e bagagli, merci a G. V. e P. V. bestiame e veicoli. 


DISTANZE CHILOMETRICHE 


Le distanze chilometriche fra le stazioni del tronco di linea di eni trat- 
tasi risultano dalla tavola polimetrica n. 80-bis di eni Vallegato 4 al yre- 
sente O. S, 


TRASPORTI VIAGGIATORI E BAGAGLI 


. Per i trasporti viaggiatori e bagagli sono estese al tronco di linea T'@3- 
sombrone-F'ermiguano tutte le tariffe o condizioni in vigore sulle altre lince 
dello Stato, comprese quelle stabilite dalle ‘‘Concessioni speciali’’ e dal ‘‘Rege- 
lamento trasporti militari”. i 

Poichè il nuovo tronco di linea verrà a determinare la via più breve per 
alcune relazioni per le quali esistono biglietti a destinazione fissa, il Contrelle 
Viaggiatori e Bagagli provvederà in tempo utile per la sostituzione dei bi- 
glietti stessi con altri valevoli per il nuovo istradamento. Le stazioni ed 
Agenzie che non ricevessero tempestivamente tali nuovi biglietti, ne faranno 
richiesta direttamente a detto Controllo rilascianda nel frattempo quelli a da- 
stinazione facoltativa. . 

I biglietti tolti - dalla distribuzione “dovranno essere restituiti, nei modi 
d’uso, al Controllo Viaggiatori e Bagagli trasmettendo a parte con riferimento 
agli cetremi del presente Ordine di Servizio la relativa distinta di versamento. 

Agli effetti del computo del prezzo dei biglietti di abbonamento il sud- 
detto tronco di linea è da considerarsi di III Categoria, 

I biglietti di abbonamento per l’intera Rete, quelli speciali delle Serie II, 
II-bis, VI, XIV, XV e XXVII i biglietti regionali delle Marche ed i biglietti 
di libera circolazione valevoli per le zone I e III interessanti il tronco di linea, 
eventualmente emessi in deroga alle disposizioni di cui al punto 16 del sup- 
plemento al Bollettino Comm. N. 1 del 14 gennaio 1942, saranno valevoli anche 
per percorrere il tronco stesso senza aumento di prezzo)fino> a quande cea 
suecessivo O, S. non sarà provveduto alla pubblicazione deinuovi prezzi. 


mi "o - 2 . 
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CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE 
E BIGLIETTI A LIBRETTO SERIE As, 


IA 


1 possessori di carte di libera circolazione (serie A. AL AT) e di biglietti 
a libretto serie As. valevoli per le linee del Compartimento di Ancona avranno 
la facoltà di percorrere i] tronco di linea Fossombrone-Fermiznana, 


TRASPORTI MERCI 


Per i trasporti a (1. V. e P.V. saranto applic ate le tariffe e condizioni in 
vigore sulle altre linee dello Stat comprese quelle stabilite dalle coneessiori 


speciali e del Regolamento trasporti militari, 3 
SCRITTURAZIONI E VERSAMENTI 


Per tutto quanto concerne le attribuzioni contabili del Capo stazione le 
seritturazioni riguardanti i servizi vineelatori, bagagli e cani, trasporti merci. 
di numerario, di carte valori, veicoli, bestiame ece. la stazioni del tronco osser: 
veranno le norme in vigore, 

Le stazioni di Calmazzo e Canavaecio effettueranno i versamenti dei 
propri introlli secondo le preserizioni di cui Vart, 25 delle ‘Disposizioni e 
Nomme relative al servizio valori! osservando la periodicità di versamento di 
eni la lettera / dell'O. S. 184/1912, 


GIURISDIZIONE 


IH tronco di linea Fossombrone-Fermienano rientra nel territorio della 
provincia di Pesaro ed appartiene al Compartimento di Ancona ed è ag- 
vrecato: 

-—- per il Sacizia Movimento: 
alla Sezione Movimento di Ancona, 
al 1 Riparto Movimento di Ancona. 
al Circolo Ripartizione veicoli di Ancona; 
= per il Servizio Commerciale e Traffico: 
alla Sezione Commerciale e Traflico di Aucona, 
al I Riparto Commereale e Traf'lico di Anconi; 
-.- per il Servizio Lavori: 
l'a Sezione Laveri di Ancona, 
al Ripaito Lavori di Urbino, che, a modificazione di quanto stabilito 
nell’O. S. n. 14 pubblicato nel Boll. Uff. n. 5 del 29 cennaio 
1942-XX, assume la dirigenza nnehe del tratto Fano- Fossombrone: 
— per Ufficio 1.E.S: 
al'Ufficio T.E.S. di Ancona, 
al Riparto Maputenzione di Ancona, 
alla Zona I di Manutenzione LES. di Tano. 
! -- per il Servizio Sanitario: : 
all'Ispettorato Sanitario di Ancona; 
- Per il Servizio Materiale e Trazione: 
alla Sezione Materiale e Trazione di Ancont, 
al Riparto Materiale e Trazione di Ancona; 
-- per il Servizio Approvvigionamenti: 

al Magazzino Approvvigionamenti di Foligno, per i i materiali di oser- 

cizio e di consumo illuminazione e untura, 

al Magazzino stampe di Bologna per gli stampati e oggetti di ean- 

celleria: 
— per il Circolo Costruzioni telegrafiche rivolgerzi> provvisoriamente al- 
Ufficio T.E.S. di Ancona. 
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MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO 


Nella Parte I del “Prontuario delle distanze ehilometriche”, tra le stazioni 
della Rete dello Stato — 1" marzo 191 —- si dovrà: I 


— a pagina 2 alle linee del Compartimento di Ancona, sostituire VYindi- 
cazione della linea NFano-Fossombrone con Fano-Fernmignano; 

— a pagina 57, di contro al nome di Fermignano, nella colonna 3, ag 
siungere il numero «della tavola polimetrica n. 50-bis; 
alle pagine 18 e 19 inserire nella apposita sede rispettivamente i nomi 
di Calmazzo ce Canavaecio, riportando in corrispondenza dei nomi le indicazioni 
risultanti dal prospetto allegato 2 al presente 0. S.; 


e 


— alle pagine 21, 30, 35, 50, 68, 74 e 77 di lairo rispettivamente ai nomi 
di Cartoceto Lucrezia, Cuecurano, Fossombrone, Montefelcino Isola del Piano. 
Rosciano di Fano, Saltara Calcinolli e Serrungarina Tavernelle, modificare nella 
colonna 4 la indicazione ‘‘Fano-Fossombrone” in “Fano-l'ermignano’’ 
® 
Nella Parte II del Prontuario suddetto si dovrà tracciare all'indice grafico 
il tratto di linea sostituendo la tabella polimetrica 90-bis con Vallezato A «l 
presente O. S. 


- 


Velle Parti TIT e IV inserire nelle appo=ite sedi i nomi di Calmazzo e Ca- 
novaccio con le relative distanze e sostituire le distanze e eli istradamenti pei 
le stazioni delle linee Fano-Fossombrone e FabmanoUrbino, come da allegato ( 
al presente Ordine di Servizio, 


Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni 
e negli Uffici. di Controllo si dovranno apportare le modificazioni ed: aggiunte 
di cui l’allecato D al presente O. 


à ! é si e ‘ . * Ù i . 4 

Nella Parte T della ‘ Prefazione Generale dell Orario Generale di Servizio * 

-— edizione febbraio 1936-XIV, a pagina 3 al grafico ©‘ Circoserizione dei Com- 
partimenti” tracciare il nuovo tratto Possombrone-Fermignano : 


— a pagina 9, linea 9, del fascicolo orario 106, sostituire l’indieazione 
della linea Fano- Fossombrone" con quella Fano-Fermignano: 


—- na pagina 12 fra i nomi di Calibri-Pescopagano e Calolziocorte-Olgi- 
nate inserire il nome di Calmazzo in carattere minuscolo A/106; 


— a pae. 13 fra i nomi di Canale d'Isonzo e Cancelli di Fabriano inserire 
il nome di Canavaccio i in carattere corsivo A/106. 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2,3, 4, 5, 6 € 7 nonchè, limitatamente 
ul Compartimento di cone, agli agenti delle classi 9, 11, 12, 13, 15, 230, 31, 
532, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52 e 54. 
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PARTE II. 
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PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni 
e nogli uffici di controllo sì dovrà: 


— nella sede opportuna dell'indice alfabetico inserire le indicazioni di cui 


appresso : 
-——r———————____c== eee 
, PRONTUARI DI EDIZIONE 
e 1922-1923 i e 1933 o 
| pagina N. | progressivoN. pres £ cei 
Sii ni n 
Calmazzo LL... 104 | 20 ! 113 32 
Canavaeeio. LL... 104 21 118 33 


| 
‘ Î 
| | i 
— nell'interno «dei proutuari stessi, alle pi ine sopra indicate, modificare 
l'indicazione della linen Fano-Fossombrone in ‘ ano-Fermigiano” e dopo Fus- 
sombrone trascrivere i nomi di Calmazzo e C'anavaccio. 
| 
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Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-X X) 
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ALLEGATO C ALLO. S. n. 59 - 1942-XX 
PARTE III 
n ol'@@1@#@<#t1@1121146@-/@-@ e ——er@@me@u.e; 
NEBESSAS: PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTA NZE | 
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Segue ALLEGATO D ALL’O. S. N. 59 —- 1942-XX. 


In conseguenza dell'avvenuto congiungimento a Fermignano delle linee 
Fano-Fermignano e Fabriano-Urbino, tutte le stazioni della Rete — oltre a for- 
inare le distanze per le nuove stazioni di Calmazzo e Canavaocio — dovranno ve- 

- rificare le distanze per le stazioni delle linee suddette aggiungendo alle distanze 
risultanti nei prontuari manoseritti per le stazioni di Fano e Fabriano le altre 
di cui al seguente prospetto e scegliendo per eiascuna destinazione la distanza 
che dal confronto risulterà minore. 

L’istradamento sarà quello stesso della stazione ,che avrà servito di base 
DEE la formazione della distanza, seguito dal numero corrispondente e cioè: 

ano 286, Fabriano 68. 


i 


DISSE 


STAZIONI 


Fano mao | riore Fabriaso 
| be 
S. Donato Coccore . | 108 11 
Sassoferrato Arcevia . 102 17 
Monterosso Marche 97 22 
Bellisio Solfare . DO 29, 
Pergola . 87 32 
‘ Canneto Marche . | 82 Ie 
Frontone Serra . 77 42 
Acquaviva Marche 0.0... 72 47 
Cagli 67 52 
Acqualagna | 61 58 
Pole Piobbico _ 57 62 
Prbania 5I 68 
Fermignano 4! 74 
Urbino . 50 80 
Cuccurano . | 9 I 109 
Cartoceto Luerezia - . 13 | 105 
Saltara Calcinelli 16 103 
Serrungarina Tavernelle. 0.0... . a 19 99 
Montefelcino Isola del Piano . 32 | 96 
Fossombrone . 97 | 91 
Calmazzo . i 8800/p 85 
Canavasecio | 38 | 80 


nie rea— #0 eee _ e. — — - 
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Comunicato: 


Deliberazioni Ministeriali circa lo imprese ammesse a gostire serviti in ap- 
palte dell’Amministrazione ferroviaria. 


La Commissione istituita ai sensi dell'art, 4 del IR deereto-lesre 23 feo- 
braio 1959-XVII, n. 309, convertito in legge con la lecge 2 giugno 1939-XVII, 
n. €39, ricuardante la formazione è la tenuta degli elenchi delle imprese am- 
messe a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegra- 
fica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi 18 max- 
gio 1942-NX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso 
le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro il 12 maggio 1942-XX. 


ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE 


Rarione Sociale e 


SedeLenane Specializzazione | Lircite di appalto 
BEDOGLIA Luigi | Faechinaszio merci e ba L. 200.000 


| Sesto Calende (Varese) }  gagli registrati — Puli- 
| zia stazioni. 


lagione sociale i o Specializzazione: © TO a dar i 
ia Legale ! e limite d'appalto Kstensione 
SOC, AN. SERVIZI l'acchinaggio merci e ha- L. 10.000.000 
SCALI MERCI vagli registrati, 
(Genova I, 3.000.000, ì 
POLESE cav. uff. Piero: Facchinaggio merci e ba- 1, 1.000,000 
Livorno ,  gagli registrati — Mu 
novre. 
L. 500.000 i l 
REVOCA DI SOSPENSIONE DALUELENCO 
Ragione sociule e Specializzazione . 
Sede Legale | e limite d'appalto Pata-della-sorponmone 


} 
ell ate e O ne e — —-—— - 2 E wi Elle ni Si retail 


| I 

MERLINI Enrico ‘ Manipolazione. materiale 15 maggio 1941 

Firenze | magazzino scorta, Luce 

| 1. 500.000. 

| | 

‘ Manovalanza ip genere, | 22 csennaio 1942 
L. 3.000.000. 


PUGLISI Calogero 
Messina 


Il Direttore Gencrale 


VELANI 
Parte ID - n. 20 —- 14 maggio 1942-XX. 
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Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori o ferniture. 


fn n 


Ufficio inearicato 
delle 
pratiche 


Sezione Lavori 
Ancona 


Sezione Lavori 


Reggio Calabria __ 


‘ 
4 


DI, 
Asta pubblica Importo 
L. P. Licita- | Termine utile A ni ai- 
zione privata per la nai 
put LAVORI X FORNITURE T. P. Tratta, : mativo 
vt nai - presentazione 
an tiva privata dello 
o) A. 0. Ap- delle offerte ivbalta 
Leù palto soncorso ppalt 
ge 
va osare a I E ANI 
n Sistemazione scalo merci stazione | |, p ‘del 18 maggi.| 512.000 
In di Terni. 1 i 19420:XX Do 
Consolidamento scarpata strada di 10 pol 1001 Lean 
di del 19 sa lo . 
F accesso stazione di Torchiara. | Si n 194 x A i 
| = Sistemazioni ponti in ferro sui fiu. se Ore 11, 30. 
mi Sile, Piave, Grassaga e stel- L. P. idel 19 maggi>' 816.000 
la linea Mestre . Portogruaro - | : 194RXXX 
Monfalcone. ei Lelio ii, 

i » i | Ore 14 

Ampliamento tasciba ineret. in see L. P ‘del 19 maggio [3.800.000 
zione di Brennero. i i 194%-XX 

l'ornitura serramenti in ferro per | Ore 12 
capannone deposito Olii ed In ; CA del 20 maggia 11.100 
fiammabili del Magazzino Ap- siate 1942-XX 
provvigionamenti di Pontassieve 

Costruzione di 2 ‘cabine raccordo | Ora 18 180.40 

#2 cavi sotterranei in stazione di L. P del 25 Maggi) pig 
Reggio Calabria. i 1942-XX 

Sostituzione 8400 picchetti .riferi- Ore 12 
mento curve in spezzoni di ro- îc << del 22 maggi: 300.000 
taia, con pietra da taglio linea 194>-XX 
S. Pietro del Carso-Fiume. 

Lavori terra e armamento per si Dado ic {12.000 
Stemazione parco binari ‘‘Canì- La <P. ur SIBERIA sid 
posanto” stazione Foligno. _ 19 oder 

‘ Fornitura in oper a quadri per cen- : ei +5 sà 
traline per impianti A.,C.E, a A. C. c ETTI 

__Milano Certosa. in fera 

Lavori terra, murari e c, a. per Ore 12 les 
sistemazione della stazione di iP NEREO 3.266.000 
_SGallarate. Ber lsio n 

-] Î Ore 12 | 

Costruzione pensilina in c. a. nella Ti, P del 27 maggio | 621.000 
stazione di Rimini. || 1942-XX ni cai 

—_—_— ———————_—__ta "Ore î8 

* Fornitura picchetti per correzione AR del 28 maggio — 
curve tratta Battipaglia-Paola. | 1942-XX 
—— SR ATRRT È tal | Ore 12 

Forniture picchetti per corr tafone | di del 29 maggio _ 
Curve tratta Paola-Reggio Cal. 1942-XX 

Lavori per posa cavi in varie sta- | j ore 1 2° 60.000 
zioni della tratta Trofarello- L. P cela @ugno | 460. 
Fossano-Ceva, 1942-XX 


td 


Parte IHI — nh, 29 - 14 maggio 1942-XX. cd si nia 


Sezione Lavori 
Venezia 


Sezione Lavori 
Bolzano 


Sezione Lavori 
Firenze 


Sezione Lavori 
Reggio Calabria 


Sezione Lavori 


Trieste 


Sezione Lavori 
Ancona 


Ufficio T.E.S. 
Milano 
Sezione Lavori 
Milano 


Sezione Lavori 
Bologna 

Sezione Lavorî 

Reggio Calabri ia 


Sezione Lavori 


Reggio Calabrin 


Ufficio I.E.S. 
Torino 
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LAVORI £ FORNITURE 


1 — 1° e. - —P_———— 


Lavori per sistemazione e milalice 
ramento alcuni locali per uffici 
nel palazzo delle RR. PP. a 
Foggia. 


——_—  _ —-— —- 


Prolungamento binari d'incrocio | 


nella stazione di Valle di Mad- 
daloni della linea Cervaro-Na- 
poli. 


—- ———-_@@- 


Lavori ampliamento della stazione 


di Maddaloni Superiore linca 
Foggia-Napoli. 


Sostituzione 2500 picchetti riferi. | 


mento curve in spezzoni di ro- 
taie con altri in pietra da taglio 
linea Udine- Bivio S. Polo. 


— — -—— T——— —  ___——--- - SS 


oe  — + 


0-2 - — —— 2 eo 


A. Gare 


L. P. Linita- | Termine utile 
sione privata 
T. P. Tratta- 
tiva vrivata 


| Ore 18 


L. P. | del 


— ——— — 1 ————_— —_ e --. 


Ù 


‘del 


1942-XX 
a Ore 18 
dell'8 ginan 
i _ 1942-XX I 


Ore se 
‘del 
1942- edi 


cei NT ni 


presentazione 


A. C. Ap- della offerte 
palto concorso 


1942 Sa 


Ore 18 


—_ .--_ — ——-.-- _ -—- 


1 —— — nor ce «ss — ee iv - 


Ufficio invarice to 
delle 
pratisba 


Sezione Lavori 
Bari 


Sezione Lavori 
Napoli 


Sezione Tuvori 
Napoli 


Sezione Lavori 
Trieste 


Il Direttore Generale 
VELANI 


re 


Ca ade 


(CA 
(nn, ——r_o__- ii 


CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servigio od in pen 


sione ° e . » e . é tI e è 4 e . . ta 16,00 \ 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie de 
corrispondenti ad altri enti. . . . . .> 3200 


e ——— ___—_____ 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere eubito la ricevuta 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
- Servizio Personale ad Affari Generali dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non cssendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve U 
i numeri dell'annata. 


PA 


—_—_ ___@————&6€&6€6@——————_—_—___É T—_——mm6 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite 
. del’Ufficio dal quale dipende, e per è privati e Ammini 
strazioni ferroviàrie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi, 
PAmministrazione alcuna responsabilità per gli even- 
tuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunice 
nioma. 


- . - 


“a i 36t0 OT.UX: 


Anno XXXV - N. 21 21 maggio 1942 


Anno XX 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI | 


a FE DIL FUNE OST 


SI PUBBLICA IL GIOYEDÌ 


INDICE 


- 


PARTE PRIMA - Leggi © decreti * | Pas. 

5 maggio 1942.XX — Decreto Ministeriale n. 3435. — Decisione relativa al 
concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in DEOTA fra abilitati all’esercizio . _ 
‘della professione di chimico . 253 

12 maggio 1942-XX — Deereto | Ministeriale n. 3527. — Graduatoria di me- 
rito del concorso interno a 2 posti di pas di 1° classe del ramo am- 


ministrativo . < /. 0. 0.0. . LL & e, e © 204 
PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Cireolari ed Istruzioni di durata 
indeterminata: 


Ordine di servizio n. 60. — Estensione delle condizioni e tariffe vigenti sulla 
rete ferroviaria dello Stato alle linee comprese nel territorio annesso alla 
Provincia di Fiume e limitatamente a determinati trasporti alle linee della 
Provincia di Lubiana - Modificazioni alle distanze tassabili relative alla 


linea $, Pietro del Carso-Fiume . 201 
Ordine di servizio n. 61. — Istruzione per l'applicazione ‘del Regolamento pel 

trasporto delle merci pericolose e nocive . 208 
Nrdine di servizio n. 62. — Servizie doganale - Speciale ‘ ‘nulla osta” per i 


trasporti di scorze di limone in salamoia senza essenza diretti all’estero ivi 
Ordine di servizio n. 63. — Attivazione nuovo fabbricato viaggiatori ed esten- 


sione servizi nella fermata di Vercurago S. Girolamo . . 209 
Circolare n. 13. — Prezzi delle stoffe, fodera ed accessori ed indumenti con- | 
fezionati a valere dal 1° aprile al 30 settembre 1942. XX... ..0.. 210 
PARTE TERZA - Ordini di servizio e Cirseolari di durata 
detorinindie ? 
Comunicazioni : 
Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture </a A 47 
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Decreto MinIsTERIALE 5 maggio 1942-XX, n. 3435. — Decisione relativa al 
concorso a 2 posti di Allievo Isprttore in prova fra abilitati «ll'esercizia 
della professione di Chimico. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX,. n. 1721; 

Udita la relazione della Direzione Gonerale delle Ferrovie dello Stalo 
(Servizio Personale e Aflari Generali) n. PAG, 040/24/62232 in data 4 mag- 
gio 1942-XX; 


Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 


DECRETA: 


E’ approvata la decisione relativa al concorso a 2 posti di Allievo Tspe:- 
tore in prova fra abilitati all’esereizio della professione di Chimico in base 
alla quale decisione è risultato vincitore il candidato dott NASTA (Gaetano. 


11 Ministro 
Host VENTURI 


Parte I — n. 212 - 21 maggio 1942-XX. 
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x 


Decreto MrmisterIALE 12 maggio 1942-XX, n. 3527. — Graduatoria di me. 
rito del concorso interno a 2 posti di Ispettore di 1° classe del ramo am- 
ministrativo. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Deereto Ministeriale n. 483 de] 26 agosto 1941-XIX; 

Udita la relazione «lella Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Ser- 
vizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/62233 in data 11 may- 
gio 1942-XX; 


Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 


DECRETA: 


E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso interno è 
2 posti di Ispettore di 1° classe del ramo amministrativo: 
1. — 176307 FIORILLO ing. Angelo - Capo Gestione P.le. 
2. — 198170 GULINELLI dott. Gaetano - Segretario Capo. 
8. — 167019 CICCOLINI rag. Domenico - Segretario Capo. 
4, — 157539 CASTELLANO dott. Sebastiano - Capo Stazione P.le. 


Roma, li 12 maggio 1942-XX, 


Il Ministro 
Host VENTURI 


— -_ ——— - cè aa 


FP) 


Parte I — n. 21 - 21 maggio 1942-XX. 
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— n n n — — _ -- SER a op tt ila 


Ordine di servizio n. 60. 


Estensione dello condizioni e taritte vigenti sulla rete ferroviaria delle Stato 
alle lince compreso nol territerio annesso alla Provincia di Fiume e 
limitatamente a determinati trasporti alle linee della Provincia di Lubiana. - 
Mediticazioni allo distanze tassabili relativo alla linea 8. DIE del 


Garse-Fiume. 
I. 
f 1 — ESTENSIONE DELLE CONDIZIONI E TARIFFE VIGENTI 


SULLE F. S. ALLE LINEE DEI TERRITORI ANNESSI ALLA 
PROVINCIA DI FIUME. 


GENERALITA”, (277 

A partire dal 1° giugno 1942-XX saranno estese alle linee del territorio | E È 
annesso alla Provincia di Fiume le ‘‘Condizioni e Tariffe” per i trasporti Fuga 
merci, viaggiatori e «bagagli in vigore sulle altre linee dello Stato, comprese SICA; 


quelle, stabilite dalle ‘‘Concessioni Speciali” e dal “ Regolamento Trasporti Mi 2/00 
litari” nonchè tutte le altre di carattere permanente 0 temporaneo, sia a titolo ie 
gratuito che oneroso, Restano però in vigore pel porto di Fiume le ‘Norme i- 
e chiarimenti per gli scali di Fiume” concernenti i diritti e tasse accessorie, e 
le quali “Norme” vengono pura estese al porto di Fiume Sussa in sostituzione N 
delle disposizioni e prezzi attualmente in vigore. 

Per quanto riguarda il servizio viaeciatori, bagagli e merei con Ù linee 
del territorio annosso alla provincia di Fiume restano abolite le disposizioni 
contenute negli O. S. n. 78 e 79/1941, 


SERVIZI A CUI LE STAZIONI SONO ABILITATE 


Fiume Bacino Nazario Sauro. — Ai trasporti merci a carro a G. V. 
e P. V. escluso il bestiame. 

Fino a quando non sarà istituita apposita westione le operazioni contabili 
saranno compiute presso la SIGRHOnE di Fiume Sussa. 


pl 2900 Suasa... | Al daga servizio viaggiatori, bagagli e merci. 
Skrljevo ° 
| Al servizio viaggiatori e bagagli per determinate 
località da disim AN asce con le modalità di cui al. 
l’art. 31 delle ‘‘Norme pel servizio viaggiatori” e al- 
l’art. 24 delle “Norme per la gestione bagagli”. 
Saranno incaricate della tenuta delle contabilità 

- 2: K. °° *% * *| le seguenti stazioni: 

SOS, ce DR Fiume Sussa, per Sussa Pecine o Podvezica-Ter- 
Buccari Città . . .} satto; 
Skrljevo, per Draga e Sveti Kuzam; 
Buccari, per Buccari Città. 


Sussa Pectne . ; 
Padvwezica - Tersatto . 


Meja. — Al servizio viaggiatori e bagagli. E 


Parte Il n. 21 - 21 maggio 1912-XX. 


202 BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


s. Barbara. — Sarà impresenziata disimpegnando servizio viaggiatori e 
bagagli con le modalità di cui all’O. S. 105/1932 e al punto C) dell'O. S. 
158/1935, 


Buccari — Al completo servizio viaggiatori bagagli e merci esclusi i tra- 
sporti di bestiame. 


Plase-Crikvenica. -— Non ammessa ai trasporti in servizio interno; è punto 
di contatto tariffario con le Ferrovie croate. 


ia _ DISTANZE CHILOMETRICHE, CEI P 

"15 in eni da e per le stazioni cuni siciliano “dallo 
tabelle polimetriche 76- bis e 76-ter e dagli altri prospetti compresi nell’allegato 
al presente ordine di servizio. 

Tali distanze, insieme con le indicazioni relative alle abilitazioni di ser- 
vizio delle singole stazioni, saranno riprodotte in apposito foglio che verrà 
inserito ne] “Prontuario Generale delle distanze chilometriche’’ in corso di 
ristampa. 


ut 


DISPOSIZIONI. a IL SERVIZIO INTERNO 
VIAGGIATORI 


BIGLIETTI DI ABBONAMENTO 


Per il computo dei prezzi dei biglietti di abbonamento ordinario la linea 
Fiume Centrale-Plase-Crikvenica è da considerarsi di seconda categoria, moen- 
tre le diramazioni per Fiume Sussa e Buccari debbono considerarsi di terza 
categoria. 

T biglietti d'abbonamento per l’intera rete e quelli speciali delle serie 
I, VI, XIX, eventualmente ammessi in Nerera alle disposizioni di cui al sup:- 
plemento al Bollettino Commerciale n. 1/ 1942, saranno tenuti validi per ic 
anzidetto nuo: € linee senza aumento di prezzo fino a quando non saranno sta- 
biliti i nuovi prezzi. 


BIGLIETTI A TAGLIANDI DI AGENZIA 


I] Conrollo Viaggiatori e Bagagli di Firenze apporterà le necessarie ag- 
giunte e modificazioni all'Elenco dei Biglietti e Tagliandi delle Ferrovie Ita- 
bane dello Stato, Parti I e II, edizione 1939-XVII, in relazione alla esten- 
sione di tariffa interna di cui al presente O. S. |. 


CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE E BIGLIETTI A LIBRETTO 
SERIE As. 


I portatori di carte di libera circolazione (Serie A, Al, AT) e dei bi- 
glietti a libretto serie As, validi pel Compartimento di Trieste, avranno facoltà 
di percorrere anche le nuove linee sopra indicate. 


DISPOSIZIONI INTERESSANTI IL SERVIZIO DIRETTO INTERNA- ° 
ZIONALE VIAGGIATORI BAGAGLI E COLLI ESPRESSI. 


Per il trasporto dei viaggiatori, bagagli e colli espressi in servizio diretto 
internazionale, verrà via via "provveduto con apposite disposizioni nel quadro 
delle singole tariffe internazionali. Nel frattempo si dovranno pertanto con- 
tinuare ad applicare i prezzi attualmente figuranti nelle varie tariffe. 


— —_ —__ _1-———f 
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NORME CONTABILI E VERSAMENTI 


Per tutto quanto riguarda le attribuzioni contabili del Capo stazione. 
nonchè le scritturazioni relative ai servizi viaggiatori, bagagli, telegrafo, merci, 
numerario, carte valori ece. saranno da osservare le norme contabili in vi- 
core sulle Ferrovie dello Stato e le relative contabilità dovrauno rassegnar:i 
ai Controlli di competenza di Firenze e di Torino. 

Le stazioni di Fiume Sussa, Skrljevo, Buecari e Meja, che hanno gestione 
propria, verseranno gli introiti alla Cassa di Trieste con le prescrizioni pre- 
viste per tali versamenti e con la periodicità di cui alla lettera A dell’O. S. 
184/1913. 

Le case cantoniere di Sussa Pecine, Podvezica-Tersatto, Draga, Sveti 
Kuzam e Buecari Città verseranno giornalmente, con le modalità previste, alle 
stazioni che le amministrano. 


DISPOSIZIONI TRANSITORIE 


I trasporti in corso, accettati anteriormente al 1° giugno 1942-XX e 
che pervenissero a destinazione dopo tale data saranno contabilizzati con le 
modalità in vigore fino alla data anzidetta e compresi nelle contabilità di perti- 
nenza della Delegazione di Lubiana, Lo stesso dicasi per le partite atfereuti 
alla vecchia gestione, eventualmente in sospeso, le quali saranno dx tenersi i 


«parata evidenza fino alla loro liquidazione coi conti di pertinenza della 
detta Delegazione, | | 


$ 2. — ESTENSIONE DELLE CONDIZIONI E TARIFFE VIGENT! 
SULLE YI. 9. ALLE LINEE DELLA PROVINCIA DI LUBIANA 
LIMITATAMENTE A DETERMINATI TRASPORTI. 


A partire dal 1° giugno 1942-XX viene estesa l’applicazione delle ‘‘Con- 
dizioni e Tariffe’? in vigore sulla Rete dello Stato, cumprese quelle previste 
dalle “Coneessioni Speciali” e dal ‘‘Resolamento Trasporti Militari” alle linee . 
nppartenenti alla Provincia di Lubiana, limitatamente però ai trasporti a G. V. 
e P.V. comunque in transito sulle lince stesse. 


Le istruzioni di dettaglio relative ai due paragrafi precedenti sono pubbli- 
cate nel Bollettino Commerciale n. 20/1942. 

Si intendono abrogate tutte le disposizioni contenute negli Ordini di Ser- 
vizio 78 e 79 del 1941, che risultino incompatibili con quelle sopra riportate. 


II. 


MODIFICAZIONI ALLE DISTANZE TASSABILI RELATIVE ALLA 
LINEA S. PIETRO DEL CARSO-FIUME 


“ci 
BIGLIETTI A SERIE FISSA IN DESTINAZIONE DI FIUME 
Le distanze tassabili da e per Fiume sono state modificate secondo quanto 


risulta dalla tabella polimetrica n. 76 e dalle altre. istruzioni comprese nel- 
1’allegato al presente ordine di servizio. 


[ 
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Le stazioni che sono fornite di bizlietti a serie fissa in destinazione .i 
Fiume o di stazioni appartenenti alla suddetta linea Fiume-Plase Crikvenica, 
che alla data suddetta non abbiano ricevuto ie nuove scorte coi prezzi modi- 
ficati dovranno sospendere la vendita di quelli in casellario ed emettere bi. 
ghetti facoltativi, richiedendo subito al Controllo viaggiatori e bagagli la so- 
stituzione delle vecchie scorte con altre aventi il prezzo modificato. I biglietti 
tolti dalla distribuzione dovranno essere restituiti al Controllo anzidetto fa- 
cendo riferimento al ‘presente O. S. 

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15. 


sci -*- -—- 


ArLeGato A ALLO. S, N. 60 - 1942-XX. 


PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 
FRA LE STAZIONI DELLA RETHD DELLO STATO 


(Edizione 1942 - in corso di ristampa). 


PARTE I. 


— a pagina 34, di contro al nome di Fiume Centrale, cancellare il ri- 
chiamo (a) e nella colonna (3) aggiungere i numeri delle tavole polimetriche 
76-bis e 76.ter; 


— alla pagina stessa, di contro ai nomi di Fiume Punto Franco, Fiume 
Rione Industriale e Fiume Rive esporre il richiamo (17) e nella colonna (3) 
aggiungere l'indicazione delle tavole polimetriche 76-bis e. 76-ter; 


— in calce alla pagina stessa cancellare la nota (a) ; 


- nella testata della pagina 8 praticare visibile annotazione indicante che 
l'elenco delle stazioni della linca Fiume C.le-Plase Crikvenica, con le relative 
abilitazioni e distanze è compreso in apposito foglio inserito nel “ Prontuario”, 


PARTg II. 


Sostituire la tavola polimetrica N. 76 e per quelle 76-bis e 76-ter, com- 
prese nell'Allegato B al presente O. S., fare richiamo per indicare che sono 
comprese in apposito foglio inserito nel ‘Prontuario’. | 


Pare III. 


Sostitwire le distanze chilometriche per Fiume C.le, Fiume Punto Franco, 
Fiume Rione Industriale e Fiume Rive secondo quanto risulta dall’allegato C. 


% 


Parte IV. 


Sostituire le distanze chilometriche per Fiume Centrale come da al 
legato D. 


PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE 


Apportarvi le modificazioni di cui l’allegato E «1 presente ordine di 
servizio, 


_- — —-.-_  —_——- 
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ALuzato B ArLIO_ S. n, 00 - 1942.XX. C- 


76 - 8. Pietro del Carso-Fiume C. 


S. PIETRO DEL CARSO 


9 Primano 


De (1) Le distanze da e per Fiume 
7 Villa del Nevoso | Punto Franco, Fiume Rione Industria- 


—{——— ' —_—_—r 


28 | 19 5 Sappiane 
Î 


le e Fiume Rive si stabiliscono au- 
mentando di Km. 5 le distanze da e 
per Fiume Centrale. 


Sussa Pecine (9) Î-l 


Podvezica Ter: att - ri 


—P—r——— ='reel rr | --—_—— 


11 | 8| Gil S. Barbara @ 


10/18/1518] 10] 5| Buccari Gittà 6) 
aber 190 ETARTI 18 n 8] Bucocari 

16} 18|11 8 14 

19 


16 | 22 


. (1) Le distanze da e per Fiume Punto Franco, Fiume Rione Industriale e 
Gino ave sì stabiliscono aurcentando. di Km, fi le distanze da e per Fiume 
‘entrale, 


(2) Punta di diramazione fra le stazioni verso Plase Crikvenica e quella 
di Fiume Sussa. 


(33) Stazione non ammessa ai tvasporii in servizio ititerno; è punto di con. 
tatto tariffario con le Ferrovie croate. 
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n TTI: ii io i li n a mi 


Y6-ter.- Fiume Gontrale-Fiumo Mussa-Bussa Peoine 


FIUME CENTRALE (1) 


2 | Fiume Sussa (2) 


—' «to 


È | 8) Sussa Pecine el 


(1) Le distanze da e per Fiume Punto Franco, Fiume Rione Industriale 
e Fiume Rive si stabiliscono aumentando di Km. 5 le distanze da e per 
Fiume Centrale. i 
l d) Le distanze da e per Fiume Bacino Nazario Sauro, banchina Braidizza, 
Riva Nuova e Binario di carico e scarico diretto si stabiliscono aumentando dî 
Km. 5 le distanze da e per Fiume Sussa. 


* Distanza computata per la via di Fiume Sussa. 


ALuueGaTO E aLL’O. S. x. 60 1942-XX 


PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle Stazioni 
e negli Uffiei di controllo, si dovrà: 
| —— nella sede opportuna dell’indice alfabetico inserire le indicazioni di 
Qui appresso: vi 


n ___—_——_—m—-._s———@m@m —_—__———_———mÈP—— -— 9—u—————__ 
- 
LITI = ——_——t———— 


e- 


a DIO, 


PRONTUARI DI KkDIZIONE 


1922-1923 i 1933 


es Ski: È SE ian - se 


PE CET n + 


Buccari. . . . . . 104 d34 114 10 
Buccari eittà . . . . 104 38 114 9 
‘sasa cantoniera) 
Draga 104 29 114 5 
Sauro 
Fiume Sussa . . . . 104 25 114 1 
Meja. . . ..... 104 35 78 Ce 11 
Plase Crikvonica. . . 104 36 114 19 
Podvezica Tersatto . . 104 28 114 4 


(cusa cantoniera) 


114 
114 


Skrljevo . . . . . 104 1 31 
Sussa Pecine . . . . 104 27 


(easa cantoniera) 


114 8 
114 6 


8. Barbara. . . .. 104 32 
Sveti Kusam . . . . 104. B0 


(casa cantoniera) | 


(CASA canroniera) si 
Fiume Bacino Nasario 104 96 {ud 3 


ALLEGATO A ALL’O. S. N. 60 1942-XX. 
Prontuario gsnerale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato edizione 1942 - in corso di ristampa. 


PARTE I. 


® 


I richiami (4), (11), (17), e (19) si riferiscono alle «note comuni» risultanti a pag. 6 del «Prontuario». 


Î Pn | | " CEVISICALC AVA AS Va Li 
TIT | ‘ia Grazioni, La rename, 606. | e MISERI 
‘ polimetriche in cui | | Sa Bilan-| © 
STAZIONI trovansi compre Comparti- : Merci a $ Piani Grue | ce a | È 
prese le 9) a 
fa PRRMATE Lei SUD Aaa LINEA mento o |PROVINCIA | $ air o FE PTTORTOTE pene | ente: & 7° 
A; ‘ANTONIERE, ecc, Delegazione Rc = o si SS DI Portata s / 
So “ lav:p.vl S| s|b8&l2| 8 massima 3 | { 
z Tavole & Sn | 2 |SE|°| A in 5 \ì 
A ODE | polimetriche pb Da | >| Q|a8|d | 3 | tonnellate] £ | % 
us se Le e a DI RI ERE EEN CREME | 
i e E] e e L_lel etliieBIiilr»>e,.,- -. “o Re een ‘dea ei rana ne 
| | | | 
B | | 
uUccapi - 
=" MORTASSZ A | III 76 bis. | FiumeC. - P. Crikvenicaf Trieste | Fiume Vi NB. | GP VAS e 180 FA 
Buec i (i cr Vi; » | I | 
ari Città 1 PRI IC | XXI 76 bis | Fiume C. - P. Crikvenica | T'rieste | Fiume |V(9) ee — |—-|_-|_- | mal — | — — —j 
Drava iu | | : | | RA 
Mel... . II 76 bis | Fiume C. — P. Crikvenica Trieste | Fiume |V(19) B(9)) — |—|—-|—-|—- TR 
Same Bacino Nazario | | | | Ls | | | Dai | 
va) >. | III 76 ter (Fiume C. - Fiume Sus-| Trieste Fiume — | — 160); pay), vi_: — ME RES BRE : 
Fium | | sa - Sussa Decine | i I 
° Sussa Mirra, | III 76 ter Fiume C. - Fiume Sus- | Trieste | Fiume V B Gi P|V|IBIS i F ra La na 
Meja. sa - Sussa Pecine | | , 
| III 76 bis |FiumeC,-P.Crikvenica| Trieste | Fiume VIB|—-|*|-{|-|- |-[|_- | 
Place : : | | | 
] Crikvenica (0). | III 76 bis | Fiume C.-P. Crikvenica I Triesté | Fiume | — | — | fre | -|-|-|-]+ Bin SAR 
Podve i Pe : I | | O 
"108 Tersatto LR, | III 76 bis | Fiume C.- P. Crikvenica | Trieste | Fiume (Vi!) B((9) — |-{-|-|- M pe TI 
Skrlje | 5 
5 SALARI III 76 bis Fiume C. - P. Crikvenica | Trieste Fiume V B Gi GPilavii Bis È EF | — — 
Ussa : cina | | 
X Pecine bo IIL | 76 bis-ter | Fiume C. - P. Crikvenica | Trieste Fiume (V(19) BI LINEE | ni a | - — —i 
. Barb | | 
! S met: (703 NELL 76 bis Fiume C. - P. Crikvenica | Trieste | Fiume |V(4)| B(4)| — | E VR aa Va \—- | Dar 5% = 
Zam TE: | III | 76 bis Fiume C. - P. Crikvenica|| Trieste | Fiume |V(!9)|B(19)! — (ua | MA nt | Pai LE Ba a) 
| | i I 
i Foa SE AT: PS | 
a) Fino a Ne ag 
b) Non quando non sarà Impiantata apposita gestione, le operazioni con.tabili si compiono presso la stazione di Fiume Sussa. 
Ammessa al servizio interno : 


; è punto di contatto tariffario conle ferrovie croate. 


be {aa |. bigiizessy Google 


uni 2a - 4 : 
: la U3UUU SIT a pas pu i E a a cina 5 f.d ii È 
[= ; ge “i si 7 ù 
| | - | ug 0 sa de. e e «n x 
vò ia i | 
î) 
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ALLEGATO C aLL’O, S. n, 60 - 1942-XX 


POT O PIENI I ALLEA AMENTO FRA LE ZONE — DEAD _——__x: 
> GhRORPOA | ROL arr GRUPPO E |Grampe i 
Dalle st .| NES AR La a I E | | | | 
Ù alle tazioni tra | Zone || 5 | | | | | | S 5 | I US | 
cate e viceversa TR, £ 9 | | cmuti Pi auillaa 3 d ‘A È = È pg o, 2 "0 
lata i ora e o | È | È 2 3 Ri da 3 & ©) È sd | 2 5 ata beta a | 
i DS AR do HS na | Ò 9 DE o ® Od H 5 & DI ARS E n È I = 54 | 
Ri sSs| Sl S| È | s | 3 da © Ss || 8 © s n MR 5 | È È | sé | 
sia | | 3 |83|#8| #8] £ | & | £|ea] | # |] «| Ala] È I I SERE i ne 
VEGAN i aa | | | 
(e | Sis | Fila 
| | | | | | | | | | 
PARTE III | | | | | | | | | | | | ‘| ! 
| | | | | | | fi | | È il a | 
Bnecari . III | 646| 521) 517) 523| 542) 499| 297! 268. 373| 321| 420. 373| 562| 585) 918. 850 804, 826/1097 1140 1151° a ae 
| | | | | | | 3 e | | i - o. é 
Buecari Città È . | TIT | G44 | 519) 515 521! 5A40| 497) 295| 266 371 319 | 418 371| 560| 588, 911 848 802 824 | 1095, 1188 1149. 1512” ( 
Draga 7] T<MILET 630 | 505| 501| 507, 326| 483| 281) 252) 357) 305| 404. 357) 546| 560| 897, 834 788 810 o 1081 | (1124! 1135! o 1498. SASITLA 
| Piume Bacino Na: | | | | | | I | | I | | i | 
| farlo Sauro (*) . } III 1629 504} 500| 506| 525) 482) 280| 251 856 ge 403 356| 545| 568| 896 833. 787 8C9 | 1080. Conai 1497 | 
' ivi RIT 159) 518) ars 273| 244) 819| 2097 | 396° 349) 538| bell 889) 826 780) 802/1073) 1116/1127] 1490 
| 1 il o | | | Il | i | 
Fiume psi Fran. o o | | ! O | | Por | | _ | sl ti 
i" "n i 627 | 502) 498| 504| 523) 480|.278) 249, 854 502 | 401 354| 548) 566| 894| 881] 785| 807/1078) 1121/1182 | 1495, 
Fiume Ri | | | | | | Ssa | | | | | | | 
I 3 504 | 50: | 078| 249! 3544 302) 354| 5 31) 785) 807|1078|1121|1182| 1495 
Striale (*) . III | 627 | 502) 498| 504 | 523| 480| 278) 249 094! 302 | 401. 354| 543 566| 894 831) (85 | (S| | "| | 
' | ! | | | ! cata | i x 
[io Rive (#). . | III | 627) 502! 498| 504 523! 480! 278| 249) 854| 802| 401) 354 543 | 566| 894 831) 785) 807/1078 1121|1132| 1495) 
| | | Î | | | i I | Manila ISS SA | 
bia FICHE Sg) A AI 1 624 | 498 | 495 301 | 520 | 477 275) 246. 351| ag9| 398 851] 540 568 $91| 828| 782) 804 o 1075 | 1118 gt cima 
ar. | | | ! | | | | | n ! I 
Iaia. | 11! 642 si7| 518| 519) 388 49,| 293 | 264, 369 317 | 416 369| 558 s81| 909 846 800, 822) 1098 1136 1147! 1510. 
ETRE NES are IRE Sgr | o 
Pl Crikvenica . | III | 650 | 525! 521) 5.7| 546) 508 soL| 272) 377) 825) 424) 377] 566| 589 917) S54) 808. 830 1101| 1144, 11155] 1518. 
| | | | | | 4 | | | I attento È 
Pvezio Tersatto ! 111 | 637 | 502! 498! 504 | 523 480% 278. 249) 85t| 302 o 401) 354) 548 | 566 I 894| 831) 785, 807 | 107 1121 1132| Nes 
| Ma'isa SRO I n n. | IAN] | 
ol Î | Î N Lieti d-. î 
‘(4900 MI 634 | 5091 505| sit| 530) 467! og5! 206) 36L| 309 | 408) 361 n 573! ‘901! 838! 792 8141 na 1128. e 1502. 
| | | i | i | aa | ' | 
Snssa Pecine GA |--I | 625 | 500. 496 so 521| 478) 276) 247 | 3602. 800) 399! 352] 54AL| 564 | 892) 829° 783° 305 1076, 1119 dl 1498 
% | | | | | I | ao | | SEME, 
S: Barbara @ "rs | III | 640 | 515 | Sit | 517 | 536 | 493 | 091 | 262 | 360) 315| 414) 367) 556| 579 | 907| 844, 798. 820] de 1194. 1145 s LA 
Sveti “ela | | | | | ! | a: e — | | | SR 
veti Kuzam Ol. III | 632. 507 | 5031 di dei 485 ‘283 | 204 399 | 307 Da 359 | 548 | 571] 899 836| 790) 812 163) 1126 | (GLI 1500 | 
I | | ! | | 


traspo e istanze di questa stazione marittima comprendono l’aumento di fm. 5 previsto dall’articolo 1 dell’allegato 6 alle Condizioni e Tariffe per i 
bg e Cose, 


1 trasporti da e per la banchina di Braidizza, Riva Nuova e Binario carico e scarico diretto, le distanze si debbono aumentare di Km, 5. 
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Dalle stazioni qui di con- 


| 
| 
Se AA 
x I | - Î 
tro i stazioni sottoin- Zione | a | | Zi | i Pa z 
lcate e vieoversa n 2 ® È = Ta 5 = £ 
[ner] 77 Ela) < È | 3,9 " d mi gi sm d ©) $ D 
AEG ZIE RARA 
| S| sel gsl so, € | $i sas) | 8 | Sai | 8| sa] 8| 880 HB ESE S| A 
do ia 1a fi ® n el 
o e A i I La ah. | di Go Pal È > iS) | Ra 9 di & | RE| E ha) 3 BS ||. dò 
PARTE IV | | È | pa 
Buce Ti Ì a x 3 É “ 
iù | IIT || 653 | 528 | 524 | 530 | 549 | 506 || 804 | 275 | 380 | 328 || 427 | 280 | 569 | 592 || 920 | 840 | 811 | 883 


I SE i | 
| 


: 1104 | 1147 | 1158 | 1499 | 
| 273,96) 57.205) 57,205] 253.57| 69.96 | 275.06 929271227, 286] 57.205) 57. 206|{110.239|110,227/274.227| 23.239| 6.71 | 72.275) 45.126] 126 | 83.71 | 73.126] 15. 126]! 83. 126 \ 
239, 227/123. 227/227 286|205.286/227.286| 236 || 286 123,236 227, 236/227. 286| 236 | £36 | 286 |227.256/280.286/239.286.227,286|927.236/227, 236/227, 2361227. 236 è 
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— nell’interno dei prontuari stessi diminutre di Km. 4 la dètanza imdicata 
per Fiume Centrale; 


— nei soli ntuari valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose 
(esclusi i bagagli) sostituire la dilanza esistente per Fiume Punto Franco, 
Fiume Rione Industriale e Fiume Rive con quella indicata per Fiume Cen- 
trale (già modificata come sopra è detto), aumentata però di Km. 5; 


— alle pagine indicate ne] prospetto intestare la linca Fiume Centrale- 
Plase Crikvenica e diramazione per Buccari” e trascrivere nell'ordine seguente 
i nomi delle stazioni: Fiume Sussa, Fiume Bacino Nazario Sauro, Sussa Pe- 
cine, Podvezica Tersatto, Draga, Sveti Kuzam, Skrljevo, S. Barbara, Buccari 
Città, Buccari, Meja e Plase Crikvenica. 


Le distanze relative a dette stazioni saranno formate avugiungendo a quella 
risultante nei prontnari manoscritti per la stazione di Fiume Centrale (già 
diminuita di Km. 4) le altre di cui al prospetto seguente. 


L’istradamento sarà quello risultante per Fiume Centrale. 


DISTANZE A FIUME CENTRALE 


Fiume Sussa . . . . Km. 2 (1) Skrljevo. Km. 12 
Fiume Bacino Nazario S. Barbara . » 18 

Sauro . x uu » 7(2) Buccari Città. » 22 
Sussa Pecine . . . . >» 3 Buccari . » 24 
Podvezica Tersatto . . . >» 5 Meja . . . .. » 20 
Draga © a » 8 Plase Crikvenica , » 28 
Sveti Kuzam . >» 10 


(1) Nei prontuari valevoli per la tassazione dei-trasporti delle cose (esclusi 
i bagagli) di contre. alla distanza formata per Fiume Sussa esporre il ri- 
chiamo (*) ed in calce alla pagina trascrivere la seguente nota: (« ) Per 1 
trasporti da e per la banchina di Braidizza, Riva Nuova e Binario di carico e 
scaried diretto, la distanza dovrà essere aumenata di Km. 5». 


(2) La distanza così formata per Fiume Bacino Nazario Sauro dovrà es- 
dla o solo nei prontuari valevoli per i trasporti delle cose (esclusi | 
agagli). 
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Ordine di servizio n. 61. 


Istruzione per l'applicazione del Regolamento pol trasporio dello merci po- 
ricolose e nocive. 


Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12" categoria dell’Allogato 7 
alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutt 
gli effetti anche i seguenti esplosivi: 


V. V. 12 Categoria 12* gr. 2a) 
V. V. 14 Categoria 12* er. 2 a) 
V. V. 15 Categoria 12* gr. 2 a) 


In relazione a quanto scpra, dovranno farsi le opportune aggiunte ai- 
l’Allegato E dell’Istruziono per l’applicazione del Regolamento per il tra. 
sporto delle merci pericolu*e e nocive — edizione 1935, 

È e° A SI 

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 

51, 53, 54, 55 e DS. 


Ordine di servizio n. 62. 


Servizio deganale - Spocialo ‘‘nulla osta,, per i trasporti di seorzo di limono 
in salamoia sonza essenza diretti all’estero. 


Per effetto del Decreto Ministeriale 1° marzo 1939-XVII le scorze di li- 
mone destinate alla conservazione in salamola possono essere prodotte anche 
con l’estrazione del loro contenuto in essenza. 

AI fine di permettere agli organi interessati di esercitare sulla produzione 
e sull’esportazione di tale pr odotto un efficace controllo, d'intesa col Mini- 
stero delle Corporazioni si dispone che non sia dato corso a trasporti per 
l’estero di scorze di limoni in salamoia senza essenza, ove i mittenti non pre- 
sentino, in uno alle lettere di vettura e a tutti eli altri documenti prescritti, 
»nche lo speciale “nulla osta” da rilasciarsi a cura della competente Camera 
Agrumaria. 

Detto ‘‘nulla osta’’” deve esvere scritturato dagli speditori nell'apposito 
spazio della lettera di vettura o timbrato col bollo e data dalle stazioni di par- 
tenza che l’assicureranno alla lettera di vettura medesima, in modo che cesso 
possa seguire la merce fino al transito di uscita, avuto presente che le Dogaue 
di confine non permettono l’inoltro all’estero del riferito ‘prodotto in difetto 
del documento di cui si tratta. 

Resta inteso che per la sia di dotto ‘nulla osta” saranno da appli- 
carsi le tasse di cui alla Tariffa n. 7, punto suh %), del Fascicolo “Corrispet- 
Di e 3 i per l'esezu'mento dello operazioni e formalità doganali sulle 

errovie’’ 


Perrte IT n. 21 - 21 mazxgio 1912-XX, 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO H}f) 


—___—_ --—_—_—_____—_— -— 


——————m—" —_ 66 rr - —— ——————— _———T———_m_6——_ 4.» — e —___ _ _—__—+—_——<+—6 


Ordine di servizio n. 63 


Attivazione nuovo fabbricato viaggiatori cd ostonzione servizi nolla formata 
di Verceurago S. Girolamo 


I} giorno 1° giugno 1942-XX verrà attivato — in sustituzione dell'attuale - - 
il nuovo F. V. della fermata di VERCURAGO S. GIROLAMO, delle lince 
Lecco-Rovato e Lecco-Milano, con asse al Km. 27 + 515, a sinistra della line 
di Lecco, ossia dal lato opposto dell'attuale F. V., e quindi si troverà a 
m. 2243 dal F. V. di Lecco Maggianico ed a m. 1469 dal F, V. di Calol- 
ziocorte. i 

I due marciapiedi di detta fermata sono stati proiungati verso Lecco iu 
modo che il primo, a servizio dei treni dispari, risulta lungo m, 133 ed il 
secondo, a servizio dei treni pari,risulta lungo m. 152. 

In pari data la fermata stessa verrà abilitata al completo servizio viaz- 
giatori e bagagli, nonchè ai trasporti a G. V. in ‘piceole partite di peso fino 
a 500 Kg., composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno, con le 
modalità vigenti per le fermate aventi gestioni proprie. 

La suddetta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla sta- 
zione di Calolziocorte ed effettuerà invece il versamerito dei ‘propri introiti 
. direttamente alla Cassin Compartimentale di Milano, osservando le disposizioni 
e norme relative al servizio dei valori e la periodicità di cui alla lettera A 
dell'ordine di servizio n. 184/1913. 

In conseguenza: di quanto sopra si dovranno apportare le necessarie mo- 
dificazioni alle seguenti pubblicazioni di servizio ed alle altre interessate: 


Prontuario generale aelle distanze chilometriche fra le stazioni dellu Rete 
dello Stato - Edizione 1941-XIX: 


— nella Parte I, a paz 88, di fianco al nome di Vercurago S. Giro- 
lamo, nella colonna 1, dovrà esser» depennata l'indicazione ‘‘ la ". nelle 


colonne T ed 8 dovranno essere sostituite le indicazioni ‘‘ V (19) e B (19)” con . 
V e B; nella colonna 9 si dovrà esporre l'indicazione ‘‘G (8)”; 


— nelle Parti Il, III e IV di contro al nome di Vercurago S. Giro- 
amo non dovrà più fignrare la caratteristica di casa cantoniera. 
Nessuna modificazione subiscono le distanze tassabili attualmente in vigore. 


Prefazione generale all’Orario generale di servizio - Edizione 1936-XIV: 


7 7 a tr ©" aston 

= nella Parte I, a pag. 22, di fianco al nome di Vercurago S. Giro- 

lamo, dovrà essere depennata l’indicazione ‘‘ ® ” e dovrà essere sostituiti 
l'indicazione “* LB" con "LG". 


Diztrebuito agli agenti delle elussi 3, 5, 7, 8,9 e 15. 
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Circolare n. 13. 


Prezzi «elle stelle, fodere cd accasseri ed indumenti confezienati a valere 
daì 1° aprile al 30 settembre 1942-XX 


Ni informano tutti gli Impiani ed agenti interessati, che i prezzi dell» 
stolte, fodere ed accessori per vestiario unifor me, nonchè i prezzi delle com- 
dazione e dei camiciotti confezionati, da valere per le i et'lettuate 
in base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Mar- 
ziale S. A. di Roma dal 1° aprile ai 30 settembre 1942-XX, sono 1 seguenti: 


l’anno marengo per cappotti . ....0..0. 0. al ml L, 174,70 
Panno nero per cappotti... 0... » 167,05 


Stoffa grigio scura per soprabiti . . . ‘0°. » 99,15 
» drappè nera per stiffelug dei Capi stazione . . .° > » 104,10 

> «nera pesante. o . . .00.00.000 04 » 116,50 

» mera leggera . . . . .0 L06004 I » 77,500 

» grigio ferro pesante .0..0.0.+ d » 116, DI 

>» grigio ferro Jegger& . . . . L00064» » 77,50 
Fustagno nero di cotone per abiti: so o «#@ a d. a È La » » 1925 
Vistone grigio di cotone per abiti o...» » 16,10 
Tela tur china di Cotone . . 3 - € & ua è DB » 14,95 
>» rasata bianca per il personale dille navi irazhetto . >» > 0 
D’isuet bianco per i gilets dei Capi stazione...» » 23,00 
Seta per risvolti degli stitfelius dei € api stazione. . .. >» » 32,10 
Famella leggera per fodere LL... »° 75,30 
(ilissade per fodere di maniche . 2.0.0...» » 19,95 
Satino (silked) per fodere... » 15,89 
Silezias nera per fodere 0/22 ea » >» 12,00 
» bianca per fodere... 0.0.0. » 12,60 

>» cenere per fodere . . Uè i de » 1265 
Miseno {rigio SCUro per forzaglie co e » » 11,60 
Zanella nera per fodere LL » 99 (13 
Tela apprettata per rinforzi... a » 1340 
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie lunghi Lo. cad.» 95,50 
» di mistone confezionati in tre taglie corti . . . > » 78,510 
Combinazioni di mistone in due taglie . . . . . .. >» » 121,15 
(‘amiciotti di tela turchina lunghi... ...0...0 >» » 87,55 
» di tela turchina corti... ... » » 82,25 
Combinazioni di tela turchina . . . .. . . » » 108,55 


Restano invariati i prezzi degli accessori (bottoni. monogrammi, fasce dì 
sutino, eec.) di eni alla precedente circolare N. 32 pubblicata «ul Bollettino Uf. 
fictale n. 42 del 23 ottobre 1941.XNTX, 


Il Direttore Generale 
VELANI 
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Comunicazioni : Gare, appalti ece. per lavori e fornitaro. 


see. | |Asta pubblica |’ Im 
L. P. Licita- | Termine utile ca Ufficio inearicato 
id sione privata per la SER 
LAVOXKI E FORNITURK T. P. atta. taai mativo delle 
| tiva privata | PFOSONtAZIONE | .ello pratiche 
| È . 0. Ap delle offerte It 
+ DETTE palto concorso appalto 
ini sit "de 13 i . 
Lavori terra murari i Hi c.a. per Orc 12 
completamiendé costruzione ca- > 4: 
valcavia al Km. 141 + 702 della i Lit "IS || IRA SR: 


linea Rimini-Ancona. 


- n @ — ——_——@———@—@@——@—t@————@—r@ —@ 
—. —-—— 


su Ore 1400 

Costruzione nuovo ponte sul RASO 

rente Entella. : L. P. del 1domageto [1 18.580 560.000 | ae IRE 
Ampliamento -timnessa vetture pan ‘etture sa- | È Ca É ore ti sn 3.740.000 I Sez spec. datori 

lone a Roma, Prenestina. i; e 1942 ona iatale: i È 
Costruzione piattibania in cemen- E É | Ore 12 | , 

to armato presso Ca’ di David: L. P. I del 25 maggio 80.009 Sesigno Lavori 

linea a: ! | 1942- ' 


e. — - -— - = —- —o —.-- — ——-- ———————+————————mm 


Lavori ampliamento stazione di L. P. 
Rometta linea Palermo-Messina. ; SE 


ì 


Ore 14 I 
del 27 maggio ai 180.00) ! Sezione Lavori 
1942 -KX | Palermo SES 


‘ 


2 2: —- - ti DE — - Stra i ene - di 3 = ict e —- —- 


Sostituzione volta in Durata con i 
impalcatura cemento armato Ore 12 
luce centrale cavalcavia Corso L. P. ‘del 27 maggio 


| Lavori 
XXVIII Ottobre Km. 3 + 054 | Losa et 143.000 Seziono Lavo! 
| 


linea Milano Rogoredo-Milano Milano 


S. Cristoforo, 


div iii e I _ + 


i 
| 
| 


Adnplicmiento ” sidtemiazione gene - L. P dali etimo 5.400.000 Sezione Dic 
rale stazione di Ferrara. o 1 194 È) ° Bologna 
WOETUZIONE pottostazione elettrica | Ore 12 
e fabbricato alloggi staz. vigo| L. P del 12 giugno'4.750.000 Ufficio I.E.S 
e due fabbricati alloggi stazione : Si et SR 
Rea : 1942-XX | i een 
Lai è. 
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3 3 BH: È Termine utile | Servizio ed Ufficio 
co Sa ; 
< | Qaantità |  MATRRIALE DA PONNIRSI C AES | presontasione| inoazieato. . 
s n a delle afrerte | delle pratiche 
Pe) Fi Du ° 
ne) CS FARERTA lion 
Ra SAR 194: |Servizio Approv- 
= È Maniglie varie per porte carrozze | T. P. | re Dà i vigionamenti - 
dARI Sezione fe 
N. Di 104.00 I ‘Viti di acciaio . | TP, | sl: 9 3031° Ta. Sezione 7» 
] Cordless OPA i i a ta 
I Ì Hlevatore fdraulico per vieita - e i 27.5.1942 I 5 
N. O 1 | cambio sale montate. T. P. A. XX 16; Sezione 7* 
| londinesi coi ee # A sibi ai 
x | 1 : Riduttore di tensione . T. P. © 27:P:154 Ta. Sezione Ts 
ibra fee ec lia sirio ns CRA AR PIERO Lisi SLI 
N, sx | sd 1 ali Tornio parallelo per filettar.: ; . T. P. i 27,5%? ra. Sezione 7* 
ERG. AIR II. BIFRACRT SDT DS dre ita TOA RE 
Riduttori di tenisionea L vallame. | 28. 5.194: a 
ss | - i tro regisicatore. I rl. P. A. XX ta. Sezione 7 
| AE 0 Cia at 29 5.1 19 o PUNTA 
Co x 5 . 54-4 
Ke >, 000 cio seo] Fune catramata o T. P. A. XX lea Sezione 
CETTE Sezionatori da 87 Kw. e di mal 26.194 
N. | 18 » | 130. T. P. A. XX Ta. Sezione 7* 
Il Direttore Generale 
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. CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


—————€—— 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servipio od in pen 


sione... |. 1 0 1 LL 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 


| rispondenti ed altri enti . 0.0...» 32.00 


—-————————————_———_—_—_—_—_—_—__——_— 


‘Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 


che dai privati, agenzie, ‘ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 


- Servizio Personale al Affari Generali dal 1° gennato — 


di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Obi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


—___—__—_—__—_—_——————_—_—_ 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gh 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati o Ammimi- 


strazioni ferroviarie in corrispondenza, coo., all'indirizzo, 


che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Go- 
nerali ogni cambiamento di indirisso, non assumendosi 
Amministrazione alcuna responsabilità per gli cpon- 
tuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunica 
sione. o 
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Anno XX 


Anno XXXV - N. 22 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
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Ordine di servizio n. 64. 
Apertura all’esercizio della fermata di Nocera Inferiore Mercato. 


— In applieazione alle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicu- 
zioni con decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XV, dal giorno 1° giugno 
1942-XX verrà aperta all’esercizio la fermata di NOCERA INFERIORi 
MERCATO al Km. 3.+ 084 della linea Codola-Nocera Inferiore fra le sta- 
zioni di Nocera Inferiore e di Codola. 

Detta fermata, non presenziata, sarà aperta all’esercizio, in via di espe- 


rimento, per un periodo di tre mesi, e sarà abilitata al solo servizio viaggia-, 
tori (disimpegnato da elettromotrici oppure in via temporanea anche da treni. 


effettuati col locomotore), che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. È. 
n. 105/1932-X e nel punto c) dell’O. S. n. 158/1935-XIII. | 
La fermata in parola dipenderà dal 3° Riparto Commerciale e del Traf- 
fico di Salerno e dal 3° Riparto Movimento di Salerno 
In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente 
ngli allegati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilo- 


“«netriche e le altre pubblicazioni di servizio. : 
Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 16. 


RISPENRA 
6» 
ver. 


ALLecaro ALL’O. S. n. 64 —- 1942-XX. 


PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 
(Edizione marzo 1941-XTX). 3 


Parte II. 


Tarole polimetriche n. 101-B e 101-C ( Roma-Napoli via Cancello) e dirama- 
ziomi Ciampino-Frascati, Ciampino-Velletri-('olleferro Segni e Camcello- 
Avellino-Nocera Inferiore. 


‘è z 266 254 
Roma termini . . ... Km. a Pavona ....0.. +. Km. 943 
Capannelle... ... >» 256 Cecaliint s) 249 
. : . . 238 
Ciampino... 0.0...» 253 
ae i : 245 
Lanuvio... dd, 994 
Galleria di Ciampino, . . >» 255 n 
sar S. Eurosia . ... > } >. 
Valle Vermiglia . . . . »° 257 i 
se n \ 236 
Velletri . . .... 0. >» 995 


Frascati |... . 0. » 262 
@** © Lariano . . .. +...» 228 
è 255 Macere . .0.. 0 228) 
Casabtanea . . .... » 95] 
4 Artena Valmontone... » 221 


S. Maria delle Mole . . . >» f/25. Colonmei i \a OOO LC...» 241 
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Zagarolo . 
Palestrina . 
Labico . 
Valmontone . 
Colleferro Segni 
Anagni | 
Senrgola . 
Morolo . 


Ferentino Supino 


Frosinone Fiuggi .. . .. 


Ceccano 

Castro Poti Vallecorsa . 
Ceprano Falvaterra 
Isoletta S. Giov. Incarico 
Roccasecca 


Aquino Castrocielo Ponte- 
corvo 


Piedimonte Villa S. Lucia , 


Cassino 
Rosea d'Evaudro S. Vittore 
Mionano 
Tora Presenzano 
Vairano Caianello 
Riardo Pietramelara . 
Teano . 

Sparanise , 

Pignataro Maggiore . 
Capua . 

S. Maria da Vetere . 


Segue ALIx:GATO ALL’O. S. N. 64 — 1942-XX, 


. Km. 


» 


» 


» 


» 


» 


> 


292 


229. 


224 
221 
213 
204 
199 
194 
189 
181 
171 
10 
150 
154 
145 


141 
1 30 
128 
119) 
111 


Caserta 
Maddaloni Inferiore . 


Cancello 


Acerra 


Casalnuovo di Napoli 


Napoli Centrale 


Napoli Marittima . 


Nola . 

Palma S. Gennaro 

Sarno 

Lavorate 

Codola . 

Fimiani 

Castel NS. (Giorgio Roeca- 
Piemonte 

Valle ban Severino Rota . 

San Severino Rota 

Montoro Forino 

30T%O . 

Montoro Superiore 

Solofra 

Serino , 

S. Michele dî Serino . 

Avellino . ...., 

Nocera Inferiore Mercato (|) 


Nocera Inferiore 
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IMPIANTI FISSI 


Prentuario generale dello distanze chilometriche ira le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941.-XIX). 
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Segue ALLEGATO ALL’O,. S. N. 64 — 1942-XX. 
PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le sta- 
rioni e gli Uffici di controllo, nella linea Cancello-Avellino, fra ìi nomi di Co- 
dola e Fimîani, si dovrà inserire il nome di Nocera Inferiore Mercato e di contro 
esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso : 

Per i prontuari delle stazioni delle linee Roma-Napoli (via Caneello) e 
| diramazioni Ciampino-Fraseati, Ciampino-Velletri-Colleferro Segni e Cancello- 
Avellino-Nocera. Infemore, la distanza dovrà ossere rilevata dal prospetto alle- 
gato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni 
della rete la distanza dovrà essére formata aggiungendo Km. 2 a quella indi- 
cata ‘per Nocera Inferiore, Km. 6 a quella indicata per Castel S. Giorgio 
Roccapiemonte, Km. 11 a quella indicata per Sarno e scegliendo quella che 
dal eonfronto risulterà minore. 

L’istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base nella 
formazione della distanza. 

Nell’indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede oppor- 
tuna, il nome di Nocera Inferiore Mercato con il numero della pagina e il nu- 


mero progressivo. 


PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO 
(Edizione febbraio 1936-XTV). 


A pagina 17, fra i nomi di Nocera Inferiore e Nocera Superioro, inserire, 
in carattere COFBIVO : 


« Nocera Inferiore Mercato . . . . LV|N]|125!». 
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Circolare n. 14. 


Prezzi del vestiario uniforme della Milizia Perroviaria - Contributi e tratte. 
nute individuali mensili. 


A seguito della circolare n. 27 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 50 
del 25 luglio 1940- XVII), si avverte che, a datare dal 1° luglio 1941.XIX 
e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti apparte- 
nenti alla Milizia Ferroviaria, da addebitare su conti correnti individuali 
IMod. R. 85-b?s) per le forniture dirette o indirette sono i seguenti: 


UFFICIALI 


Giubba di stoffa grigio verde, confezionata . <- aa. & a La 400 
Pantaloni corti di stoffa grigio verde, confezionati . . >» 
Pantaloni lunghi di stoffa grigio verde, confezionati lo 
Cappotto di servizio, confezionato . . . >» 900 
Cappotto di PRARO speciale Der srande uniforme, confezionato . » 
Impermeabile — e £. dd a e e » 
Oggetti accessori, a corpo » 


MARESCIALLI 
Giubba di panno speciale grigio verde, confezionata... .. LL Hi 
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati... . . >» 199 
Cappotto di servizio, confezionato ne: . +. . > 860 
Cappotto di panno spreiale per erande uniforme, confezionato . +... >» 1100 
Impermeabile gommato... 0. LL 300 
Nggetti accessori, a COMpoo LL... 0. 500 


PRIMI CAPI SQUADRA E CAPI SQUADRA 


Giubba di panno speciale grigio verde, confezionata IL. 371 
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati » 18S 
Sahariana di tessuto spigato sc » 151 
appotto di panno, confezionato » 714 
Impermeabile gobbato » 300 
Camicia nera con cravatta » 30 
Copricapo di panno speciale, con trofeo, per sottufficiali » GG 
Copricapo per uniforme estiva Sc » 40 
Gambali di cuoio nero (il paio) » 90 
Zainetto di tela impermeabile grigio verde » 75 
Bandoliera con fondina e corrergiuola » 10 
Borsa di pelle nera ie è » 350 
Guanti di pelle . » 30 
Foderina impermeabile per copricapo » 15 
Oggetti accessori, a corpo 1 » 15 


Parte II — n. 22 — 28 maggio 1942-XX. 
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GRADUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERE 


Giubba di panno grigio verde, confezionata. . . . . . . . L 301 
Pantaloni di panno grigio verde, confezionati . . . . . . . > 145 
Sahariana di tessuto spigato . . .. 0.0.0 151 
Cappotto di panno, confezionato. ././.. 0? 671 
Impermeabile gommato. . 0... 300 
Camicia nera con cravatta . ©. VE SC et e DI 
Copricapo di panno, per truppa, senza Fregio ii a E e 45. 
Copricapo per uniforme estiva . . . Pe «e 40 
Gambali di cuoio nero (il paio) . . Gf. 90 
Zainetto di tela impermeabile grigio verde > e sie. de 109 
Bandoliera con fondina e correggiuola ././. 0.0.0...» 65 
Borsa di pelle nera... . . ...0.0. » 350) 
Guanti di pelle. . >» 30 
Foderina impermeabile per copricapo ceeermreedme mm. 
Oggetti accessori, a corpo . . erre we ee e. 


Dalla data suddetta i contributi ec le trattenute mensili da revistrare <111 
menzionati conti correnti individuali sono i seguenti: 


CONTRIBUTI MENSILI 


Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Squadra e Capi Squadra, (ira- 


duati e Camicie Nere in servizio . . . L 09, 
Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Squadra e Capi Squadra. (tra- 
duati e Camicie Nere in congedo . . . . de 9 


TRATTENUTE NORMALI MENSILI 


li in servizio . . . . . LL 74,-- 
Ufficiali . .°.°.0.0.0.0 in congedo il le & 33,50 
ini (hi servizio . . . . . >» 6L—_ 

ALeSciRio + +. +++ * Yin congedo . . . . . » 18,50 
in servizio > * & » 49— 

lea | scenda E, i 5 
Primi Capi Squadra a Capi Squadra i in congedo . . . .. » 20,50 
, l ini in servizio . : . . . >» 4L_ 
Graduati e Camicie Nere . in congedo . . . . . » 18,50 


I contributi sopra indicati ed i rimborsì per l'acquisto diretto di oggetti 
di vestiario e di corredo, sono esenti dalle riduzioni di cui ai RR. DD. Levy: 
20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561. 

Agli effetti della contabilizzazione dei ‘eontributi e delle trattenute gli 
agenti appartenenti alla M. F. della categoria “in congedo” che siano stati 
comandati in servizio saltuario di Milizia, sono assoggettati alla trattenuta 
mensile prevista per i pari grado in servizio continuativo, oppure a quella 
Peas per la catezoria in congedo a seconda.ché abbiano | prestato nel mese 
0 o più giorni o meno di 10 giorni di servizio effettivo di Milizia. 
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I conguagli tre le vecchie e le nunve trattenute dovranno essere contabi. 
lizzati immediatamente e calcolati da] 1° luglio 1941-XIX. 

Il eredito massimo individuale concesso dall’Amministrazione per la for- 
nitura del completo corredo agli appartenenti alla Milizia Ferroviaria, dovrì 
essere contenuto, fino a nuovo avviso, nei seguenti limiti: 


Ufficiali . . . . . . . +. . in servizio L. 5200 in congedo L. 3800 
Maresciali |... ....... >» » » 4600 >» » >» 29M 
Primi Capi Sq. e Capi Squadra . » » » 3200 » » » 2200 
Graduati e Camicie Nere . . . . » » » 2900 >» » » 2100 


Il Direttore Generale 
VRLANI 
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Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e ferniture. 


G. Gare | Importo 


P. Licita- | Termine utile 
alle viva = approssi- Ufficio incaricato 
LAVORI K FORNITURE T. P. Tratta- DR pani i mativo delle 
tiva privata esentasione 
A. C. Ap- deile otfterte daro praiane 
palto consorso appalto 
“Tim 
Miglioramento impianti della sta- | L. P RICCHI ; 230.000 I Sezione Lavori 
zione di Malles Venosta. | | 1942-XX Bolzano 
cei ito e ia da dA IA I a isa sido lele ci i dalla 
Movimenti terra per prolungamen- | I Ore 13 
to binario tronco 6 linea sta- | L. P. ‘del 1° giugno: 91.800 '! Sezione Lavori 
zikme Campoleone. i 1 3948 | Roma 
Fornitura 8000 tonn. massi natu- . Ore 12 
li da scogliera per diga fran- L. P del 2 giugno ss Sezione Lavori 
».onde fra i Km. 1514 640 e. pia: 194 | Ancona 
159 + 880 linea RImini-Ancona. zu 
RISO EA Ore 1400 (A i O 
Ampliamento dormitorio personale | la | * Seri 
ootezione Mei e leo 
Recinzione deposito infammabili L. P. aero alii ns | 85.000 : Sezione Lavori 
SORFAELCVE, n: - 1942-XX | Firenze 
| | = 
Manutenzione armamento linca' 1, p ‘del 5 giugno 1.230.006 i Sezione Lavori 
Trieste C. M.-Pota-Rovigno. - 1942-XX | "Trieste 
Manutenzione armamento linea Di- | L. P. Ore 12 70.000 Sezione Lavori 
vaccian S. C.-Pola. | Ente SS Trieste 
1 42 XX 
Impianto fonderia  :.perimentale f |. Ore 12 ; Pa 
metalli nelle Officin: M.M. di' LL. P., (del 6 giugno | 215.04) | Sezione Lavori 
Firenze P. P. HA i_1943xXXo i @— | Firenze cn) 
Manutenzione armamento linea U. | | Ore 12 
dine-S. Giorgio di N. e Palma- L. P. ;idell'8 giugno : 201.000 Sezione Lavori 
nova-Cervignano. | | 1942-XX | Trieste 
SIERRA EE cc e eZ TONER soi IO e ge) r—- ——— —————— ——————P- 
Fornitura nove ascensori elettrici Ore 1200 i 
fabbricati case ferrovieri Giaco. A. C. del 26 giugno. — |; Ufficio LES. 
. ho Boni in Roma. nu 1942-XX i Roma 
i | 
‘Servizio Materi: Le € 
Ti A. XX I | Sezione 8* 
Ka i Firenze 
I ; ' sai 
3 Torni paralieli . ...... | A. C. FOISIE | - . i Ia. Begione 8a 
SERA . | 
n tornio per sale montate dei l 
veicoli A RCATTAIGSnIO TONO: 5 15.6.1942 
per tornire e brunire selli A. C. de _ i 
destinato alla Officina Rialzo i A RX si nre 


.. Mi Roma P. M. 
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- | MATIERIS Lk DA FOMVIRSI E pl A. | presentazione 1neariouto 
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5 Dl [aa 
" n ui e I o E TESTA 
di e I i bs |Servizio Approv- 
N. I e) Coppie di ruote dentate . Î T. P. RO ‘  —vigionamenti - 
NE gt ATEO lata liano Lì Di RNA | Sezione 7a 
e | e Raccordi e ponticelli per trolley T. P. | ta 14, Sezione 7 
| A. XI 
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_ i Maniglie di silica< e inaa pla- È PIS-d945 
: | 20.000 ! stica, per carrozze. i a, . XX |Hd. Sezione T* 
A | Griglie di ghisa per ritirate car- î 10, 6. 1942 a 
e eo sprialana li = e a 
| Por (aguancialetti spessori e più 1 * 1943 n 
# | » i strine di acciaio per boccole. . T. P. PI Sezione ?* 
N. 28,((V : Otturatori per boccole dei velcoli | T. P, a ‘a, Sezione 7 
Ke. | 10, 000 | Lana crine per boccole . e | T. P. I 12.7.1942 | fa Sezione 58-1 5 
seat È A a = 2 rara FESCRORE PproSRe ta MERO agi È Vin i 


"1 Direttore Generale , 
VELANI 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie deilo Stato in servirto od in pen 


sione , A ° . 4 5 - g_ è s © ® e Ao 16.0€ 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti. . . . . .> 3200 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, eco., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
. Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio 
di ciaseun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Oh si abbona nel corso dell’anno, riceve 
si numeri dell'annata. 


La spedizione el Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
delPUfficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, eco., all'indirizzo, 
che sarà da essi ‘indicato, a mezzo posta. Si prega per. 
tanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Ge- 


nerali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi | 


Amministrazione alcuna responsabilità per gli even 
tuali rlisguidi carati dalla mancanza di tale comunica 


nn 


N T--—-—_— difl@”’ ne 
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Anno XX 
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{ PARTE PRIMA - Leggi e decreti o Pag. 
‘a 3 LI 
E. 2 marzo 1942.XX 0. Tese n. 209 —— Istituzione, per la dmata delia guerra, 
. di un premio speciale a tavore del personale ‘militare delle Forze armate 
dello Stato che non beneficia di alenn trattamento cconomico di guerra. . di 
PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Circolari ed Istruzioni di durata 
indeterminata: 
Ordine di servizio n. 65, — Cambiamento di nome della stazione di Palidoro . 217 
Ordine di servizio n. 66. -—- Estensione servizio merci a Trieste S. Sabba . . iui 
Ordin. di servizio n. 61. - - Rane all'esercizio della fermata di “S. Pro- 
spero Parmense” . . P gen È Sei e e e 
Circolare n. 15. — Modificazioni 9 di bolo ode he Si ee e I 
PARTH TERZA - Ordini di ‘servizio e Circolari di devio 
determinata: 
l'omunicazioni : 
Gare, appalti, ece., per lavori e forniture L/2/2/ n! 


Roma, 1942.XX — Soc. An. Poligrafiemitalianà -OVia) della Quardiola, 22 
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LeGGi 24 marzo 1942-XX, n, 399, 


di un premio speciule a facor: del personale militare delle Force armatd 


DELLI) FERROVIE DELLO STATO 


e n 


-— Istituzione, per la durata della guerra, 


dello Stato che non beneficia di alcun trattumento economico di querra (1). 


VITTORIO EMANUELE 111 
PER GRAZIA DI DIO E VER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 


RK D'ITALIA E DI ALBANTA 
IMPERATGRE D'ETIOPIA 


Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro -. 
Commissioni legislative, hanno approvato; 


Noj abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto sezue: 


Art. 1. 


tI 


FP istituito a datare dal 1° marzo 1941-XiX e sino alla data che sarà fis- 


sata ai .sensi dell’art. 1 del R. deer to-legze 19 maggio 1941-XIX, n. 553, a. 


fi.vore Cel personale militare delle Forze armate dello Stato, che non beneficia 
di alcun trattamento economico di guerra per eletto del succitato Regio de- 


creto-legee, nn premio speciale, 


Art. 2. 


La misura massima giornaliera del premio di cui all'articolo precederte è 


così fissata: 


Generale di co d’armata 
Generale di divisione . . 
Generale di brigata 3 . 
Colonnello . . . 


Tenente colonnello, maggiore e primo capitano . 


Capitano e primo tenente 
Tenente... ..0.00.0 + 
Sottotenente. . . . 


Aiutante di battaglia e marescialli dei tre gradi . 


Sergente maggiore LI 
Sergente . . . . . .. s 


e gradi corrispondenti 


= 


«sv 


Vv Vv x vu ©“ 


% vw 


. 


25 — 
20 — 
17,50 
16,25 
13.75 
11,25 
8,75 
7,50 
B_ 
2.50 
1,59 


I 


al lordo 


rl 


delle 


Per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri Reali e gradi 
corrispondenti delle Forze armate equiparate’ e per i graduati e militari di 
truppa raffermati di ogni Arma n Corpo la misura giornaliera massima del 


premio è fissata in lire 1 al netto da ogni ritenuta. 


Art. 3. 


Il premio è pagato mensilmente, in relazione alle giornate di effettiva pre- 
senza in servizio e quindi non è dovuto durante le assenze per qualsiasi motivo. 
Nel limite massimo indicato nell’articolo precedente, spetta al comandante 


(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 4 maggio 1942-XX. 


Parte I — n. 23 — 4 giugno 1942-XX. 


tenute crariali 
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del Corpo o eapo del servizio di fissare, mensilmente, la misura del premio 
dovuto a ciascun dipendente (per i comandanti di Corpo o capi di servizio e 
per gli aventi cariche più elevate, al superiore immediato), secondo l’opera 


svolta dai singoli, 
Art. 4. 


Il premio eontemplato dalla presente legge non è cumulabile con le in- 
dennità di marcia e di manovra, con la indennità di fuori residenza, con i 
trattamenti speciali stabiliti in dipendenza della guerra e con i premi di ope- 
rosità e rendimento (anche se concessi a titolo di remunerazione speciale). Il 
premio stesso è però cumulabile con l’eventuale compenso straordinario seme- 


rtrale finora normalmente concesso. 


Art. 5. 


La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella 


Guzzetta Ufficiale del Regno. o. 
Sono però legittimati i paramenti del premio, nei limiti di cui al prece- 
dente art. 1, fatti anteriormente. 


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella 
Raecolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiun- 
que spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 


Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX. 


— VITTORIO EMANUELE 


MussoLiNI — TERUZZI — Di REvEL 


Viste, d Guardasigii: Guai. ; 
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Ordine di servizio u. 65 | 
Cambiamente di nome della stazione di Palidoro. 


La stazione di Palidoro, della linea Pisa-Roma, ha assunto la nuova den». 
minazione di ‘‘Torre in Pietra-Palidoro”. 

Di conseguenza, nel ‘*Prontuario senerale delle distanze chilometriche ira 
le stazioni della Rete ferroviaria delio Stato”? (Edizione marzo 1941-NIN), 
Parti I, II, FIL, IV; nella ‘‘ Prefazione Generale allOrario senerale di servizio” 
(Edizione febbraio 1936-XIV):; nei Prontunri manoseritti delle distanze chi- 
lometriche ed in tutte Je altre pubblieazioni di servizio nelle quali trovasi indi- 
cato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme madificazione, 
varlandone opportunamente l’ordine alfabetico. 

Il Controllo Viaggiatori e Bazagli di Firenze provvederà per la sostitu- 
zione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, 
a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate. 

ualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mn:se di giugno 
1912.XX, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da 
stamparsi col nome di “TORRE IN PIETRA-PALIDORO”. | 

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, - 
dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato, 


Di:tribuito agli ugenti delle classi 3, 4, 5, 7,8, 9, 13 e 15. 


- 


Ordine di servizio n. 66 
Estensione servizio merci a Trieste S. Sabba. 


La stazione di Trieste S. Sabba viene ammoe:sa a spedire trasporti a G.Y. 
e P.V. a carro ed in piccole partite di cartucce per armi portatili (categoria NI 
4ell’Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe) limitatamente a quelli eseguiti per 
conto dell’Autorità militare —- Difesa Territoriale di Trieste. 

Di conseguenza nella Parte I del “Prontuario Generale delle distanze 
chilometriche’, edizione 1° marzo 1941, la nota (p) in calce alla pagina 89, 
modificata con 1’0. S. 3/1942-XX deve essere ulteriormente modificata come 
segue: « Sono ammessi i trasporti in arrivo ed in partenza di cartuece per 
armi portatili eseguiti per conto dell'Autorità Militare ». 


Distribuito agli agenti delle cla:si 3, 5, 8 e 15. 3 


Parte IT — ® 23 - 4 glugno 1942-XX. 
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Ordine di servizio n. 67. 
Riapertura all'esercizio della formata di « S. Prospero Parmense >». 


In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministero delle Comunica- 
zioni con decreto n. S11 del 16 settembre 1941-XIX, dal giorno 10 giugno» 
1'942.XX verrà riaperta all'esercizio la fermata di S. Prospero Parmense, 
ubicata in corrispondenza della casa cantoniera al Km. 83 + 396 della linin 
Piacenza-Bologna, fra a stazioni di Parma e S. Ilario d'Enza, dalle quali dista 
rispettivamente Kan. 6G+ 345 e Km, 4+ 518. 

Detta fermata situata dal lato del binario pari, è dotata di un locale 
per sosta viaggiatori e di due marciapiedi della lunghezza di m. 40 situati alla 
sinistra del binario pari e del binario dispari secondo la marcia dei treni, 

La fermata stessa, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggia- 
tori e bagagli, che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'Ordine 
di Servizio n. 105/1932-X e nel punto €) dell'Ordine di Servizio numero 
158/1935-XIII. 

La fermata dipenderà dal I Riparto Commerciale e del ''raffico ‘di Bo- 
logna e dal Riparto Movimento di Parma. 

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente 
all’allegato al resente ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilome- 
triche e le pubblicazioni di servizio interessate. 


Distribuàto agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 16. 


—---- + — — — .———_@—____—_——& 


ALuLegato ALL’O, S. n. 67 - 1942-XX. 


PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICIHE 
(Edizione 1” marzo 1941-XTX). : 
Parte II. 
Tavola polimetrica n. 45 (Milano-Bologna). 


Milano Centrale. . Km. 1350 Parola... . 0... Km. 25 
Milano Lambrate . > 132 Castelguelfo . . .° 3° 1? 
Milano Rogoredo . . » 126 Ponte Taro » ll 
S. Giuliano Milanese . » 120 Parma i » 7 
Melegnano . . » 115; 3. Prospero Parmense o. >» -— 
‘S. Zenone al Lambro . » 111 SS. Ilario d’Enza » 5 
Tavazzano i » 108 Villa Cadè >» li 
bi a >» 100 Reggio d’Emilia >» 22 
Segugnago . >» 8s Villa Masone >» 29 
Casalpusterlerigo >» S1 Rubiera » Zi 
Codogno . è » 76 Modena . >» dr 
S. Stefano Lodigiano » 72 Castelfranco d’Emilia » 59 
Piacenza » Gi Samoggia. é » (67 
Pontenure . >» 55 Anzola > > a = Ve » 7 
Cadeo . . » 190 Lavino. » 4 
Fiorenzuola >» 42 Bologna Centrale e ‘Bologna 
Alseno . >» 935 Smistamento . . >» SI 
Fidenza » 29 


Partite II — n. 28 - 4 giugno 1942-XX. 
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ALLEGATO ALL'ORDINE dI survizio N. 67 1942-XX 


Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX) 
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Segue AtLeGATO ALL'O. S. n, 67 — 1942-XX, 


PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOME'TRICHE 


Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le 
stazioni e gli Uffici di controllo, alla linea Milano-Bologna, fra le stazioni di 
l’arma e S. Ilario d'Enza, si dovrà inserire “S. Prospero Parmense” e di con- 
tro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso : 

Per i prontuari delle stazioni della linea Milano-Bologna, la distanza 


dovrà essere rilevata dal prospetto allegat; al presente ordine di servizio; per 


i prontuari di tutte le altve stazioni della rete la distanza dovrà essere for- 
mata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per S. Ilario d'Enza, Km. 7 a 
quella indicata per Parma, Km. 19 a quella indicata per Castelguelfo, Km. 135 
a quella indicata per Milano Centrale e scegliendo quella che dal confronto ri- 
sulterà minore, L’istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di 
base alla formazione della distanza. 

Nell’indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede oppor- 
tuna, il nome di S. Prospero Parmense con il numero della pagina e il nu- 
mero progressivo. 


PREFAZIONE GENFRALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO 
(Edizione febbraio 1936-XIV). 


. A pagina 21, fra i nomi di S. Polo Matese e S, Romano Montopoli, in- 
Serre, in carattere corsivo: 
«S. Prospero Parmense. . . . . LB|]B]|72]» 


Circolare n, lò. 
Modificazioni tasse di bolle. 


Con R. D. L. 11 maggio 1942-XX, n. 501, pubblicato nella Gazzetta Uf. 
ficiale del 26 maggio 1942-XX, n. 124. sono state apportate varie modifica- 
«on alle vigenti norme in materia di tasse di bollo, 

i segnalano qui di seguito le disposizioni che possono interessare gli Uf. 
fici dell’Amministrazione, 


1° — Ricevute, quietanze, note, conti e fatture. 

a) Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall’art, 52 della Tariffa Allo. 
vato A alla Legge del Bollo 30 dieembre 1923, n. 3268, per le ricevute e quie- 
tanze ordinarie, note, conti e fatture, sono determinate come segne : 

Do Quando la somma: le Sia 
supera L,. 1 e non L. 100 — tassa fissa L. 0,30 
supera >» 100 e non >» 1000 — tassa fissa » 1— 
Supera >» 1000 e non » 3000 — tassa fissa » 1,50 
supera » 3000 e non » 300.000 — tassa proporzionale di EL. 0,50 per 


ogni 1000 Lire o frazione di 1000 Lire. 


Quando la somma supera L. 300.000, ovvero sia indeterminata od a saldo 
Per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle pre- 
cedenti quietanze — tassa fissa L, 150. 
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Nella medesima misura sono pure determinate le aliquote della tassa per lc 
ricevute, quietanze, note, conti e fatture provenienti dall'estero (art. 205 della 
Tariffa Allegato A alla citata Leguze del Bollo), Rimane ferma la norma in base 
alla quale, quando l'importo complessivo della tassa presenta una frazione di 
lira, questa dev'essere arrotondata a L. 1. 


o) Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 55 lettera e) della Ta- 

rilla Allegato A, per le quietanze rilasciate separatamente dal documento asse. 
gettato all’imposta sull’entrata (art. 24 della Legse dell'imposta sull’entrata 
10 giugno 1940-XX, n. 762) sono determinate come segme: 


Quando la somma: 


supera L. le non L. 100 — tassa fissa TL. 0,30 
supera >» 100 e non » 1000 — tassa fissa » 1, 
supera» 1000 e non >» 3000 -* tassa fissa» 1.50 
supera > 3000 — tassa fissa » 3.— 


e) Le aliquote della tassa di bollo stabilite dall’articolo 54 lettera C per 
le cinetanze dei versamenti etteituati dalle Agenzie Viaggiatori alle Casse 
Compartimentali sono determinate come secue: 


Quando la somma: 


supera L. le non L. 100 — tassa fissa L. 0,30 
supera > 100 e non >» 1000 — tassa fissa» 1- - 
supera >» 1000 e non » 23000 — tassa fissa » 1,50 
supera >» 3000 — tassa fissa » 3 


d) Le aliquote della tassa di bello stabilite dall'articolo 54 lettera £) 
della Taritta Allegato A), per le quietanze rilasciate dagli speditori per'la ri- 
scossone degli assegni gravati cui trasporti, sono determinate come segue: 


Quando la somma: 


supera L. 1 e non L. iti — tassa fissa TL, 0,30 
supera » 100 e non » 1000 -- tassa fissa » 1. 
supera >» 1000 e non > 3600 — tassa fissa » 1,50 
“supera >» 3000 — tassa fissa » 3,— 


Rimane fermo che per le spese anticipate percepite dai mittenti all'atto 

della consegna di spedizioni e per le bollette dei depositi dei bagaeli sono da 
, niscuotersi le normali tasse di bollo indicate nel punto «) della presente Cir- 
colare. 


e) Le aliquote della tassa di bollo stabilite dall'articolo 54, lettera f) 
della Tariffa per le quietanze relative a versamento e ritiro di depositi d'ogm 
specie, provvisori o definitivi, compresi i depositi doganali, sono determinate 
tome segue: 


Quando la somma: 
supera L.  1e non L. 100 — tassa fissa T. 0,30 - 


supera >» 100 e non >» 1000 — tassa fissa » 1,-- 
supera.» 1000 e non» 23000 — tassa fissa. » 1,50 
supera >» 3000 — tassa fissa » 0, 
2° —- Relazioni di collaudo — situazioni di lavori — visti di benestare. 


Le tasse di bollo a cui debbono essere assoggettate le relazioni di col- 
laudo, le situazioni di lavori e relativi benestare, se firmate dal solo funzio- 
nario constatante, sono fissate nel modo seguente: 
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per ogni toglio, la cui dimensione non superi i 14 deci. 
metri quadrati 20.0.0000 I, b,—- 


quando la dimensione supera : 


14 e non 20 decimetri quadrati...» SD, 
20 e non 30 decimetri quadrati 0.0.0...» 12,— 
30 decimetri quadrati LL...» LS VORSE 


Qualora i detti documenti vengano firmati anche dall'appaltatore dovrà 
essere adoperata in ogni caso carta bollata da TL, 8, 

I visti di benestare sulle fatture d’importo supertore a L, 100 (benintes.» 
Nei casì in cui tali fatture vi siano sozzelte) sono da assoggettarsi alla tasso 
lissa di bollo di L,. 6, da riscuotersi mediante applicazione di marche, 


SV — Istanze — petizioni — ricorsi. 

Le istanze, petizioni » ricorsi soggetti a bollo segondo le norme in vigore. 
lovranno essere redatti su carta da L. $ se indirizzati all'Amministrazione 
Ventrale e su carta da L, 6 se indirizzati agli Uffici Compartimentali. 


P — Duplicati di fatture. 

Le tasse di bollo a cui debbono essere assoggettati 1 duplicati di fatture, 
prodotti dall» parti per ottenere la re-tituzione degli originali allegati ai re. 
“lami per anormalità nei trasporti, sono determinate come segue: 


Se trattasi di società per azioni e la tassa di bollo pa- 
Sata sull’originale è superiore a Li 40... I HO, 
Se emessi da persone o ditte chi non siano società per 
azioni e la tassa di bollo pagata sull’originale è su- 
periore a L. 6. 
.. In conformità di quanto è prescritto nella nota apposta all'articolo 65 
Ù r Ra S È x : pi i , 
cella Tariffa Allegata A alla Leese del Bollo, sui duplicati delle fatture TO 


Marele debbono essere apposte e annullite col bollo a calendario unicamente 
dagli Ultici del Registro. 


5) 


— Stipendi, premi, assegni, indennità e pensioni del personale. 
Rimangono immutate le disposizioni in vigore, 


6" — Estratti conti, conti correnti, lettere di aAdrebitamento e di acereditamento, 
Itimangono immutate le disposizioni in vigore, 


Pa A 5 20 u S : . 
' — Le disposizioni della presente Circolare hanno vigare dal 1° giugno e, a. 


3° — La carta bollata a tassa fissa che si trova aneora in bianeo alla data 
anzidetta presso gli Uffici dell’Amministrazione potrà essere adoperata, 
previo il completamento della tassa dovuta mediante applicazione di mar. 
che da bollo, purehò nel complesso non siano applicate più di 5 marche. 


, . i . N 
L annullamento di tali marche complementari potrà essere fatto con data 


| ; timbro dell’ Amministrazione. La data di annullamento dovrà sempre corri. 
“Pondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio, 


°° — Per; mandati di pagamento Mod. R. 14 e per gli ordini di pagamento 
Mod. R, 95-b ammessi a pagamento dal 1° gmugno In poi, la ttassaddi bollo 
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dovrà essere completata all'atto del pagamento, mediante applicazione iii 
marche, a carico dei percipienti, qualora sui predetti titoli di spesa lu 
tassa stessa risulti fratfenuta nella misura stabilita dalla precedente 
taritfa. 


— —r——— 


Si pubblica in allevato il prontuario delle tasse di bollo, in sostituzione 


di quello allegato alla Cireolare n. 38 pubblicata nel Bollettino Ufficial: n. 50 


del 


12 dicembre 1935, 


ALLEGATO MILLA CIRCOLARE N. 15 —- 1942-X.X. 


PRONTUARIO 


Tasse di bollo per le qaietanze delle competenze e pensioni dol personale 


TTTo——=*er--_ = SZ —_— 
P uBolié | Bollo 
SOMME LIBERATE n: SOMME LIBERATE o 
SO E 1023 
n. f2ih |! mn 8.43 
CCA E SRP NERE SI se dec 
Da T tu ; RISE + RA a fa IN: 
NL UL a L 190. — [i©, Da IL.  2e0001 a IL.  a700 Ì 
>» JGQOL: °% 3001 lino » 2700,01 » 2800 a 
» 300 01 » Inni los, È » 280001 » 2900 @ | di 
>» 400.01 » 500 — los » 29000] » = 3000 pae 
» 500,01 » 60041 — (go »  3000.01 » 3100 1 
>» 609,01 » 759, - ion i » 3100.01 » 3200) bi 
» 700,01 » 800 2 isa”, do 32061 »  gnan N, 
>» = S0N01 » 900; - (15 »  3200,01 » S4an fo 
» 900,01 ® o 100) ua » 240001 » 3500 107 
» 100001 » 11900) _. 5 >» 3500551 » 3600 | 1 
®. T100,01 » 1200! — iu » 3600,N1 » 3700105 
2 ?  1200,01 » 1300 — let: » = 2700,01 » 3800 | n 
>» 13001 » dADde ii » 3800.01 » 3909 posa 
> 140001 » 1500 _ ie >» 390041 » 4000 È e 
» 150001 » 1600}; — lu » 4000. vo dios 2004 
» 160041 > 1700, -— 'u, » 4100,01 > 4200; 2 È 
>» 1700,03 » 1800! — ‘e >»  4200.01 » 4300. 20 
* 180001 » 1900, — | De >»  4300,01 » 4400 < 
» 1901,01 » 2000: 1 LEA » 100,01 » 465000, 2 i 
> 200001 > ® 2000, ho > 4500,0] » 4600 2 
» 210001 > 2200 Logo >» 4600,01 » 4700 = 
SIL > 2350 10 d'a 470011 » 4800 30 
>» 28001 » 24001 i » 4800,01 >» 4990 200 
» 2400,01 >» 2550. 1 [os » 490001 » 5000 | 205 
>» 2500.01 > 2600! 1 (o, | 
= Di — le ta se di Cui sopra sono comprensive di ogni addiziorale. 
+ —_—_—. 


li 
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Segue: ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 15 - 1942.XX. 


PA&A}ONTUARIO 


Tasso di bollo per le quietazze ordinarie di terzi nei rapporti 
cen le pubblich* amministraz: ont in vigore. dall La giugno 1942-X1 


—_—_ + — —. _-_- ——T—e-_ --—- TV 


Bollo | ‘Bollo 
RD. . RD. 
SOMME LIBERATE Legre SOMME LIBERATE | Legge 
11 magisio 1l maggio 
10442 134 
n. vl | n. 50l 
ele ide cola la far Gara | 
Ù f 
Da L. 1,01 a TL. 1000 -- li: Da LO 72000,581 a IL. 74000 1  - 
x 100.01 s 1000, 1|—1 » 74000,01 » 76000 | SO — 
31900.» 30000 Let reed > 7809 | — 
> 3000001 » 4000 2 |- | » 7800001 » SG000 |, dd — 
» o 4000.01 » 6000, 3 |— s0C00 NI » 82000 A — 
6000.01 » goun;: + ||. » 82000.01 »  giona , 42° — 
- s0C0,01 » 10000 de: e >» 840001 >» sgong | 9, 
» 10000.01 » 12000 | (Vee i s6000 01 » 88000 a de IE 
2 12040.01 » 14000 | * |- | » 8500001 » 900% i 
> 14000.01 » 16000, | | i 05100.01 » 99290008 . Hi — 
TENDONE» 18000 St pae 8209001» gain IT 
> 18000.01 » 20099 18 | ca | % 94000,01 si 96040) a rea 
» 200090,01 » 22000 : Ì i -— » 96000,01 % 98000 > so 
7 TREVI SITL i » 98000,01 * a 
sa I SL 
> 400.1 È n > 100900,01 > pozaon 2° 
> 26000,01 so 2800) | MO » 102000.01 » 104000 uri i 
è 30090,81 0» 32000 | di 1 rogonooi  » 108000 Mi 
o 3200081 3 34006. 17 |— o » 108000 vI » 110050 = 
> F4N00.1 » 36006% 13 i o» 11000001 » 112009 > > 
Rd 56000.01 mn 38000 19 | — » 112000,01 » 1140900 I «di —- 
2 3800001 » 40000! 20 le » 114000.01 » 116000 " . — 
>> ‘3000001 » 42000; 21 i | > 116006.01 s ‘nega SVI 
2 42000,61 » “4000 | 2 » 118000,01 so azonan | 0 — 
» 4400001 » 46000 | +3 | » 120000.01 > 122000 da sant Ne 
ro 4650041 > 48000 mu i » 122000,01 3 124000 Lane 
> 48000,01 > 50000! 25! :0 > 12400001 » 126000 | 8 
»  30000,01 v 32060, 26 — » 126009,01 »: 98 Sti 
» 5200061» 54000 | 27 '— i» 128600,01 > 13000) SS  — 
»  04060,51 » 56000; NS '— » 131000,01 so 132000 © G.. — 
- 56000,01 >» 58090] 5 *—- 00» 132000101 » 134000 | 67 
» 538000,01 > 60000 . wii > 131000.01 > 196000 GS — 
>  60000,01 >» 62000, 31 | o » 12600001 » 138000 >. cs = 
»  62000,01 » 64000 | TO >» 138000.01 >» 140009 ' 7, — 
64000.01 » 86009 938 '— » 140000,01 >» 142000 du — 
> 86090,01 » 68000 | 24 '- I » 14200001 » 144000, 72, — 
68000,01 » 70009; 8 "—,; a 144000,01 » 146000 745! — 
20000,01 » 72000, ui » 148000 + > 


e | >» 116000,01 
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Segre: NEI EGATO ALLA CIRCOLARE N, 150 1942-XA. tg 
Bollo | E | Bollo _ 
R.D. | ORD 
SOMME LIBERATE Legge |! SOMME LIBERATE Legge 
11 magzgia]: FIL maggio 
| 1912 |; 142 
‘mol | n. »l 
a | 
Da T.. 148000,010 a T. 150000! -. _ Da 1, 2260661 0 1. 23000490 o (sS 
vo i4a:D0 01 do 152000) dd >» 2207000 01 » 22000 bh 
2 1a2500,6] Tole- i — : 292000,01 > 224009) teo 
+ AGIONOEA » 1860001 79. — | » 2340001 »o 236000 Li — 
106N00,M1 so iSaen to gal — | »  236000.01 > 2nsngo | tisi — 
> 1550601,01 po 160010) so »O238006,81 » 240000 1, — 
> IGO 000] vu 162b60 ca »_2INN0NN.01 > 2420050 si 
> 162900 01 > 164000 sl > 242000,01 » 244000 i, — 
> 164000,61 » 166000 n: _ | >» 244000.01 » 216000 . 12. _ 
>» 1G6000,01 » 162000 Eppur o  246001,061 ww 248000 bi I — 
>» 1G8D00.N1 » 170000 ser 2 2ISPEM 01 » o 250000 > 135 de 
17000001 » 172000 SU >» 250000.01 » 252090) Too | # 
2 172100,01 >» 174000 La | repo » 52000,01 » 254000. SR, sa 
2 174000 01 » 17G0)0 el , » 25!10N00,01 » 256000 | 190. Si 
> 176060,61 » 178000 su | a. » 256010,01 » 238000. 120] 
> 17x000,01 > 180000, Sf»: » 2.:8000,01 » 260000 i | 7 
> 180000.61 » 182009 UU — » 260000.01 » 262000 | VI, 
» o IR2000.6] » 184000 © | — | » 2G2N00 01 so 2a4ona | Bi — 
“> I8400.01 » 186000 3 (e l >» 2G190N,11 » 266000 ib) sea 
» 18600041 » 188001 (4 » 2660101,01 » 2gg000 Il; — 
> 185000,01 >» 19000) 65 — >» 268000,01 > 270000 te T 
» 190000,01 » 192000 Mi a » 27000001 » 272000 pei -- 
£ 192000,01 » 194009 ST. » 272000.01 so aziona IT 
» 19450001 >» 196000 Ss, | > 274000,01 » 276000 NT 
7 IBGNONAI > 198090 SIT o» 27@na0.o1 >» 27snno FS 7 
2 198500.010 » 200004 I — | > 278000.01 > 280000 IO 
CO 2000001 » 202009 l'i — » 280000,01 »@ 22000 HIT 
> 202004,01 > 201000 16? | = » 282000,01 > 284009 182 | n 
> 201000 010» 206000 ii — | > 2X1000,01 » 286009 119 7 
%  20N60N0,61 >» 208000) ego + » 286000.11 x 282000 114 I 
> 20800001 >» 210000 195 — È » 288000,91 >» 290000, 115; — 
» 2100001 > 212000" 10 —| » 290000,01 » 292000 © HS6| T 
> 212000.01 > 214000 ij —} » 292000,01 > 29gdono ' FT; T 
> 21400051» 216000" piu o » o 294006,01 = » 296000 HST 
»  216000,61 > 218900 104 | _ | » 296000.01 » 298000 fui 
LEEIRMAIIT O 3 220009 ilo — 0» 298000,01 > go0nno 1% 7 
> 220040,01 » 222000 111 | De 
. A > 2240000 1i2 | sii È Per qualunque somma supe- 
2 =24000,01 >» 226000 It5|— | riore a TL, 300000 0 indetermi- Î 
2 226000,01 022x600 opn4_ o nata, tassa fissa massima , “| cat si 
i 


Il Direttore Generale 
VELANI 


ha 
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Comunicazioni: @are, appalti ecc. per lavori 0 forniture. 


G. Gare Importo 
| Di tei Termine utile dai Ufficio incaricato 
LAVORI E FORNITURE T. P. Tratta- st mativo delle 
A. 0. Ap- | delle offerte pr Pranzo 
palto concorso appalto 
————__———_——_———__—_—m__————_ — n e— ——. — ———— ae = SE I i tini E _— 
Impianto binario d'’incrocio in sta- Li-P. Ore 14 1.079.000 Sezione Lavori 
zione di S. Marco d'Alunzio. dell’8 giugno Palermo 
1942-XX 
I mento Tronco | 1a p. lange ghugno |1 se LI) da o 
Manutenzione armamento Tronco L. P. dell'’8 giugno | 1.332.000 : Sezione Lavori 
_ _ Sorveglianza Milano Smistam. 20, salta 1942 XX i Milano 
Orc 11 Ni 
Manutenzione armamento Tronco Tia: (Pi | dell'8 giugno | 582.000 : Sezione Lavori 
Sorveglianza. Milano _Farini. | | 192 NX i. | Milano — ha 
ia ii delia 3a 
Fornitura Tonn. 2150 massi per L. P. 1 Orc 12 94.950 Sezione Lavori 
ricarico scogliera Km. 240 linca : ! dell'8 giugno Ancona 
Ancon=-Pescara. | | 1912-XX | ole DOS 
Lavori terra e murari per proluni | Ore 120 
gamento due birari incrocio sta- L. P del 9 giugno 99.600 Sezione Lavori 
__Zione di Giordani. 1942-XX ____!.____ Trieste 
= lina Che rail nina I 
Costruzione due tronchi di sicu- L. P. Ore 12 232.400 Sezione Lavori, 
rezza in stazione dé Primano Ilt- del 9 giugno Trieste 
inca 5: Eletro del -Carso-Elume.; cina oiia, » i poe — 
Sostituzione posa armamento su L. P. Ore 12 1.759.000 Sezione Lavori 
traverse a quelle esistenti su del 9 giugno Milano 
lungheroni fiume Po presso Ca- 1943-XX 
_salmaggiore. lia 
Manutenzione armamento Tronco “|. Ore 12 Cal 
Sorveglianza Milano Porta Ro- L. P. ‘del 9 giugno ! 770.000 Sezione Lavori 
_ prana. | 1942-XX | Milano 
“| Ore 12 si | 
Manutenzione armamento  linca L. P. del 10 giugno| 259.000 Sezione Lavori 
Galla rate-Laveno. 1942-XX | Milano 
sia pt De dl ei an 20%. ! ienizao E a Sane), star Elda e pe rtenzita 
Manutenzione armamento linee L. P Ore 12 594.000 [e Sezione Lavori 
Gallarate-Varese e Varese-Port PERI del 10 giugno Milano 
to Ceresio, | 1942 XX 
Ripari in legname linea Verona- L. P. i Ore 14 180.000 PES Sezione Lavori 
Brennero. del 10 giugno Bolzano 
sli PISA Ri 2 | 1942XX__|_ Ra: 
— Ore 12° | 
Manutenzione armamento linea L. P. del 10 giugno! 456.000 Sezione Lavori 
._ Trieste-Piedicolle. (D 4 1942-XX | .___rieste 
. SA Pea DO Ore 12 | 
Sistemazione binari nella stazione L. P. La 10 giugno 72.009) i Sezione Lavori 
di Poggio Renatico. I 1942-XX ©! o — I Bologna —_@_— 
eri pae Ore 12 
Fabbricato uso officina e uffici sta- L. P. dell'11 giugno! 200.900 Ufficio I.E.S. 
zione Sambenedetto del Tronto. 19492-XXK o NE Ancona È 
AE “— Ore 12° 
Posa cavi linea Trofarello-Fossa- | L. P. sa 11 QUUENS 120.000 | Ufficio I.E.S. 
no-Ceva, 1942X Da Torino 


e  __rT[T—-— 1]: 
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bitte A TZ RT I nanni sis sin. ——’—r rc." «’——@““Q\us’oG. eee 


G., Gare Importo 
L. P., Licita-{[Termine utile po . Ufficio incaricato 
zione privata er la SRPrOBBi 
LAVORI E FORNITURE T. P. \ratta- p l mativo : delle 
tiva privata presentazione dello pratiche 


A C. Ap- delle offerte 


palto concorso appalto 


Ù sere —_ — —— ——P—+—r -- " _— lora 


n ———€_m—— _  +- 


Manutenzione Armamento Tronco’ L. P. i Ore 12 


630.000 ' Sezicne Lavori 


Sorveglianza Milano Smistam. 1». , dell'11 giugno’ | Milano 
I 94 rXX | 
sis i : ! . Ore 12 i z 
Sistemazione dei binari in stazione !'  L. P. . \dell’ll1 giugno 540.000 Sezione Lavori 
__ U Ferrara. | ; 1942-XX Bologna 
M: e en “|. Ore 1 I RO . ì 
Manutenzione Armamento Tronco L. P. ‘dell’11 giugn. 856.000 Sezione Lavori 
| Sorveglianza Milano Greco. i 1942-XX | Milano 
si sa Ore 12 "3 
Manutenzione armamento Cantone L. P. del 12 giugno] 524.000 Sezione Lavori 
di Voghera, '  1942-XX Milano 
Collegamento bassa tensione @1 1 TO @re 1200 
, luminazione elettrica F. M. sta. L. P. del 26 giugno 1.100.000 | Ufficio I.E.S. 
zione Bologna S. Dorato. | | 1942-XX0 Bologna 
Ampliamento offici Tria i 0 Ore 12 |, 
officina T.E. Trie- | L. P. 'del 12 giugn | 1.842.000 i Sezione Lavori 
| Ste C.le. 3 | 1942-XX I Trieste 
For it . . ue Ore 18 i uni . H 
nitura mc. 6000 pietrisco linea S.. P. del 15 giugno, — ‘| Sezione Lavori 
Avellino-Rocchetta S. A. 1942-XX. Napol: 
Impianto riscaldamento | y i 
SA . palazzo A. C. Ore 14 | — Sezione Lavori 
Regie PP. e TT. Siracusa. del 26 giugno . Palermo 
1942-XX 


ha, D 6 
18 | [=] 
; | 588 | i. 
È | > GS | fertio asia |Sorvizio et Vel 
Tati thy “3; IENA Pa 1 wr . o san ° Di Li 4 
® SILLA MIRI LIE Da CIRATTAT i SE ni presentazione iINpnoarion& 
a; i 
a | lino dolls afiprto Calls rratima 
= CO 
! I 
: Ù 


e | Targhette con diciture varie per | T. P.' 13.6.1942 I vigionamenti - 
i A. XX | 


ve... Interno carrozze. sezione 
Ho sed e SI) 
Ced Viti di acciaio per metalli . . . T. P. i 16.6.1942 ‘1a. Sezione 8* 
o a : o sa ni RIE, i A. XX . 
" si | Respingenti piatti, custodi : 3 | ion T° 
| porti © cerchietti, stodie. “(I | i 13 Ste pra Sezion: È 
nd : RL: 
t°_T.12 
(ee? I: Direttore Generale 


VELAN! 


0 


VOTO L'UZ, > alette 


Sea - 


I 
i 

| 
| 


I E annd 
* 26 vado 


Aglio pd 
sla cio rg nn cella 


flerp > LA Aa A 
sr Pi 


e dele 


i de — — 


i A di e PT 
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ONDIZIONI D'ABBONAM ENTI: 


Per gh impiegati dell'Amministrazione delle 
ferrovie dello State in servizio od in pet 
sto: . ». *- < P ’ Lao + c ‘ 4 & » Me E 16 00 


Per i privati, le Amministrazioni ferroviari 
corrispondenti ed otiri enti. . - - + <> 820€ 


uNa rie ini be - —- 


GU abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privott, agenzie, ecc, anticipatamente ad nona 
«tazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell'effettuato pagamento @ questa Direzione Generdì: 

Nervie: Personale ec Affari General dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non cssendo ammessi abbonamenti per 
durato minore. Chi si abbuna nel corso dell'anno, riceve 
i numeri dellanno?s. | 
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La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per 4 privati e Ami 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, e0€., all’indirtiezo, 
che sarà da sasi indicato, a me220 posta. Si prega per 
tanto di comunicare sl Servizio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi 
PAmministrazione stoug 8 nsabilità per gh even 
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Dercrero per, Duce peL FascisMo, Caro peL Governo, 4 maggio 1942-AX, -- 
Unificazione dei boccagli, diaframmi e relative reuole por le misure di 
portata delle correnti fluide în condotti a sezione circolare (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-15, n. 30-16, concernente la’ norma- 
lizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 

Visto il RR. decreto-legge 22 dicembre 1927-V1, n. 2615, relativo all'esten- 
sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub- 
bliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, 0 comun- 
que sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 
1955-XIII, relativo al’obbligo di inserire nei contratti la clausola per 1'os- 
servanza Obbligatoria delle umficazioni UNI; È 

Visto il deereto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 21 luglio 
1936-XIV, relativo all'estensione dell’obbligo dell'osservanza delle uniticazioni 
UNI agli stabilimenti dichiarati ansiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699; 


Sentito il parere del Consiglio nazionale «delle riecrehe; at 
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data - ha 
vaggio 1912-XXK; po, 
A 
:CRETA : 23 
DECRETA: " SEA 

LT 

i n 0 x. I mu. ta x 

Art. 1. Neri, Peli 

. . 0) . È . . *]° a . NERA 

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliani dello Stato, per da 


gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le .\ziende annesse 
od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le 
Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli sta 
bilimenti dichiarati ausiliari, à obbligatoria l’osservanza delle unificazioni con- 
tenute nelle seguenti tabelle: | 

UNI 1559.1562 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 4 tabelle): 
Bvecagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti 
luide in condotti a sezione circolare. Generalità - Simboli - Princìpi fon- 
dlamentali. 

UNI 1563.1564 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 2 tabelle): 
Boecagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti 
fluide in condotti a sezione circolare, Boccagli e relative prese di pressione. 

UNI 1565-1566 27 giueno 1941-XIX (faseieolo unico di 2 tabelle): 
Buecagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti 
finide in condotti a sezione cireolare. Diaframmi e relative prese di pressione. 

IUNI 1567-1569 -- 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 3 tabelle): 
Boecagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle corveni 
fluide in condotti a sezione circolare. Prescrizioni di impianto. 

UNI 1570.1575 - 27 giugno 1941-XIX (fascieclo unico di 6 tabelle): 
Boecagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle corremi 
fluide in condotti a sezione circolare. Formule e dati pratici, 


(1) Pubblicato ne.la Guzzatta Ufficiale n. 129 del 1° giugno 1942-XX. 
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UNI 1576-1580 - 27 giuzno 1941-XIX (afscicolo unico di 5 tabelle): 
Boccagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti 
ilwde in condotti a sezione circolare, Valori sperimentali dei coefficienti. 

UNI 1581-1589 - 27 giugno 1941-XIX (fascieolo unieo di 9 tabelle): 
Buecagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti 
H'uide in condotti a sezione circolare. Direttive per l'esecuzione delle misure. 

LUNI 1590.1596 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di 7 tabelle): 
hoecagli e diatrammi e relative regole per le misure di portata delle correnti 

. Cluide in condotti a sezione circolare, Indicazioni supplementari. 

UNI 1597-1605 - 27° giugno 1941-XIX (fascicolo unico di .9 tubelle): 
Boecagli e diaframmi e relative regole per le misure di portata delle correnti 
- tlmide in condotti a sezione circolare, Esempi di applicazione. 


Art. 2. 


Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo 
precedente, l'obbligo previsto dall’artirolo stesso decorre dal compimento dì 
ire mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Ga:- 
cotta Uffictale del Rezno. 


Art, 3. S 


Nei contratti di aequisto o di conferimento di commesse di lavoro da parte 
delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di con. 
tratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle uuificazioni UNI 
rese obbligatorie ed il suggerimento dell’osservanza di quelle unificazioni non 
ancora rese obbligatorie. 


Art. 4. 


Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria 
UNI, Milano, 1 

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbri 
«azioni di guerra, sono cedute dall’UNI al prezzo di L. 5 ciasenna. 

Copie non antentieate sono invece cedute, sempre dall'UNT al prezzo nor- 
male di vendita stabilito dall’UNI stesso dopo ottenuta lapprovazione della 
Cammissione Suprema di difesa. 


Art. 5. 

E' obbligatorio l’asquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle 
da parte dezli Stabilimenti statali ed Uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri 
lnti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata «delle 
tebelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro oecorrenre. 


M presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. 


; l'oma, addi +4 maggio 1942-XX, 


11 DUCE del l'ascismo, Capo del Gucerro 
MUSSOLINI 
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Decreto peL Duck peu FAScISsMO, Capo pEL GoveRrro, 4 maggio 1942-XX., — 


Unificazione dell’utensileria meccanica (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la norma- 
lizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla esten- 
sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle puh- 
hliche Amministrazioni; agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque 
sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 
1935-XIII, relativo all’obbligo di inserire nei contratti la clausola per l’osser- 
vanza obbligetoria delle unificazioni UNI; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglin 
1936.XIV, relativo all’estensione dell’obbligo dell’osservanza delle unificazioni fn 
UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, $ hai Ma 

Ss ea 


n. 1699; . _- ur) 
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; | (e. 
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 4 (Xu 
maggio 1942-XX; 2% AA 
DELLA 
D LI = co 
ECRETA: di IO 
CR ; : NO E. a 
“lc 0 
: a e 
Art. di iz 
tbhaf 
NR 


Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, 
per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende an- 
nesse od in ig urea modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, 
per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per 
gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l’osservanza delle unificazioni 
contenute nelle seguenti tabelle: 

UNI 1536-1538 - 9 agosto 1941-XIX (fascicolo unico di 3 tabelle): At- 
tacchi quadri per utensili e relativi calibri dì lavorazione. Sostituisce UNI 433. 

UNI 1539-1540 - 9 agosto 1941-XIX (fascicolo unico di 2 tabelle): 
Punte elicoidali con codolo cilindrico, serie con lunghezza di scanalatura ri- 
dotta. Sostituisce UNI 519-520. 

Ie d oni contenute nel precedente decreto 8 marzo 1937-XV, sono 
IS quelle del presente decreto per quanto riguarda la tabella 

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 17 aprile 1939-XVII sono 
i a quelle del presente decreto per quanto riguarda le tabelle UNI. 


Art. 2. 
Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all’arti- 


colo precedente, l’obbligo previsto dall’articolo stesso decorre a partire dalin 
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 1° giugno 1942XX. 
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A partire da tale termine Je parti di ricambio che verranno alle:lite od ae- 
quistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magaz- 
ziuo dovranno conformarsi alle tabelle predette. 


Art. 3, 


E° data facoltà di derogare da quanto ‘prescritto nelle suddette umfi- 
cazioni: 


a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni iu < 


dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente 
conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano 
prossime ad essere poste fuori servizio; 


i Db) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall’estero, nelle quali 
rlano Imposte prescrizioni non conformi alle uniticazioni UNI. 


Art. 4. 


Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devolnta Yosservanza obbli- 
gatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover de- 
rogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno dare comunicazione 
alla Commissione Suprema di ditesa. 


Art. 5. i 


Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro da parte 
delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di con- 
tratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle umificazioni UNI 
rese obbligatorie ed il suggerimento dell’osservanza di quelle unificazioni non 
nneora rese obbligatorie. 


Art. 6. 


Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria 
UNI, Milano. 1 

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretario di Stato per le fabbriea- 
zioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L, 5 ciascuna. 

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dalFUNI al prezzo nov- 
male di vendita stabilito dall’ UNI stesen dopo ottenuta l’approvazione della 
Commissione Suprema di difesa. 


Art. 7. 


E’ obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da 
parte deeli stabilimenti statali cd uffici tecnici ad essi superiori. Gli @ltri 
Enti, di cui all'art, 1, dovranno aequistare almeno una copia autenticata delle 
tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro oceorrenze. 


]} presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. 
Roma, addì 4 maggio 1942-XX. 


IL DUCE dl Fasckmo, Capo del Guverno 
MUSSOLINI 


BOLLBDTTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 261 


— € e __e=——--_ © — e-<_/_ e_—_ + - 


Decreto MinisteriaLe 3 febbraio 1942-XX, n. 23415. — Modificazioni alte 
norme che regolano il trattamento al persmale ferrovitrio riclaamaro 
alle arma. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 
DI CONCERTO CON IL 
MINISTRO PER LE FINANZE 


Visto l'art. 13 del R. D. 15 maggio 1941-X]X, n. 584, portante modifica- 
zioni alle norme che regolano il trattamento del personale statale e degli enti 
pubbliei richiamato alle armi e Vart. 9, secondo comma, del R. decreto legge 
1° aprile 1935-XIII, n. 343; 

Visto il Decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIIIT, n. 3501; 

Visto il Decreto Ministeriale 2 giugno 1936-XIV, n. 2592; 

Visto H Decreto Ministeriale 9 giugno 1937-XV, n. 2794; 

Visto il Decreto Ministeriale 30 agosto 1938-XVI, n. 455; 

Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRFTA: 


Art. 1. 


Il trattamento previsto dall’art. 68de] Regolamento del personale ferro- 
viario, approvato con R. D. 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legee 21 
marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, a favore del personale di ruov'o 
riemamato sotto le armi per servizio temporaneo, è comprensivo degli even- 
tuali assegni ex combattenti e per benemerenze fasciste, degli eventuali a3- 
«@egni personali pensionabili e riassorbibili, nonchè dell’eventuale eccedenza 
drlloconzta di famiglia e dell’assegno temporaneo di guerra su quanto ri- 
sulti dovuto per tali titoli in relazione al grado militare rivestito. 

_In esso trattamento va compreso anche il supplemento di servizio attivo 
se 11 richiamo temporaneo riguardi militari di truppa (soldato, caporale, ca- 
porale maggiore e gradi corrispondenti) con trattamento economico militare 
uguale a quello spettante ai puri grado in servizio di leva. 

Quando invece il richiago temporaneo avvenga con trattamento econo- 
mieo militare superiore a quello dei pari grado in servizio di leva, il supple- 
mento di servizio attivo va corrisposto solo per la eventuale eccedenza sul 
trattamento militare per paga e sovrapaga, 

In caso di richiami temporanei successivi .il trattamento suindicato non 
può essere nuovamente concesso se dalla data dell'avvenuto ricollocamento in 
congedo da parte dell’autorità militare al giorno del richiamo immediatamente 
suecessivo non siano trascorsi almeno 6 mesi. Ove tele intervallo non sia 
interamente trascorso i successivi periodi di richiamo si sommano per deter- 
minare i due mesi per i quali è accordata la concessione. 


Art. 2. 
L'art. 1 del Decreto Ministeriale 16 giugno 1995-XITI, n. 3501, è sosti- 


tuito dal seguente: 
Al personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sia stabile che in prova, 
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richiamato o trattenuto alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale 
o che, col consenso dell’Ammìnistrazione, abbia contratto o contragga, nelle 
medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze Armate o nella 
M.V.S.N. è dovuto: 


a) per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle 
armi o dell’arruolamento il trattamento previsto dall’articolo 68 del Regola- 
mento del personale ferroviario, e di cui all’articolo precedente; 


b) per il periodo suceessivo : 


1°) agli agenti dei primi dodici gradi della gerarchia ferroviaria e a 
quelli della categoria del personale subalterno dei gradi 13°, 14° e 15° che 
siano militari di truppa (soldati, caporali, caporali maggiori e gradi corri- 
spondenti) con trattamento econolco uguale a quello spettante ai pari grado 
in servizio di leva, sarà conservato, in aggiunta alle competenze militari, il 
t‘aitamento complessivo in godimento per stipendio, assegno temporaneo di 
guerra spettante per il grado ferroviario rivestito, supplemento di servizio at- 
tivo, aggiunta di famiglia, eventuali assegni ex combattenti e per benemerenze 
fasciste ed eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, seclusa ogni 
altra indennità fissa od eventuale inerente alla pusizione civile. | 

Qualora invece siano richiamati o trattenuti alle armi o contraggano ar- 
ruolamento volontario con grado militare pr elevato o comunque con tratta- 
mento economico militare superiore a quello indicato nel comma precedente, 
avranno titolo al trattamento più favorevole fra quello inerente alla posizione 

- civile, calcolato nei modi sopra indicati, e quello complessivo; militare ‘per sti- 
pendio, assegno temporaneo di guerra, supplemento di servizio attivo a sovra- 
paga e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri. 

Agli agenti di cui sopra che prestano servizio in colonia e siano coniu- 
gati, oppure vedovi con prole minorenne, è conservata, per il periodo succes- 
sivo ai primi due mesi dalla data de] richiamo, del trattenimento alle armi o 
dell’arruolamento volontario, in aggiunta al trattamento previsto dai due 
precedenti commi, l’eventuale eccedenza dell'indennità coloniale inerente all’im- 
piego civile su La possa eventualmente competere per indennità coloniale 
o soprassoldo coloniale nella posizione militare, purchè la famiglia si trovi ef- 
fettivamente in colonia al momento del richiamo, del trattenimento alle armi 
o dell’arruolamento volontario e continui a risiedervi; 


2°) agli agenti dei gradi 13° ed inferiori, escluso il personale subal- 
terno, i quali siano coniugati o vedovi con prole mincrenne, sarà corrisposta, 
oltre alle indennità fisse ed eventuali inerenti al yrado militare, ln eventuale 
eccedenza delle competenze ferroviarie per stipendio, assegno temporaneo di 
guerra spettante pel grado ferroviario rivestito, supp.ement: di servizio at- 
tivo, aggiunta di famiglia, eventuali assegni ex combattenti e per benemerenze 
fasciste ed eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, rispetto a 
quanto 1’ Amministrazione militare corrisponde comple:sivamente per stipendio 
o paga, assegno temporaneo di guerra, supplemento di servizio attivo 0 sovra- 
paga e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri. i 
L'importo complessivo degli assegni ferroviari di cui sopra è ridotto, al 
fini del raffronto anzidetto : 


a) a due terzi, per i coniugati senza prole; 


b) alla metà, per i celibi o vedovi senza prole. 
Agli agenti anzidetti che prestano servizio in colonia e siano coniugati op- 
pure vedovi con prole minorenne è applicabile l'ultimo capoverso del prece- 
dente punto 1° quando sussiste la condizione di residenza ivi richiesta. 


SOR vi TE 
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| Art. 9, 
L'art. 2 del Decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, è sosti- 
huto dal seguente: 
Al personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sia degli uffici (com- 
preso il personale subalterno) clie del ramo esecutivo (limitatamente, per 
questo ultimo, agli agenti rivestiti di qualifiche dei gradi 12° e superiori) ri- 
chiamato o trattenuto alle avmi 0 arruolatosi volontariamente per esigenze mi- 
litari di carattere eccezionale, che sia militare di truppa (soldato, caporale, 
caporale maggiore v gradi corrispondenti) con trattamento economico esuale 
a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, sarà conservato, in ag- 
giunta alle competenze militari, il trattamento comiplessivo in godimento per 
Paga e aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra ed eventuali as- 
segni personali riassorbibili, esclusa ogni altra indennità fissa od eventuale 
merente alla posizione ferroviaria. | 
Qualora invece il personale di cui sì tratta sia richiamato a trattenuto alle 
armi o arruolato con grado militare più elevato o comunque con trattamento 
economico militare superiore a quello indicato nel comma precedente, avrà 
titolo al trattamento più favorevole fra quello inerente alla posizione ferro- 
viaria, calcolata nei modi sopra indicati, e quello complessivo militare per sti- 
pendio o paga, assegno temporaneo di guerra, supplemento di servizio attivo 
v sovrapaga e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri. 

. . Al personale non di ruolo di cui tratta il presente articolo che presti ser- 
Vizio in colonia e sia coniugato, oppure vedovo con ‘prole minorenne, è conser- 
vata, per i primi due mesi dalla, data del richiamo, del trattenimento alle armi 
o dell’arruolamento volontario. in aggiunta al trattamento previsto dai pro. 
cedenti commi, l'eventuale eecedenza dell’indennità coloniale inerente all’im- 
Piego eivile su quanto possa eventualmente competere per indennità coloniale 
o soprassoldo eolontale nella posizione militare. Tale concessione è mantenuta 
anche per il periodo successivo, purchè la famiglia si trovi effettivamenta in 
colonia al momento del richiamo, del trattenimento alle armi o dell’arruola- 
mento volontario e continui a risiedervi. i 

Le disposizioni del ‘presente articolo sono applicabili esclusivamente al 
personale a cui esso si riferisce che alla data del richiamo presti servizio da 
almeno tre mesi. 


Art. 4. 
L'art. 3 del Decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XITI, n. 3501, è sostituito 
te 


dal Detoet : 

rimanente personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato — eseluso 
quello assunto per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 
undici giorni — sono applicabili 1 norme che in analogia a quelle che nelle 
vircostanze previste dal precedente art. 2 le organizzazioni sindacali potranno 
stabilire per le maestranze dipendenti dall'industria privata, siano stabilite con 
Decreti del Duce del Fascismo Capo del Governo, d’intesa col Ministro per 


le Finanze, ati 
Art. 5. 


tutto dal . 
. Le disposizioni dei precedenti articoli 2, 3 e 4 non si applieano in caso 
di chiamata alle armi per istruzione, addestramento o comunque dipendente 


da esigenze di carattere normale dei servizi militari metropolitani 0 \di (chià. 


L’art. 5 del Decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, è sosti. 
seguente : 
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mati alle arnu per l'adempimento degli obblighi di leva o di arruolamento 
volontario per auticipazione degli obblighi di leva, sulvo che tale arruolamento 
volontario sla contratto quando la Nazione si trovi in stato di puierra. 


A i: 0. 


Gli studenti universitari dipendenti dalle Ferrovie dello Stato i quali ri- 
nuncino al beneficio del rinvio del servizio militare loro eoncesso dalle disposi- 
z40ni in vigore per arruolarsi nelle Forze armate durante lo stato di guerra. 
sono considerati, aglì effetti del rattamento previsto dal presente decreto, comu 
arruolati volontari per anticipazione degli obblighi di leva. 


Art. 7. 


Al personale non di ruolo al quale si riferisce l'art. 4 del presente decreto 
che non rivesta il grado di ut'iiciale o sottutticiale 0 che, comunque, non fruisca 
quale militare di nn trattamento di famiglia, sarà conservata per tutta la 

urata del servizio alle armi l’acgiunta di famiglia in godimento a carico del- 

l'Amministrazione ferroviaria dalla quale dipendeva al momento dei richia- 
mo. Tale assegno è sospeso durante la licenza straordinaria illimitata o di 
iurata superiore ai trenta giorni o in periodi analoghi d’interruzione uel 
servizio militare. L'aggiunta di famiglia sarà anche concessa, ferma la limita- 
zione predetta, qualora ne sorga il diritto dopo il richiamo alle armi per so- 
pravvenute variazioni nello stato di famiglia. | 

Il trattamento previsto dal comma precedente sarà fatto anche a coloro 
il cui rapporto di lavoro con l’Amministrazione ferroviaria risulti, alla data 
del rîchiamo, interrolto da non oltre novanta giorni, purchè, per altra occu- 
pazione ‘assunta dopo l’irterruzione stessa, non abbiano acquistato il diritto 
ad ur qualsiasi trattamento economico civile durante il riehiamo o alla corre- 
sponsione degli assegni famigliari. 

La concessione di cui ai due precedenti commi può cumularsi con i soc- 
corsì giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei mulitari richia- 
mati o trattennti alle armi. 

Agli agenti non di ruolo del ramo esecutivo dei gradi inferiori al 12° ne- 
sunti per lavori di carattere occasionale di durata non superiore ai quindiei 
giorni sarà conservata, per tutta la Aurata del servizio alle armi ed alle con- 
dizioni previste dal primo comma del presente articolo, l'aggiunta di fami- 
glia in godimento a carico dell'Amministrazione ferroviaria. dalla quale di- 
pendevano al momento del richiamo. 


Art. 8. 


Agli agenti non di ruolo di eni tratta l'art. 3 del presente decreto, a:- 
sunti temporaneamente in sostituzione di quelli richiamati o trattenuti alle 
armi e amwolatisi volontariamente nelle Forze armate dello Stato, che a loro 
volta siana richiamati alle armi, spetta lo stesso trattamento previsto dal detto 
artieolo 3 alle condizioni ivi stabilite, 


Art. 9. 
L'art. 6 del Decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XITI, n. 3501, è sostituito 
dal seguente: ° 
Salvo quanto è stabilito nel penultimo comma dell'art; 7 del presente de- 
creto, il trattamento previto dai precedenti articoli non è cumulabile con i 
soecorsi giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei militari ri- 
chiamati o trattenuti alle armi. 
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» 


Peraltro quando il trattamento civile spettante in aggiunta a quello mi- 
litave per effetto del presente decreto sia di importo inferiore a quanto spet - 
terebbe a titolo di soccorso giornaliero, detto soecorso giornaliero, nei limiti 
e alle condizioni stabilite della leeve 22 sennaio 1934-XIT, n. 119, e successive 
modificazioni, è concesso per un importo nob superiore alla differenza tra il 
scecorso giornaliero e il predetto trattamento civile. 

Sono condonate le erosazioni disposte e non rieuperate fino alla data di 
entrata in vigore de) presente decreto in dipendenza di erronee applicazioni 
dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 16 giugno 1935-NXIHI, n. 3501. 


Art. 10. 


L'art. 4 del Decreto Ministeriale 9 siueno 1937-XV, n. 2794, modilicato dal 
Decreto Ministeriale 30 agosto 1938-XVI, n, 485, non si applica al personale 
«ivì indicato richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente 
per essenze eccezionali, il quale venga dall autorità militare inviato in licenza 
ordinaria annuale. Tanto detta licenza quanto quella ordinaria coloniale assor- 
Mono è sostituiscono il congedo ordinario annuale previsto dal Regolamento 
del personale ferroviario per la categori» alla quale esso personale appartiene. 


Art. 11. 


I} presente decreto ha visore dal 1° maszio T9H-XIX. 


Peraltro le crogazioni eventualmente disposte anternormente a questa data 
sono condonate, purehò risultino conlomni, anche per quanto riguarda la mi- 
stia, alle disposizioni del presente decreto, termo il dispo:to dell’ultimo comma 
Jel precedente art, 9. 


JI presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti, 


Roma, 3 febbenio 1942-X N. 


Il Ministro per le Finer:e 
Tiraox DE RtveL. sui SE 
Il Ministro per le Comunicazioni 
Host VENTURI 


- > — —_—---. = 
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Decreto MINISTERIALE 12 maggio 1942-XX, n. 3687, — Wltisazione al 
 pubbblico esercizio della linea (ferrovatria Cervignano del Friuli Grado, 
Pontile per Grado. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il proprio Decreto 22 giugno 1937-XV, n. 2982 col quale fra Valtro 
venne stabilita la chiusura all’esercizio della linea ferroviaria Cervignano del 
Friuli Grado-Pontile per Grado a decorrere dal 1° luglio 1937-XV; 

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie ‘dello Stato 
PAG. 024/E/98810 del 12 maggio 1942-XX con la quale, in considerazione 
do "eccezionale presente momento, si propone la riattivazione della linca stessa: 

Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


nei 


%’ approvata la riattivazione al pubblico esercizio della linea ferruviaria 
Cervignano del Friuli Grado-Pontile per Grado. 

Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato provvederà a fissarne la 
data e ad emanare i provvedimenti relativi. 


Roma, li 12 maggio 1942-XX. 


Il Ministro 


Host VENTURI, 


Parte I- n. 24-11 giugno 1942-XX. 
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Ordine di servizio n. 68. 


Ktapsrtara all’osorsizio def tronco Corviguane dol Priuli Erzde-Bolvodore della 
linca Udino-Pontilo per Grado. 


In relazione al Decreto n, 3587 del 12 maggio 1942-X:X del Ministro delle 
| Comunicazioni, dal 14 giugno 1942-XX verrà riaperto all'esercizio il tronco 
Cervignano del Friuli Grado-Belvedere, della linea Udine-Pontile per Grado 
a semplice binario a scartamento normale della lunghezza complessiva «i 
ml. 12.000,00 già chiuso all’esercizio come da O. S. n. 55 pubblicato nel Bol. 
lettino Ufficiale n. 25/1937. 

Rimane in esercizio all’I.N.T. il tratto fra Belvedere e Grado P.le Car- 
paccio che sarà gestito con autocorriere per il trasporto viaggiatori, bagagli 
e merci a collettame e a mezzo di autocarri per il collettame eccedente e per 
le merci a carro; con gli stessi mezzi sarà pure eseguito il servizio postale. 


DESCRIZIONE DEL TRONCO DI LINEA 


Il detto tronco Cervignano del Friuli Grado-Belvedere, ha origine dal- 
l'asse del F. V. della stazione di Cervignano del Friuli Grado e termina al pa- 
raurti dell’asta di manovra della stazione di Belvedere lato Pontile per Grado 
al Km. 12 + 000,00. 


Il tronco di linea comprende le stazioni elencate nel seguente prospetto: 


--- _——————————_——— —r—m————r 


Stazioni Progressiva Distanze 
e Denominazione chilo- IDE 
fermate metrica parziali 


Stazione |Cervignanodel | 04-000 


Friuli Grado 34+-263,50 
Stazione |Terzodi Aqui- | 34-268.50 
leia | 34+-252,90 


Stazione |Aquileia . .{| 6+516,40 


163.90 
Stazione | Belvedere. . {114-680,30 2r 


SERVIZI CUI LE STAZIONI SONO ABILITATE 


La stazione di Terzo d’Aquileia sarà abilitata al servizio viaggiatori, ba- 
sagli ed a quello merci a G.V. e P.V. esclusi i trasporti di veicoli e di bestiame. 


La stazione di Aquileia sarà abilitata al servizio viaggiatori, bagagli, G.V. 


e P.V. colle limitazioni di cui alla nota (13) a pagina 6 del ‘‘Prontuario Ge- 


nerale delle distanze chilometriche’. 
La di Belvedere sarà abilitata al servizio viaegiatori, bagagli, 
G.V. e P'V., veieoli, bestiame. 


Parte II - n, 2#- 11 giugno 1942-XX. 


eo 


i S% 
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‘ GIURISDIZIONE 


_ Il tronco di linea Cervignano del Friuli Grado-Belvedere rientra nel ter- 
ritorio della Provincia di Udine, appartiene al Compartimeuto di Trieste ed è 
aggregato : 

— Per il Servizio Movimento: 
alla Sezione Movimento Trieste: 
al I Riparto Movimento di Trieste C.le; 
al Circolo Ripartizione Veicoli di Trieste. 
— Per il Servizio Commerciale e del Traffico: 
alla Sezione Commerciale e del Traffico di Trieste; 
al II Riparto Commerciale e del Traffico di Udine. 
— Per il Servizio Lavori: | 
alla Sezione Lavori di Trieste; 
al Riparto Lavori di Portogruaro. 
— Per V’Ufficio 1.E.S.: 


all'Ufficio I.E.S. di Trieste; 

al I Riparto 1.E.S. di Trieste; i 

alla I Zona di manutenzione di Gorizia C.le; 
al V tronco A.C. di Cervignano del friuli. 


— Per il Servizio Sanitario: 

all’Ispettorato Sanitario di Trieste. 
—- Per il Servizio Materiale e Trazione: 

alla Sezione Materiale e Trazione «i Trieste; 

al Riparto Materiale e Trazione di Trieste C.le. 
— Per il Servizio Approvvigionamenti : 


al Magazzino Approvvigionamenti di Trieste per i materiali di eser- 
cizio e di consumo, illuminazione e untura; Do, 

al Magazzino Stampe di Bologna per gli stampati c oggetti di can- 
celleria. 


— Per il Circolo Ca:truzioni Telegrafiche : 
rivolgersi provvisoriamente all’Ufficio I.E.S. di Trieste. 


DISTANZE CHILOMETRICHE 


Le distanze chilometriche fra le stazioni del tronco di linea di cui trat- 
tasi, LISULaRO dalla tavola polimetriche n. 69-bis di cui all’allegato al pre- 
sente O, | 


TRASPORTI VIAGGIATORI E BAGAGLI E MERCI 


Sono estese al tronco di linea Cervignano del Friuli Grado-Belvedere tutte 
le Tariffe e Condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato comprese quelle 
stabilite dalle ‘Concessioni Speciali” e dal ‘ Regolamento Trasporti Militari". 
.. Le stazioni che hanno in distribuzione biglietti a serie fissa per le loca- 
lità già servite dall’autolinea cesseranno la vendita di tali biglietti alla mezza- 
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notte del 13 giugno e li restituiranno, nei modi d’uso, al Controllo Viaggiatori 
e Bagagli trasmettendo a parte la relativa distinta con riferimento al pre- 
xente O, S. 


BIGLIETTI D’'ABBONAMENTO 


Agli etfetti del computo del prezzo dei biglietti di abbonamento il sud- 
diletto tronco di linea è da considerarsi di III categoria. 
I biglietti di abbonamento per l'intera Rete, quelli speciali delle serie I, 
VI, XII, XIX, i biglietti regionali della Venezia Giulia e del Veneto ed i Di- 
Fri di libera circolazione valevoli per le zone I, II e III interessanti’il 
tto tronco di linea, eventualmente emessi in deroga alle disposizioni di cui 
al punto 16 del Supplemento at B. C. n. 1 del 1° cennaio 1942-X X, saranno 
valevoli anche per percorrere il tronco stesso senza aumento di prezzo, fina 
s quando con sucreessivo Ordine di servizio non sarà provveduto alla appli- 
cazione dei nuovi prezzi, 


CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE 
E BIGLIETTI A LIBRETTO SERIE AS 


I possessori di carte di libera circolazione (serie A, AL, AT) e di biglietti 
a libretto serie AS valevoli per le linee del Compartimento di Trieste avrann 
na facoltà di percorrere il tronco di linea Cervignano del Friuli Grado-Bel- 
vedere. 

Sono valide per effettuare viaegi gratuiti sull’autolinea soltanto le tes. 
sere sonali degli On. Senatori e Deputati e le carte di libera circolazione 
delle FF. SS. che comprendono nel loro percorso la stazione di Belvedere. 


SCRITTURAZIONI E VERSAMENTI 


Per tutto quanto concerne le attribuzioni contabili del Capo stazione 
J: seritturazioni riguardanti i servizi viaggiatori, bagagli e cani, trasporti 
merei, di numerario, di carte valori. veicoli, bestiame ece., saranno da ovsser- 
Vare Je norme in vigore sulle F. S. 

. Le stazioni di Terzo d’Aquileia ed Aquileia effettueranno il versamento 
dei propri introiti secondo le preserizioni di cui-all’art. 25 delle ‘‘Disposi- 
zioni e Norme relative al servizio valori’” osservando la periodicità di versa- 
mento di cui la lettera F dell'O, S. n. 184/1913. 

stazione di Belvedere osserverà la periodicità di versamento di eni 
la lettera B del predetto O. S. 


———————— _  ————m 


SERVIZIO VIAGGIATORI, BAGAGLI E MERCI FRA LE STAZIONI 
DELLE FERROVIE DELLO STATO E LA LOCALITA’ SERVITA 
DALLA LINEA AUTOMOBILISTICA. 


TRASPORTI VIAGGIATORI 


In partenza da stazioni delle Ferrovie dello Stato. 

Le stazioni delle Ferrovie dello Stato rilasceranno per la località servita 
dalla linea automobilistica biglietti di corsa semplice e di doppia corsa a ta- 
riffa ordinaria o ridotta. 


wi... 
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La tassazione dei biglietti sarà fatta applicando, per il percorso delle Fer- 
rovie dello Stato fino a Belvedere i prezzi della competente tariffa ordinaria 
o ridotta e, per il percorso automobilistico, i corrispondenti prezzi indicati nel- 
l'allerato al presente Ordine di Servizio. 
lu partenza dalla autolinea. 

Per i viaggi in partenza da Grado Piazzale Carpaccio, saranno distribiuti, 
a mezzo dell'Agenzia Viaggiatori I.N.T., le medesime specie di biglietti che 
rilasciano le stazioni delle Ferrovie dello Stato con le stesse modalità ed alle 
condizioni stabilite per tutte le altre Agenzie dellc F. S. 

I prezzi da applicare sono quelli indicati nell’Allegato al presente O. S. 
per il percorso automobilistico, e quelli delle competenti tariffe F. S. per il 
percorso ferroviario, 

L'Agenzia di Grado distribuirà anche. biglietti in servizio internazionale 
in base alle tariffe dirette, ma con inizio del percorso ferroviario dalla stazione 
di Belvedere che sarà inscritta nelle tariffe dirette internazionali in sostituzione 
di quella di Cervignano del Friuli Grado. 


VALIDITA’ DEI BIGLIETTI E LIMITAZIONI 


La durata di validità dei biglietti, comprendenti il percorso ferroviario © 
quello automobilistico, è quella stessa in vigore sulle F. S. calcolata sul cu- 
imulo dei percorsi; le distanze relative all’autolinea risultano dall’Allegato al 
presente O. 

Quando trattasi di biglietti per il rilascio dei quali le Ferrovie dello Stato 
preserivono un limite di percorrenza, questo deve intendersi riferito al solo 
percorso ferroviario. 

Non è ammesso il rilascio di bielietti in servizio diretto per ragazzi per i 
quali è previsto sulle F. S. il pagamento della metà del. prezzo stabilito per 
gli adulti. 

Non è ammesso il rilascio di biglietti in servizio diretto allorquando siano 
interessati percorsi esercitati da altre Amministrazioni. 

La contabilizzazione di tutti i biglietti da e per le stazioni delle F. S. dovrà 
essere fatta sui massunti e riepiloghi del servizio cumulativo italiano. 

Per quanto riguarda i trasporti che l'Agenzia I.N.T. effettua in servizio 
cumulativo. con le Stazioni delle Ferrovie dello Stato, verserà alla nostra Am- 
ministrazione gli incassi totalitari derivanti tanto dalla vendita dei biglietti. 
quanto. dalla registrazione dei bagagli, 


TRASPORTI BAGAGLI 


Servizio Diretto, — Dalle stazioni delle F. S. alla lecalità di Grado Piaz- 
zale Carpaceio e viceversa è ammessa Vaccettazione diretta delle spediziom a 
bagaglio contemplate dall'art. 6 delle T'aritta e Condizioni pel trasporto delli 
cose sulle Ferrovie dello Stato e con Je medesime norme e modalità. 

I prezzi relativi saranno da compntare in base alle tariffe interne delle 
F. s., sulla distanza da e per Belvedere coll’aggiunta dei prezzi stabiliti per 
la linea automobilistica, risultanti dalla tabella di cui VAllegato al presente 
Ordine di servizio. 

Per le spedizioni a bagaglio che sulle F. S. sono tassate in base a pesi 
lissi tali pesi fissi devono essere rispettati SÒ per la tassazione sul percorsa 
antomobilistico. 

Le tasse minime si applicheranno separatamente per » due percorsi, 

La registrazione di tali “pe dizioni sarà eseguita mediante la emis-ione di 
nu'unica bolletta mod. Ci 262 0 Ci 262-his sulla quale dovranno essere indi- 
cati separatamente gli importi alterenti ai due percorsi. . 
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Per il ricevimento e eonsegna dei bagagli fra le due Amministrazioni val- 
sono ke norme stabilite per il ricevimento e la consegna delle merci. 


Servizio internazionale. — La registrazione delle spedizioni n bagaglio da 
e per Grado in destinazione od in provenienza dall’estero sarà fatta per la 
stazione di Belvedere, che sarà inscritta nelle tariffe dirette internazionali, 
in sostituzione di quella di Cervignano del Friuli Grado. 

L'Agenzia T.N.T. di Grado accetterà i bagagli in servizio internazionale in 
base alle tariffe dirette con inizio del percorso ferroviario da Belvedere. 


PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO 


Alle stesse condizioni stabilite per le spedizioni in servizio interno delle 
F. S. si effettua anche la presa e consegna dei bagagli da e per la località 
di Grado. 

Agli effetti dell'applicazione dei prezzi, tale località si considera iscritta 
al Gruppo D. 


SERVIZI DEI COLLI ESPRESSI 


Da e per la località di Grado Piazzale Carpaccio viene ammesso anche 
il servizio dei-colli espressi (Tariffa Ord. N. 102 G. V.) - 

Per l'esesuimento dei trasporti da o per la detta località sono da osser- 
vare le seguenti norme: 


a) Spedizioni in deslinazione della conca:sionaria. — Sulla lettera di 
vettura dovrà essere fatta fivurare come stazione destinataria quella di seam- 
bio fra le F. S, e la concessionaria (Belvedere), seguita dall'indicazione ‘‘per 
Urado'’. Sulla lettera di vettura oltre la tassa di porto relativa al percorso 
F. s. (esclusa la tassa per consegna a domicilio) sarà esposta anche la tassi 
di porto relativa al percorso della concessionaria, comprensiva quest’ul- 
t:ma del compenso per consegna a domicilio; tassa che è stabilita in L, 5 per 
1 colli di peso fisso a Kg. 30 e in La. 5,50 per quelli da oltre 30 a 40 Kg. I tra- 
«porti saranno considerati come terminanti nella stazione di scambio, la quale 
con-<egnerà i colli alla concessionaria con te modalità vigenti, per tale opera- 
zione con le agenzie di città. Consegnerà cioè alla concessionaria l’ultimo foglio 
dei Moduli Ci 99 0 C. 99.2, il bollettino di consegna delle singole tettere i vet- 
iura e corrisponderà ad essa l'importo di L. 5 o di L. 5,50 per collo, come sopra 
indicato, Di tali importi la stazione di scambio prenderà eredito con le moda- 
lità previste, in appoggio al penultimo foglio dei Moduli Ci 99 o Ci 99-a, 

Qualora trattisi di trasporti gravati di assegno la concessionaria dovrà 
rilasciare Je relative obbligazioni Mod. Ci 466, seguendo le modalità in uso 
per gli ordinari trasporti in servizio di corrispondenza. 


b) Trasporti in partenza. dalla concessionaria. — Saranno accettati 
dalla concessionaria a Grado con le stesse modalità delle agenzie di città, fa- 
eendo cioè uso dei bollettari Mod. Ci 98-a con numerazione progressiva pari 
e dei Mod, Ci 99.2. 

Salla lettera di vettura Mod. Ci 100 o Ci 9 dovrà essere indicata come 
stazione mittente quella effettiva di partenza della concessionaria (Grado) e 
come destinataria quella delle F. S. a cui il collo è diretto. 

Sulla lettera di vettura dovrà rieurare la sola tassa di porto afferente 
elle F. S. comprensiva del compenso per consegna a domicilio, Per la tassa 
di peo afferente al percorso antomobilistico ed eventuale compenso per presa 
a domicilio sarà rilasciata al mittente ricevuta a parte. 


‘ ed 
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L’ammontare delle tasse di porto relative al percorso F. S. sarà corri- 
sposto dalla concessionaria, all'atto della consegna dei colli, alla stazione di 
«cambio, la quale rilascerà ricevuta degli importi versati sul primo foglio del 
Mod. Ci 99-a, che la concessionaria dovrà presentare unitamente alle let- 
tere di vettura. i 


Sulla scorta del secondo foglio dei Mod. Ci 99-a, la stazione di seambio 


prenderà debito degli importi riscossi dalla concessionaria compilando appo- 
sito riassunto Mad. Cì 265.2. 

I fogli Ci 99-a, in base ai quali vengono compilati i suddetti riassunti 
lfod. Ci 265-a, saranno da conservarsi in atti dalla stazione di scambio, 

Qualora si tratti di trasporti gravati di assegno, la stazione di scambio 
rilascerà alla concessionaria le relative obbligazioni servendosi dei Mod. Ci 466. 
Le stazioni FF. SS. di arrivo dovranno inviare la cartolina avviso (tagliando C. 
del Mod. Ci 449) direttamente al mittente, mentre l’avviso di incasso (ta- 
gliando D) dovranno trasmetterlo alla stazione di scambio (Belvedere). All’atto 
del pagamento degli assegni alla concessionaria, la stazione di scambio dovrà 
pretendere la restituzione delle corrispondenti obbligazioni rilasciate, che do- 
vranno essere fillegate alle schede degli assegni pagati in sostituzione dei du- 
plicati delle lettere di vettura. 3 


MERCI 


I trasporti merci da e per la località di Grado si effettuano in servizio di 
corrispondenza a mezzo della stazione di scambio di Belvedere. . 

1 servizi ai quali è abilitata la località di Grado e la distanza dalla sta- 
zione di Belvedere risultano dal prospetto allegato al presente O. S. 


1) Trasporti esclusi dal servizio di corrispondenza, 
Sono eselusi dal servizio di corrispondenza i segnenti trasporti: 


a) il numerario e gli oggetti preziosi; 

b) i feretri; 

c) il bestiame; 

d) le merci pericolose, nocive ed infiammabili ascritte alle caterorie 1, 2, 
3, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell’alleguto 7 alle Condizioni e Tariffe delle Fer- 
rovie dello Stato; 

, e) merci ce veicoli che a causa delle loro dimensioni non possono essere 

“saricati sugli automezzi ed i colli indivisibili di peso superiore a Kg, 10.000. 


2) Condizionatura dei trasporti. 


Le spedizioni in servizio di corrispondenza devono essere condizionate 
secondo i regolamenti in vigore sulle F. S. ai quali deve pure attenersi la lo- 
calità della linea automobilistica, 


4) Documenti di trasporto, tassazione, scritturazione, contabilizzazione del 
trasporti e liquidazione delle tasse e degli assegni. 


Per quanto riguarda la presentazione e compilazione dei documenti di 
irasporto, la tassazione, la scritturazione e Ia contabilizzazione dei trasporti 
e la liquidazione delle tasse, le stazioni devono attenersi alle disposizioni con- 
tenute nell’art. 30 delle “Norme per il servizio contabile delle gestioni merci” 
(edizione 1° luglio 1909 pubblicate con l’Ordine di Servizio n, 160/1909 
nonchè alle norme e condizioni generali contenute nel “Prontuario dei servizi 
di corrispondenza’’ (edizione 1° gennaio 1942-XX). 
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Per i trasporti gravati di assegno, valgono inoltre le disposizioni contenute 
nel punto 10 dell’Ordine di Servizio n. 28/1923. 


4) Diritto di transito. 


Le spedizioni a G. V. ed a P. V. in servizio di corrispondenza non sono 
soggette all'applicazione del diritto di transito di eni all’art, 68 delle “Con- 
dizioni e Tariffe pei trasporti delle cose'* in vigore sulle F. S. 


Sarà invece dovuta e riscossa a cura dell’I.N.T. la tassa di trasbordo in’ 


ragione di L. 3 per tonnellata divisibile di 50 in 50 kg. col minimo di L. 0,30. 


) Ricevimento e consegna delle merci. 


La consegna dei trasporti in servizio di corrispondenza tra le due Ammi- 
nistrazioni avverrà alla stazione di scambio di Belvedere con l’intervento del- 
l'apposito personale incaricato dalle medesime, 

Le operazioni di consegna dei trasporti saranno seguìte da scambio di 
ricevuta sugli appositi documenti e registri in uso pei servizi del genere, 


G) Spedizioni giacenti, | 
Per le merci rifiutate o per qualsiasi motivo giacenti, le stazioni d'arrivo 
eorrisponderanno direttamente con quella di scambio osservando le norme 


stabilite dalle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose in vigore 
sulle F. S. 


7) Trasporti in servizia — Telegrammi - Fonogrammi. 


La corrispondenza e gli annessi documenti che gli Uffici e le stazioni di 
una Amministrazione avessero a mandare agli ufiici ed alle stazioni dell'altra 
per cose attinenti al servizio di corrispondenza saranno trasportati gpatuità- 
inente sulle linee delle due Amministrazioni. 

n dae le medesime restrizioni saranno pure trasmessi i dispacci telegrafici e 
elefonicei, 


SERVIZIO INTERNO AUTOMOBILISTICO 
a) Viaggiatori, | | 


1) I prezzi dei biglietti di corsa semplice risultano dall ‘allegato al 
presente O. S. 


2) I ragazzi che non superino un metro di altezza sono trasportali gra-. 


tulttamente purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompa- 
a da persona adulta. Quelli che eccedono tale misura pagano il biglietto 
ordinario. 


3) I biglietti non sono cedibili, debbono essere esibiti ad ogni richiesta del 
personale e, al termine del viaggio, consegnati al fattorino. 

4) Il passeggero, sorpreso a viaggiare senza biglietto, incorre nella penale 
di L. 2 senza pregiudizio delle pene più gravi comminate dalle Lessgi, dai 
Decreti e dai regolamenti in vigore, ed è in ogni caso, tenuto al pagamento del 
biglietto a tariffa ordinaria. 


b) Bagagli. 


1) Sono normalmente ammesse al trasporto come bagaglio le cose di uso 
personale, i campionari, lè bicielette sciolte ed i cani muniti di musernola e 
guinzaglio ed accompagnati dal viaggiatore. 
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Potranno essere anche ammesse tutte le altre cose che sulle Ferrovie dello 
Stato sono accettate per tal modo di inoltro e le mercì in genere, nei limiti 
compatibili con le disponibilità dei mezzi automobilistici in esercizio, 


2) 11 viaggiatore potrà portar seco gratuitamente nelle vetture colli non 
eccedenti il peso complessivo di kg. 10 ed il volume che può essere contenulo 
nello spazio messo a sua disposizione. 

Pei colli che eccedessero tali limiti il viaggiatore dovrà pagare le tasse 
s.abilite sul peso eccedente, e ciò anche quando si tratti di un sel collo indivi- 
sibile purchè esso sia di dimensioni tali da poter essere trasportato nell'interno 
della carrozza. In caso diverso il viasgiatore perde il diritto al trasporto gra- 
tnito della parte del peso che rientra nella franchigia e deve pagare il prezzo 
ordinario di trasporto per l’intero collo. 


3) Saranno di regola trasportati con le attovetture solo i colli che non 
eccedono 1 kg. 30 ciascuno e nei limiti compatibili eol carico massimo stabilito 
per ogni vettura. i 

L’I.N.T. provvede con mezzi sussidiari al trasporto dei colli che per ra- 
cione di spazio disponibile o di peso, non potessero essere caricati sugli im- 
veriali degli autobus. Altrettanto dicasi per le biciclette, 


4) La tariffa dei bagagli e delle altre cose ammiesse al trasporto come 
bagaglio è stabilita in L: 0,30 per ogni 10 kg. indivisibili e per ogni 10 km. 
pure indivisibili con una tassa minima di L. 2. Peso minimo tassabile per 
spedizione kg, 20. I cani e le biciclette si tassano in base al peso fisso di 
Kg, 20 per capo a per macchina; le motociclette senza carrozzino in base al 
peso fisso di kg. 60 e quelle con carrozzino in base al peso fisso di kg. 80: 
ferme restando la tassa minima di L. 2 e la base di L. 0.30 per ogni 10 Ke. 
indivisibili. Nell’allegato risultano i prezzi fatti per la tassazione fino a 190 kg. 


5) Al viaggiatore verrà rilasciato uno seontrino indicante, con perfora- 
zioni, la data del trasporto, il numero della corsa con la quale viene eseguito 
ed il prezzo pagato, ed il viaggiatore dovrà accertare l’esattezza delle perfu- 
1azioni. Lo scontrino sarà restituito al personale di servizio all’atto della ricon- 
segna delle cose trasportate, 


6) Le operazioni relative all’accettazione ed alla riconsegna dei colli da 
trasportare sugli autobus e che non siano accompagnati dal viaggiatore, sa- 
ranno eseguite presso le Agenzie dell’T.N.T. 


7) I colli non ritirati entro le 24 ore dall'arrivo saranno soggetti ad un 
dirittdg di magazzinaggio di L. 1 per collo e per ogni 24 ore indivisibih. Una 
tassa di egual misura si applica ai colli lasciati in deposito. 

Per importi superiori a L. 1 e fino a L. 100, è dovuta la tassa di hollo 
di L 0,30, 


e) Merci. x 


T] servizio dei trasporti mercì si eseguirà con le modalità e secondo le 
condizioni stabilite dal ‘‘Prontuario dei servizi di corrispondenza”, edizione 
gennain 1942.XX, salvo le particolari condizioni ed esclusioni previste dal 
presente O. S. l 

Sul percorso della linea automobilistica sono applicabili i prezzi e Je con- 
dizioni delle tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato, fatta eselusione per 
le tariffe eccezionali che non sono applicabili e per le tariffe ordinarie n. 101 
e 102 G, V. per le quali si applicano le tariffe dei bagagli come risulta dal- 
l'allegato al presente O. 
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PRONTUARIO DEI SERVIZI QUMULATIVI VIAGGIATORI 


‘ Nel Prontuario dei servizi cumulativi con ferrovie concesse, tranvie, ece. -- 
Trasporto dei viaggiatori - Edizione 1° giugno 1940-XVTIlI — debbono e 
sere portate le segnenti variazioni : 

— a pagina 8 al n 34 modificare V'indicazione de Ma linea in: ‘‘Relvedere. 
(irado Piazzale Carpaccio’. 

— alle pagine 11, 12 e 26 cancellare le stazioni di Aquileia, Belvedere e 
Terzo 5 Aquileia c le relative: indicazioni; 

— a pagina 297 modificare il grafico e la indicazione della linea antomo- 
bilistica: in: “ Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio”; 

-- sostituire la pagina 298 con il prospetto dei trasporti a tariffa ordi- 
narnia e ridotta TEbEtato nel presente Ordine di Servizio, 


PRONTUARIO DEI SERVIZI CUMULATIVI BAGAGLI 


Nel Prontuario dei servizi cumulativi con ferrovie concesse, tranvie, ece. — 
Trasporti di bagagli e dei giornali — Edizione 1° febbraio 1938-XVI — deb. 
bono essere apportate le seguenti modificazioni : 

agina 7 al n. 34 punto 3) modificare l'indicazione della linea in: 
| Belvedero.Grado Piazzale Carpaccio; 

— Alle pagine 10, 12 e 34 cancellare le stazioni di Aquileia, Belvedere e 
Terzo di Aquileia e le relative indicazioni; 

— a pagina 339 modificare il grafico e la linea automobilistica di Grado 
in: ‘“Belvedere.Grado Piazzale Carpaccio”; 

— a pagina 342 sostituire il prospetto dei prezzi pel trasporto bagagli 
con quello ine nell’allegato al presente Ordine di Servizio. 


PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 
E PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO 


Nella Parte I del “Prontuario delle distanze clolometriche fra le stazioni 
della Rete dello Stato” (edizione 1° giugno 1942-XX), sì dovrà: 

— A AGRO 5, alle lince del Compartimento di Trieste, aggiungere l’in- 
Jlicazione de linea Cervignano del Friuli Grado-Belvedere; 

a ina 26, di contro al nome di ©ervignano del Friuli Grado, da 
considerarsi Seritto in carattere grassetto, cancellare il richiamo (c) e nella 
colonna 3 esporre il numero della tavola polimetrica 69-his; 

— in calce alla pagina 27 cancellare la nota (c); 

— alle pagine 10, 14 e 81 inserire nella apposita sede rispettivamente i 
nomi di Aquileia, Belvedere, Terzo di Aquileia, riportando in corrispondenza 
dei nomi le indieazioni risultanti dal prospetto allevato al presente Ordine 
di servizio. 

Nella Parte II del prontuario suddetto si dovrà tracciare all'indice era- 
fico il tratto di linea suddetta, inserendo poi la tavola polimetrica 69 his, ri- 
el nell'Allegato al present» Ordine di servizio. 

Nelle Parti TT e IV inserire nelle apposite sedi 1 nomi di Aquileia, Bel 
vedere e Terzo di Aquileia con le relative distanze e gli istradamenti, come 
da Allguto al presente Ordine di servizio. 

Nei prontuari manoscritti delle di-tanze chilometriche in nso nelle stazioni 
e negli Uffici di controllo si dovranno apportare le aggiunte di, cui, L’Allaecato 
al presente Ordine di servizio. 
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PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO 


Per il servizio di presa e consegna a domicilio dei trasporti nella località 
di Grado valgono le condizioni stabilite per le altre Agenzie della Rete e sa- 
ranno da applicare i prezzi previsti per le località insritte al gruppo V. 


DISPOSIZIONI TRANSITORIE 


I biglietti di corsa semplice e di doppia corsa, a tariffa ordinaria, o co- 
munque ridotta in corso di utilizzazione al 14 giugno 1942-XX saranno rite- 
miti valevoli fino alla loro normale scadenza, per effettuare in ferrovia i 
percorsi corrispondenti a quelli automobilistici soppressi. 

Così pure dovranno proseguire in ferrovia fino a Belvedere le spedizioni 
di bagagli e merci in corso di trasporto alla data suddetta, eseguite per lo. 
calità appartenenti al tratto di linea automobilistica soppresso. 

Il presente Ordine di servizio annulla e sostituisce quello n. 55 del 1927. 


Dèàtribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 nonchè, limitata. 
mente al Compartimento di Trieste, agli agenti delle classi 9, 11, 12, 13, 15, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52 e 54. 


ALLEGATO ALL’O. S. x. 08 - 1940-XX, |! 


) 
. SERVIZIO (L'MULATIVO 


ISTITUTO NAZIONALE TRASPORTI 


Sede in Roma 


Linea automobilistica Belredere-Grado Piazzale Carpaccio. 
(Classe unica) DA 


TRASPORTI A (TARIFFA ORDINARIA E RIDOTTA 


Tariffa ordinaria, — Estensione del servizio: Il servizio cumulativo con . 
biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie della 
Stato per Grado Piazzale Carpaccio e viceversa. Per gli ordinari biglietti di 
loppia corsa il servizio cumulativo è invece limitato fra la stazione di Grado 
Piazzale Carpaccio e tutte quelle delle F. S. comprese in un raggio di Km. 250 
dalla stazione di allacciamento con la rite dello Stato. 


Tariffa sidofta. — Estensione del servizio: Il servizio cumulativo con bi- 
glietti a tariffa ridotta è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello 
Stato per Grado Piazzale Carpaccio e viceversa. 


Ragazzi. — Non è ammesso il rilascio di biglietti în servizio cumulativo 
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TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA 


dr A Ai © i i 


Corda semplice 


nz Li dita nenti Le i 


| Transito di allacoia- 
STAZIONI i mento con la Rete ADULTI 
| dello Stato "SAR ba 
1° ol, | 2® ol 38 cl. 
ieleto gico ehe iis dolo da aL Che ii e]; rl — — _— l e - sera ii 
l 8 4 8 | 4 


— 


| 
Cui si rai ei terni —— - -- 


Grado - Piazzale Carpaccio . | Belvedere ! 6 1,25) | 1,25 I 1,25 


TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA 
Per i trasporti in servizio cumulativo a taritfa ridotta sulla vete dell, 
Stato si applicano | prezzi della tariffa ordinaria sopraindicati. 
PREZZI PER I TRASPORTI DEI BAGAGLI 


Jl servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stal., 
per quella sottobadicata e viceversa. 


Ian 4 a nn — (RI OE, tr ———_ © --— nre na n STI. IT A 
| ORA SI DD -<R_1P o 2 
- x 
| dA 
; x È Cumo. 
Clesso I: Cose d'uso personale e | ji CARS ho 
Transito di domestico è cam piOnari spe«liti ul se-l i dsc 
guito del viaggiatore. pes S 
2 a | “ * (©) a 
allacciamento Classe II: Altre cose ammesse alia L'ad 
Ni ] è VAR PART de < ted | 
SIL-ZIONI | KM-! spedizione a bagaglio. - Siri 
i con la Rete -—_ me 
| gua Os 
| dello Stato Prezzi fatti, da riscuolersi SR 
i Ì à x i ov } sod x ii 
per chilogrammi spes 
| SRD a © 3 °° fule 
2A À ” pe È w 
| A) 30 40 | 50 6) (0) le..8) 980 100| A 4. 
titani do. » e e rn Ì sa - 
Urado - Piazzale Car- | | | 
Pacseio, Bi na Belvedere 6|/2-—_2—R—_|R — 2 2,10,,2,40)2,70/1B — 0,90 


Peso minimo tassabile Kg. 20. 
Tassi minima per ogni spedizione L. 2. 


N, B. — Tutte le cose ammesse dall’art. 6 delle C. T., sono tassabili in baso 
al peso effettivo, ad eccezione dei cani e delle biciclette sciolte che si tassano 
in base al peso fisso di K. 20 per capo o per macchina, e delle motociclette che 
Sì fassano in base al peso fisso di Kg. 60 se senza carrozzino e di Kg. 80 se 
fon carrozzino, 


ABILITAZIONI PEL SERVIZIO MERCI 
dif e. Servizi cui sono suite 
STAZIONI Linea alla quale | g,£ | è îlad 
appartengono Sa |A. V.IP.V.| £ |galgs 
dA MIA: Fa 
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Sono esclusi dal trasporto sulla liner antomobilistica : 
a) il numerario e gli oggelti preziosi; i 
b) i feretri; 
' c) il bestiame; 


._  d) le merci pericolose, nocive ed infiammabili, ascritte alle categorie 1°, 
28,38, 78, 59, 9, 11%, 12°, 13* e 14* dell’allegato 7 alle C. 6 T. delle F, S/; 


o) merci e veicoli che a eausa delle loro dimensioni non possono essere 
curicati sugli automezzi ed i collì indivisibili di ‘peso superiore a Ig, 10.000), 


Taiiffe applicabili. — Quelle ordinarie in vigore sulle Ferrovie «dello 
Stato, da applicare sul percorso separato. 


Tariffe ordinarie N. 101 e N, 162 G.V. — Per i trasporti in base a queste 
tariffe devono essere applicati, in oumi caso, i prezzi in vigore per i trasporti 
dei bagali. 

Tasse minime, -- Si applicano per metà. 

Concessioni speciali. — Non sono applieabili. 

Regolamento trasporti militari. — Non applicabile. 


Trasporti a domicilio, — Per le operazioni di presa e consegna delle merci 
e dei bagagli nella città di Grado valgono le condizioni generali di eni alle 
Parti Le 10 del fascicolo *“*Tariffe e Condizioni per i trasporti a domicilio” 
edizione febbraio 1935-XITI e successive modificazioni, 

Le tariffe da applicarsi sono quelle del gruppo V per le merci e del 
gruppo D per i bagagli indicate nelle pagine 15 e 21 del suddetto fascicolo. 


SERVIZIO INTERNO 


TARIFFE VIAGGIATORI 
Corsa sui da Grado Piazzale Carpaccio a Belvedere o viceversa L. 1,25. 


TRASPORTO DEI BAGAGLI 


Pre::i fatti per la tassazione delle spedizioni n servizio interno. 
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per ogni 
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PEA 
| I 
9.00 san 2,60 : 2,00 12,00 [3,60 [2,00 12,10 3,00! 0,30 


Leg Mei: 


Peso niinimo tassabile Kg. 20. 
N, B. — Tassa minima per spedizione L. 2. 


Prontuario generale delle distanze chilemetriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° giugno 1942-X X} 
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seambio eon la linea automobilistica Belvedere-Grado- Piazzale Carpaecio. 
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Segue ALLEGATO ALL'O. S. n. 68 - 1942-XX 


PUNTI Di ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE 
x GRUPPO B_ | GRUPPO O GRUPPO D 
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» «+ | II 


212 | 401 689 | 643 | 665 ti 979 | 990 | 1353 


bo 
Qi 
Nel 


sro di Aquileia .| III | 485 | 360 | 356 | 862 136 | 107 | 212 424 | 752 


I 
| 
| 
"Ror44, | 115 | 220 | 267 | 220 | 409 | 432 | 760 
| 


27 | 755 | 675 
274 92 6.71| 72.275 
239 | 259 |110,289 


| 

, 
| 488 | 363 | 359 | 365 | 384 | 341 | 152 ‘189 | 110 5 | 262 |25 | 404 
|105.278| 57.205) 57,205] 253.57] 89,96 | 273.96/195.205) 92.239 239 | 57,205| 110.92\110,239) 274.92 
| 96.239) 239 | 239 |205.239] 239 | 289 | 259 259 | 239 


ai. III 
45,126|126,239 33.126] 124.73) 15, 126) 83.12 
239 239 |126,239| 239 239 


944 | 987 | 998 | 1339 
33 126| 124,73| 15.126 » 1 
239 |126,239| 239 


23 

493 | 368 | 364 | 370 | 389 | 346 | 157 | 144 | 115 | 220 | 267 |+220 | 409 | 43: | 760 | 680 | 651 673 
273| 57.205) 57.205| 253.57| 89.96 | 273.96|195.205| 92,239) 239 | 57 205] 110.92\110,239| 274.92, 274.92) 6.71 | 72.275) 45 126/126, “ 

96,239 239 | 239 |205,239| 239 | 239 | 239 239 | 239 259 | 239 || 259 |110,239| 239 


936 | 979 | 990 1331 
38,126] 124,73| 15,120] 33.1 
239 250) 


485 | 360 | 856 | 362 | 381 | 338 | 149 | 136 | 167 | 212 | 259 | 212 | 401 424 | 752] 672 | 643 | 665 
05.273] 57.205| 57.205| 253.57] S9 96 | 273 96|195.205] 92 289] 239 | 57.2u5| 110.92|110,239| 274,92) 274 92) 6 71 | 72,275) 45.126|126. 200 
| 96,259) 239 | 239 205.239] 239 | 239 | 239 239 | 239 289 | 239 | 239 |110,289| 239 
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MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO 
Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone (Ediz. 1° febbraio 1942-XX). 


Nell'Allegato 5 - Parte.I - “Tratti di linea nei quali è completamente 
soppresso il servizio di prima classe’’ aggiungere, nella sede opportuna, l’in- 
il‘cazione della linea ‘ Belvedere-Udine” depennando quella ‘Cervignano del 
Friuli Grado-Udine”. 

Nella carta indicante i tratti di linea della Rete dello Stato con servizi» 
limitato di classi, aggiungere il tratto di linea rosso ‘‘Cervignano del Friuli 
(irado-Belvedere”. 


Condizioni ec Tariffe pei trasporti delle cose, 
Tariffa 102. 


Nella nota (3), al nome di Cervignano del l'riuli Grado modificare i] ri- 
chiamo (f) in (1); inserire, nella sede opportuna, il nome di Belvedere col ri- 
chiamo (e) e modificare come sesue la nota (e): 

‘“Stazione di scambio per i trasporti da e per Grado. Per i trasporti 
in destinazione di Grado, oltre la tassa di porto relativa al percorso F. S. 
fino a' Belvedere devesi esigere per il successivo percorso fino a Grado quella 
di L. 5 per i colli di peso fino a Kg. 30 e di L 5,50 per ji colli di peso oltre 
50 a 40 kg., comprensiva del compenso per consegna a domicilio”. 


Prontuario pel servizio di corrispondenza (Ydiz, 1° germaio 1942-X X). 


-— nell’indice, a pagina 4, correggere l'indicazione della linea automobili. 
stica. “Cervignano del Friuli Grado-Grado Piazzale Carpaccio” in ‘‘Belvedure- 
(rado Piazzale Carpaccio”; 


-—- nell’elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (paz. 13 e seguenti) 
cancellare il nome delle stazioni &i Aquileia, Relvedere e Terzo di Aquuleia con 
lè relative indicazioni ; 


-— a pagina 27, nell’elenco delle stazioni di scambio inserire alla Sede op- 
portuna il nome della stazione di Belvedere seguito nella seconda colonna 
dall'indicazione: ‘*Linea automobilistica Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio’; 
u pagina 28 depennare il nome della stazione di scambio di Cervignano del 
Friuli Grado e le relative indicazioni : 


-— a pagina 87 correggere l’indicazione della linea Cervignano del Friuli 
Grado Piazzale Carpaecio in ‘‘Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio”; nella 
cartina contrassegnare con dischetto la nuova stazione di scambio di Belvedere 
in sostituzione di Cervignano del Friuli Grado che dovrà risultare contradi- 
stinta con semplice cerchietto ed indicare il tratto di linea Cervignano del 
Friuli Grado-Belvedere come ld altre linee dello Stato; 


— nel prospetto a pagina 88 correggere l'indicazione della linea automo- 
hilistica Cervignano del Friuli Grado-Grado Piazzale Carpaccio in ‘‘Belvedere- 
‘rado Piazzale Carpaccio”?”; nella colonna 2 correggere il nome della stazione 
di scambio in ‘‘ Belvedere”; depennare nel prospetto stesso il neme e le indi. 
cazioni relative alle stazioni di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia; 

— nell’Avvertenza in calce al prospetto modiiicare il nome della stazione 
di scambio in “Belvedere”, 


mu ?3: 
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Prontuario des servizi cumulativi ilaliani per i trusporti delle cose 
(Edizione 1° luglio 1941-XIX). 


— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (pagg. 25 e seguenti) 
depenmnare il nome delle stazioni di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquwleia. 


Condizioni e tariffe. 


— nell’appendice a pagina 382 correggere, nell’elenco delle linee in ser- 
vizio di corrispondenza, l'indicaziene della linea Cervignano del Friuli Grado- 
Grado Piazzale Carpaccio in ‘‘Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio”. 

Nella Parte I della ‘‘ Prefazione Generale all’Orario generale di servizio’ ' 
(edizione febbraio 1936-XIV), a pagina 3, al grafico ‘Circoscrizione dei Com- 
partimenti” tracciare il tratto Cervignano ‘del riuli Grado-Belvedere; 


— ® pagina 10, fascicolo orario 162, modificare l’indicazione della linea 


Udine_Cervignano del Friuli Grado in ‘‘Udine- Cenvignato: del Friuli “Arad. 


Be]vedere”?; 


-- A pagina 11, fra i nomi di Apuania Moitignoso i Aquilonia inte- 
»ire: « Aquileia . . . . LP|TE]|162]|> 


—- 9 pagina 12, fra i nomi i Eolnonie Calabro e Belvedere Marittimo 


inserire: « Belvedere . . . | TE! 162 >»; 
a pagina 21, fra ì pu ti reno e Montabone inserire : 
« Terzo di Aquileia . . . TE | 162! 


--- nell elenco delle località tifi alle ferrovie concesse, trani. 


vie ecc., depennare i nomi di Aquileia, Belvedere e Terzo d’Aquileia con le re- 


lative indicazioni 


pag. 26, al n. 792 modificare l’indicazione esistente, in Belvedere- 
Grado Piassalo Carpaccio. 


La Parte II. 
69°is - Cervignano del Friuli Grado -Belvodere. 


Gervignano del Friuli Grado 
| 
4 | Terzo di Aquileia 


I 
di ee 


| 7 4 | Aquileia 


“i 


Belvedere 


de di 
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PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHFE 
Nei prontuari manoscritti delle distarize chilometriche in uso nelle stazioui 
e negli Uffici di contr.llo si dovrà: 


nella sede opportuna dell'indice alfabetico inserire ic indicazioni di 
cui appresso; 


—— 


crt csttesuiee=—ZEC6E&--&-&-;+i|É©ÉG;(&]|*e*=-é*-e=-*=**="* 
===="==-===*t===="3<# 


PRONTUARI DI EDIZIONE 
A del se ino 
192221928 1933 
fa SE ER 3 
pagina N. cui pagina N, Li ai 
: I 
ron sat -— 
| I o 
Aquileia . . . . . 58 | R | 6800 29 
Belvedere . . . . . 58. 9 | 688; 30 
n 
Terzo di Aquileia. . . 58 1 68 ! 28 


— nell'interno dei proninari stessi, alle pagine sopra indicate, traseri. 
sere l'indicazione della linea Cervignano del Friuli Grado-BRelvedere e ripor- 
tare i nomi di Terzo di Aquileia, Aquileia, Belvedere. 


,Le distanze per le stazioni della cointesa linea dovranno essere fomnate 
izgiungendo alla distanza risultante nei prontuari manoseritti per la stazione 
di Cervignano del Friuli Grado le altre di cui al prospetto seguente. L'istra. 
damento sarà quello stesso indicato per la stazione di Cervignano del Friuli 
‘trade, seguito dal n. 239. | 


Distanze 


& Cerviguano del Friuli Grado 


Terzo di Aquileia 0.0... Km. 1 
Aquileia... 7 
Belvedere 0.0... 12 
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Comunicato: 


Deliberazioni ministeriali circa lo improso ammesso a gostiro servizi in 
appalto evil’ Auministrazione forreviariz. 


La Commissione istituita ai sensi dell'art. + del R. decreto-legge 23 feb- 
braio 1939-NVII, n. 309, convertito in legge con Ja lesge 2 giugno 1939-X VII, 
n. 739, riguardante la formazione c la tenuta degli elenchi delle Imprese am- 
messe a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postele. 
grafica ed Azienda di Stato RES i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 29 
maggio 1942.XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello * Stato, hu 
preso le seguenti deliberazioni, ratifieate dal Ministro delle Comunicazioni il 
7 giugno 1942.XX: 


ESTENSIONE DI ISCRIZIONE O DI LIMITE D'APPALTU 


e © Se Ssvensione 
e | 
S. A. Cooperativa “RI. ‘Manipolazione merci e ba- L. 500.000 
VA LITTORI 5 È : gagli registrati. 
Venezia Î L. 200.000. 
S.A. Copen “LA. | Manovalanza in genere L. 540.000 
FERROVIARIA 1. 200.000. I 
Ancona | o | 
Uvop. SMISTAMENTO Manipolazione merci e ba. L. 300.000 
MERCT COLLETTA. |  gagli registrati. 
ME L. 200.000, 
Udine 


Errata-corrige. 
Boll, Uff. n. 10/1942; 
Ditta Redoglia Luigi - anzichè Bedonlia, 


Il Direttore Generale 
VELANI 


Parte II —- n. 24 — 11 giugno 1942-XX. 
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il R FORNITURE LE LA 


piiiiatedhi JET pene 
approsai- sio incaricato 
Pea mativo delle 


tiva vata | presentazione 
A. O. Ap- | delle offerte | 99000 prasiche 
ul palto concorso appalto 
*. cas nai. n NEGA ; = a PPRTIRPNE TERA: i i 
; i i Ore 12 E, A E 
Manutenzione armamento linea | Lib. del 15 giuuno | 510.000 o Sezione Lavori 
__Lecc co. iris dorati AARON, Milano 
Orc 1400 | n 
Manutenzione armamento del 4° L. 1°. del 15 giugno | 825.000 Sezione Spec. Lavori 
__Tronco di Roma Trastevere. — de 1942-XX Î Roma 
farai, —— pr e ISEE ORE nti 
i i 
Manutenzione armamento  linca | L. P. | Ove 12 : 347.000 Sezione Lavori 
Lecco-Albate-Camerlata. Î Toi aiuznio si Milano 
ri | ® Ore no e, ° 
Compi<ctamento sistemazione cx F. L. P. del 17 giugno | 189.000 Sezione Lavori 
V. stazione Montecatini, -— “| ©’ | 1942-XX | | “Firenze 
Fornitura travertino di Rapolano L. D. Ove 12 | 64.500 | Sezione Lay ori 
per sistemazione F. V. stazione del 18 giugno | | Firenze 
Mentecatini. _—___@! 1942 FE _ iii RE. MET NETTO 
Custruzione casa cantoniera P. B. LD. Ore 14 i 422.000 | Sezione Lavori 
Km. 35-+ 000 linea Verona- idel 19 giugno, Bolzano 
Brennero. I 1942-XX ! 
pos TEN do Ore 12077 E 
Manutenzione armamento tratta | L. P. del 19 giugno' 701.009 Delegazione Cagliari 
__Oschiri-G, Aranci >» ___ i 1942-XX de asi 
I | Ore 120 | Î 
Manutenzione armamento tratta | LP. idel 19 giugno, 699.001) Delegazione Cagliari 
Chilivani-P. Torres 1948 a 
Manutenzione armamento tratta L. P | Ore 12 357.000 Baleguzione Cagliari 
BHorore- Cam : e del 19 giuen: 
alal a Daft ia 1942- d- sa _ 
Ore 1 bi SERE. 
Manutenzione armamento tratta L. P. del 19 A 397.000 Delegazione Cagliari 
__ Pecimo-Iglesias, RR FONNI È I CRA 
Riparazioni saltuarie binario corsa L. P. | Ore 12 346.000 | Sezione Lavori 
mediante fornitura mano d'ope- del 21 giugno ai Ancona 
ra Uuea Rimini-Ancona. 0! I 948 I 22: 
I 
l'ornitura mano d'opera per ripa- L. P. Ore 12 | 260.000) Sezione Lavori 
razioni rsaltuarie binario corsa Jdel 21 giugno Ancona 
linea Ancona-Sanibenedetto. 1942-XX Dl 
Fvrnitura mano d'opera per ripu- Ore 12° ul. 0 su 
razioni saltuarie binario corsi L. 1°. del 21 giugno | 183.000 Sezione Lavori 
linea _Sambonedetto-Pescara. \ : i 1942-XXoi___ Ancona _ 
Fornitura mano d'opera per ripa- | Ore 12. i 
razioni saltuarie binario corsa ;  T. P. del 21 giugno: 159.000 Sezione Lavori 
linea Pescara P. N.-Termoll. I î 1942. a I Ancona _ 
FETI Orc 12 | 
Manutenzione armatmento linen “L. P. Io Ro giugno ; 489. 000 Sezione Lavori 
Cremona-Fidenza. 0a |_1942-XX i i Milano 


— > —1———_ ht .-—. — < London 
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G, Gare. .._| Importo. 
L. P. Licita-/Termine utile : Ufficio incaricato 
sione privata Ia AP POSE: 
LAVORI E FORNITURE T. P. l'ratta- ia mativo delle 
tiva privata 11 ; 
A _C. AP-_| delleofferte a di pratiche 
palto concorso appal 
e I È | Ore 120! e i 
Manutenzione armamento  linca o L. D del 14 giugno. 109.000 Sezione Lavori 
__Piadena-Mantova, I 942-XX o _""__— __Milano na 
n | 7 co 
Manutenzione armamento —lin-c L. r. | Ore 12 841.000 | Sezione Lavori 
Codogno-Piadena e Cremona-Ca- del 14 giugno I Milano 
: stelvetro. DA _ io 1942-XX FINE: n 
Ù dai STR STAT] i Orc 140 i 
l’avimentazione deposito travi da: L. Pr del 15 giugno 145.000 TEEIDO Spec. lavori 
__ponte a _Roma Tuscolana. o : È 1942- XX | n - Roma, 
j si i ; Ore 1300 | i 
Recupero detriti di carbone plaz- L. P. ‘del 15 giugno | 190.000 | Sezione Lavori 
280 LI Mantova. ° | 1942-XX ___ Bologna 
seu 0 Ore 14 
Manutenzione armamento linca L. P. del 16 SE]. 231.000 ul Sezione Lavori 
Chfusa-Plan di V.G.. i 1 _1942-XX 3, Bolzano. pe 
MEER Ra i |. Ore 13 - I i 
Recupero detriti di carbone plaz- L. P. ‘del 16 giugno | 150.000 | Sezione Lavori 
zali stazione Lorlì. | 1942-XX LS _Bologna — 
a ei sia fe Ala iii Ore db “ | 
Recupero detriti di carbone rac- | <L. D. del 17 AA 270.000 Le Sezione Lavori 
| cordo Salerno-Salerno Port», IRE: TROTA _1942-. MXXC_IO___L Napoli i 
Fornitura in opera batteria accu- Orc 12 
mulatori per centralina ACE Bi- i A, C. idel 1° luglio = | Ufficio LE.S. 
vio Lagrangia. | 1942-XX nea ___Torino — 
ERO (Agg a nana 
Tmpianto due pensiline in c.a. sta- |! L. P. del 2 luglio 1.400.009 Delegazione Cagliari 
zione di Cagliari. 1942-XX 


— e e e —_-_—— 


A. XX 


Sgfe 
È 1 È Termine utile | Servizio cd Uffici 
J | Quantità MATERIA LK DA FORNIBSI Che': & | presentazione inearicato 
5 DL delle offerte | delle pratiohs 
E) ai a - 
D 2 CI o ; 
i A i Do | °° |Servizio Approv- 
N. | 20.000 Soglie per porte delle carrozze de Pes. PINS aigte pielonamenti - 
| A ezione 
1 Ganci di trazione, inanubri © + 21.6.1942 
a | > i__ Viti con chiocciola, | DL A RX ia _ 
fag E Segmenti di lamierino magne- | | 21.6.1942 
> | _tn.00 000 s) tico. | T. P. A. XX Ira. __{Td. Sezione 7* _ 
a | Manovelle di acciaio e contrap- | mn | 23.6.1943 
md Iper cl scciaio e contano | mp. | "02204 fia. sezione re 
N. | OO | Manometri completi . . . | T.P. de s3- 8: eee ra. Sezione qa 


ps ‘Connettori, astucci e parti 


Late 


triche per I.E. Marta? Gg s 
$ 


To 28.6. Pa | IIa. Sezione 7% 


< 


PO 


\ 
| 
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PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO 


Per il servizio di presa e consegna a domicilio dei trasporti nella località 
di Grado valgono le condizioni stabilite per le altre Agenzie della Rete e sa- 
muno da applicare i prezzi previsti per le località insritte al gruppo V. 


DISPOSIZIONI TRANSITORIE 


I biglietti di corsa semplice e di doppia corsa, a tariffa ordinaria, o co- 
munque ridotta in corso di utilizzazione al 14 giugno 1942-XX saranno rite- 
nuti valevoli fino alla loro normale scadenza, per effettuare in ferrovia i 
percorsi corrispondenti a quelli automobilistici soppressi. 

Così pure dovranno proseguire in ferrovia fino a Belvedere le spedizioni 
di bagagli e merci in corso di trasporto alla data suddetta, eseguite per lo- 
calità appartenenti al tratto di linea automobilistica soppresso. 

Il presente Ordine di servizio annulla e sostituisce quello n. 55 del 1937. 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6. e 7 nonchè, limitata. 
mento al Compartimento ili Trieste, agli agenti delle classi 9, 11, 12, 13, 15, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52 e 54. 


, 
“4 


ALnLEGATO ALL'O, S. x. 08 —- 1942-XX. 


_ SERVIZIO CUMULATIVO 


ISTITUTO NAZIONALE TRASPORTI 


Sede in Roma 


Linea automobilistica Belvedere-Grado l'iazzale Carpaccio. 


(Classe unica) n 


TRASPORTI A (TARIFFA ORDINARIA E RIDOTTA 


Tariffa ordinaria. — Estensione del servizio; Il servizio cumulativo con . 


biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello 
Stato per Grado Piazzale Carpaccio e viceversa. Per gli ordinari biglietti di 
doppia corsa il servizio cumulativo è invece limitato fra la stazione di Grado 


Piazzale Carpaccio e tuite quelle delle Y. S. comprese in un raggio di Km. 250 


dalla stazione di allacciamento con la rite dello Stato. 


Tariffa ridotta. — Estensione del servizio: Tl servizio cumulativo con bi- 
glietti a tariffa ridotta è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello 
Stato per Grado Piazzale Carpaccio e viceversa. 


Ragazzi. — Non è ammesso il rilascio di biglietti in servizio cenmamlativo 


2 ——- —_————————— _—— T__——+————@ ————t___—m————_—_————_————————P_——_Y——————6 mn 


Mb _-. 
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TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA 


Corsa semplice 


Transito di allaccia- 


STAZIONI mento con la Rete ADULTI 
o dello Stato a di 
1° ol. i 22 cl, | 88 cdl. 
FRESE INTE, To 
1 | 8 4. 5 6 
Grado - Piazzale Carpaccio . Belvedere | 6 i 1,25 | 1,25 1,25 
i 


TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA 
Per i trasporti in servizio cumulativo a taritfa ridotta sulla rete dell 
Stato si applicano ji prezzi della tariffa ordinaria sopraindicati. 
PREZZI PER I TRASPORTI DEI BAGAGLI 


ll servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stat.» 
per aa sottobmdicata e viceversa. 


cous = 
i iz 
Clesso 1: Cose d'uso personale el 2#% 5 
Transito di domestico e campionari spediti al se-| ‘fe 
guito del viaggiatore. & fue 
I; allacciamento Classe II: Altre cose ammesse alla | n: e HO) 
NTAZIONI -| spedizione a bagaglio. À, teo 
con la Rete -—-| 0285 
dello Stato Prezzi fatti, da riscuotersi 32 PE 
per chilogrammi ab $$ 
——--Crrtrtt | 535% 
| 20 | 80|40|50|60|70]|80|80'100 FES5 
Ei 
Grado - Piazzale Car- IT I n° | | | | 
pascio. . . - + | Belvedere | 6 |2—2—@—R—?2—]2 10, 8,40 2,70 8=| 0,80 
i i ì i 


l’eso minimo tassabile Kg. 20. 
Tassa minima per ogni spedizione L. 2. 


N. B. — Tutte le cose ammesse dall’art. 6 delle C. T., sono tassabili 1 in base 
al peso effettivo, ad eccezione dei cani e delle biciclette sciolte che si tassano 
in base al peso fisso di K., 20 per capo o per macchina, e delle motociclette che 
si tassano in base al peso fisso di Kg. 60 se senza carrozzino e di Kg. 80 se 
90) CATTOZZINO. \ 


ABILITAZIONI PEL SERVIZIO MERCI 


i sono abilitate 


e 
(1 . 
. & (Ii . 
STAZIONI Linea alla quale dra 3 , RE 
appartengono 2 qa |G. V.jP. V.| .2 di @ Tr] 9 
Ax © E° 
PRESTA p H n | E sa 
ai re e ne ptiade Scabe 
i 
| 
Grado - Piazzale Carpaccio . Belvedere i 6 | a P | | son D 
| | | 


celere te Ceti -_ — — — LL _—_—————————————— 
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Sono esclusi dal trasporto sulla linea antomobilistica 
a) il niummerario e gli oggetti preziosi; | 
bh) i feretri; 

c) il bestiame; 


_d) le merci pel ieolose, nocive ed infiammabili, aseritte alle categorie i, 
28,38, 72, 89, 93, 11%, 12°, 13* e 14° dell’allegato 7 alle C. e T. delle F. S.; 


o) merci e veicoli che a causa delle loro dimensioni non possono essere 

curicati sngli automezzi ed i colli indivisibili di ‘peso superiore a Ke, 10.000. 

Tariffe applicabili. — Quelle ordinarie in vigore sulle Ferrovie dello 
Stato, da applicare sul percorso separato. 


Turiffe ordinarie N. 101 e N. 102 G.V. — Per i trasporti in base a queste 
taril'fe devono essere applicati, in ogni caso, i prezzi in vigore per ì trasporti 
dei bagali. 


Tasse minime, -- Si applicano per metà. 
Concessioni speciali, — Non sono applicabili. 
Kegolumento trasporti militari. — Non applicabile, 


Trasporti a domicilio, — Per le operazioni di presa e consegna delle merci 
e dei bagagli nella città di Grado valgono le condizioni generali di eni alle 
Parti Le IL del fascicolo *‘Tariffe e Condizioni per i trasporti a domicilio” 
edizione febbraio 1935-XIIT e suecessive modificazioni, 


Le tariffe da applicarsi sono quelle del gruppo V per le merci e del 
zruppo D per i bagagli indicate nelle pagine 13 e 21 del suddetto fascicolo. 


—_— —- —— 


SERVIZIO INTERNO 


TARIFFE VIAGGIATORI 
Corsa semplice, da Grado Piazzale Carpaccio a Belvedere o viceversa L. 1,25. 


TRASPORTO DEI BAGAGLI 


Pressa fatti per la tassazione delle spedizioni in servizio interno. 


Taro BOVE ITALIA TIENITI. 


Ol're 100 


Fino a Kg. per ogni 

_- e e [10 Kg 
10 20 o | 40 | 50 i 60 |a 70 80] 80 | 100 indivisi- 
i i n 


|a 
I E Dea 
a : | i 
2,00 2,00 ‘2,00: 2,001 2,00 12,00 | 2,00 200/240 2,40 9,70 - 0,30 
I 
| | 


t 


} Î 4 
i 


Peso minimo tassabile Kg. 220. 
NV. B. -- Tassa minima per spedizione L. 2. 


i ‘1[—[r'o [LTT vi LC n p: 


ALLEGATO ALL’O.S. n. 68 -1942-XX 
Prontuari izione 1° giugno 1942.X X) 


Il 


SONO ABILITATE 
FERMATE eco. IMPIANTI FISSI 


STAZIONI [431 Piani [Grue] | 
FERMATE tT| _ | © FE caricatori | fisse | ponte | S 
CASE CANTONIEH| 3 | 8 [8° = 5 
1 = È pa Portata e] 
>| o|LE massima | 3 
dC in Si 
i Es tonnellate | 4. 
n |a 181 16 | 17 | 18 
A quileia 

Belvedere (tf). . 

StSA) V|B| Ss - |- |- 


Terzo di Aquilea 


(t) Stazione di 


e _) 


+. 


If 


*uf 


Viuo 


ip 
Le 


Segue ALLEGATO ALL’O. S. N. 68 - 1942-XX 


_DISTANZE 


GRUPPO DI GRUPPO E [@ruppo 
[I 

SIR BE do le E 

gé - 2 “i - g Cie 

© È \r 5 5 © ei da 

CE | i Z = E #53 


NA 


755 692 646) 668 Ì 939 982 | 993 | 1356 


3 |ou 087 | 998 | 1361 


vs 0 


Belvedere - 60 | .897 
| Terzo di Aqui “i 689 | 643 | 665 | 936 | 979 | 990 | 1353 

È | 

| | 

PARTE | 
Aquileia. - 755 | 675 | 646 CA 939 | 982 | 998 | 1334 
I 6.71 | 72.275) 45,126/126.289) 88.128 124.78] 15, 120) 88.1 
i 259 |110,239 | 239 |126,239) 259 | 239 


ll Belvedero - | 760 | 680 | 651 | 673 | 944 | 987 | 998 | 1389 
.02) 6.71 | 72.275) 45 126/126,239) 83 196| 124.73] 15.126) 331 
239 |110,239| 239 | 239 |126,239) 239 | 239 


752 | 672 | 643 | 665 | 936 | 979 | 990 | 1381 
@ 71 | 72,275) 45.126|126.289| 88, 126| 124,78| 15,120) 33,1 
239 |110,289| 259 239 |126,299) 239 | 239 
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MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO 
Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persune (Ediz. 1°_febbraio 1942-X X). 


Nell’Allegato 5 - Parte.I — “Tratti di linea nei quali è completamente 
soppresso il servizio di prima classe’ aggiungere, nella sede opportuna, l’in- 
ilcazione della linea ‘Belvedere-Udine” depennando quella ‘Cervignano del 
Friuli Grado-Udine”. 
| Nella carta indicante i tratti di linea della Rete dello Stato con servizio 
limitato di classi, aggiungere il tratto di linea rosso ‘‘Cervignano del Friuli 
Grado-Belvedere”, 


Comtizioni e Tariffe pei trasporti delle cose, 
Tariffa 102. 


Nella nota (3), al nome di Cervignano del Iriuli Grado modificare i] ri- 
chiamo (£) in (1); inserire, nella sede opportuna, il nome di Belvedere col ri- 
chiamo (e) e modificare come segue la nota (e): 

‘*Stazione di scambio per i trasporti da e per Grado. Per i trasporti 
in destinazione di Grado, oltre la tassa di porto relativa al percorso F. S. 
fino a' Belvedere devesi esigere per il successivo percorso fino a Grado quella 
li L. 5 per i colli di peso fino a Kg. 30 e di L. 5,50 per i collî di peso oltre 
50 a 40 kg., comprensiva del compenso per consegna a domicilio” 


Prontuerio pel sirvizio di corrispondenza (Ediz, 1° gennaio 1942-X X). 


-— nell’indice, a pagina 4, correggere l'indicazione della linea. automobili. 
stica. “Cervignano del Friuli Grado-Grado Piazzale Carpaccio” in ‘‘Belvedera- 
(irado Piazzale Carpaccio”; 


-- nell’eleneo alfabetico delle stazioni e degli scali (pag. 13 e seguenti) 
cancellare il nome delle stazioni di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia con 
le relative indicazioni; 


-- a pagina 27, nell'elenco delle «stazioni di scambio inserire alla Sede op- 
portuna il nome della stazione di Belvedere seguito nella seconda colonna 
dall'indicazione: ‘Linea automobilistica Belvedere-Grado ga Carpaccio"; 
“u pagina 28 depennare il nome della stazione di scambio di Cervignano del 
Friuli Grado e le relative indicazioni : 


-— a pagina 87 correggere l'indicazione della linea Cervignano del Friuli 
(irado Piazzale Carpaccio in ‘‘Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio”; nella 
cartina contrassegnare con dischetto la nuova stazione di scanio di Belvedere 
in sostituzione di Cervignano «del Friuli Grado che dovrà risultare contradi- 
stinta con semplice cerchietto ed indicare il tratto di linea Cervignano del 
Friuli Grado-Belvedere come ld altre linee dello Stato; 


—- nel prospetto a pagina 88 correggere l'indicazione della linea automo- 
bilistiea Cervignano del Friuli Grado- Grado Piazzale Carpaccio in ‘‘ Belvedere- 
‘Grado Piazzale Carpaccio” * nella colonna 2 correggere il nome della stazione 
di scambio in ‘ Belvedere”; depennare nel prospetto stesso il neme e le indi- 
cazioni relative alle stazioni di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia: 

— nell’Avvertenza in calce al prospetto modiiicare il nome della stazione 


di scambio in “Belvedere”. 
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Prontuario dei servizi cumulativi italiani per i trasporti delle cuse 
(Edizione 1° luglio 1941-XIX). 


— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli seali (pagg. 25 e seguenti) 
depennare il nome delle stazioni di Aquileia, Belvedere e Terzo di Aquileia. 


Condizioni e tariffe. 


— nell’appendice a pagina 382 correggere, nell'elenco delle linee in ser- 
vizio di corrispondenza, l’indicazicne della linea Cervignano del Iriuli Grado- 
Grado Piazzale Carpaccio in ‘‘Belvedere-Grado Piazzale Carpaccio”. 

Nella Parte I della ‘‘ Prefazione Generale all’Orario generale di servizio’ 
(edizione febbraio 1936-XIV), a pagina 3, al grafico ‘Cireoscrizione dei Com- 
partimenti” tracciare il tratto Cervignano del Friuli Grado-Belvedere; 


. —®& pagina 10, fascicolo orario 162, modificare l’indicazione della linea 
Udine_Cervignano del'Friuli Grado in ‘‘Udine-Cervignano del Friuli Grado. 
Belvedere”; CR 


-- A pagina 11, fra i nomi di Apuania Montignoso e Aquilonia inse- 
rire: « Aquileia . . . . LP|TE|1062]»: 


_ — a pagina 12, fra i nomi di Belmonte Calabro e Belvedere Marittimo 
inserire: « Belvedere . . . . | TE] 162; »; 


— a pagina 21, fra i nomi di Terzigno e Terzo Montabone inserire: 
« Terzo di Aquileia . . P!TE| 162 |». 


-- nell’elenco delle località appartenenti alle ferrovie concesse, tram. 
vie ece., depennare i nomi di Aquileia, Belvedere e Terzo d’Aquileia con le re- 
lative indicazioni; 


— a par. 26, al n. 792 modificare l'indicazione esistente, in Belvedere- 
(rado Piazzale Carpaccio. 


na Parte II. 
69ris - Cervignano del Friuli Grado-Belvedere. 


Gervignano del Friuli Grado 


4 | Terzo di Aquileia 


7 4 ; Aquileia 


6 i Belvedere 


il 
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PRONTUARI PESOOORORTE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Nei suit manoscritti delle distanze chilometriche i in uso nelle stazioni 
e negli Uffici di contrillo si dovrà: 
nella sede opportuna dell’indice alfabetico inserire ic indicazioni di 
cui appresso; 
Suche rhulcria ital ili ini 
PRONTUARI DI EDIZIONE 


-  — = e..-—--—————_—_—m&mÈmÒ _@———— 


1933 Ù 


—_ 


, |progrossivo 
i N. 


pagina N. i 


| 
| 
| 
Aquileia . . . . .| 58 | 8 x 68 
I 
| 
| 


' 

i 29 
Belvedere . . . . . 58 9 68 30 
Terzo di Aquileia . . 58 7 68. 28 


= par dei prontuari stessi, alle pagine sopra indicate, traseri. 
sere l’indicazione della linea Cervignano del Friuli Grado- BSc e mpor- 
tare i nomi di Terzo di Aquileia, Aquileia, Belvedere. 


Le distanze per le stazioni della cointesa linea dovranno essere formate 
aggiungendo alla distanza risultante nei prontuari manoseritti per la stazione 
di Cervignano del Friuli Grado le altre di cui al prospetto seguente. L'istra- 
lamento “sarà quello stesso indicato per la stazione di Cervignano del Friuli 
'trado, seguito dal n. 239, 


Distanze 
a Cervignano del Friuli Grado 


Terzo di Aquileia . . . e Km, 4 
Aquileia... 7 
Belvedere , » 12 
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Comunicato: 


Deliberazioni ministeriali circa lo imprese ammesso a gestire servizi in 
‘ appalto doetl’Auministrazione forreoviariz. 


La Commissione istituita ai sensi dell'art. + del R. decreto-lesge 23 feb- 
braio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la lexge 2 giugno 1939-X VII, 
n. 739, riguardante la formazione ec la tenuta degli elenchi. delle Imprese am- 
Messe & gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postele- 
vTafica ed Azienda di Stato ì servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 29 
maggio 1942.XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello* Stato, hu 
preso le s renti deliberazioni, ratifieate da] Ministro delle Comunicazioni il 
7 giuono 1942.XX: 


ESTENSIONE DI ISCRIZIONE O DI LIMITE D'APPALTO 


Pr - co eee mean © cet ————___mn 


n © ao Hevensione 
n — — 
S. A, Cooperativa “RT. ‘Manipolazione merci e ha- L. 500.000 
VA LITTORIA * i gagli registrati. | 
Venezia L. 200.000. | 
Sd Coupantina “LA. Manovalanza in genere . L. 500.000 
FERROVIARIA I, 200.000. | 
Ancona a 
| 
Cuop. SMISTAMENTO Manipolazione merci e ba-. L. 500.000 
MERCT COLLETTA. | gagli registrati. 
ME L. 200.000. 
Udine 


Errafa-corrige. 
Boll. Uff. n. 10/1942: 
Ditta Redoglia Luigi - anzichè Bedoglia. 


Il Direttore Generale 
VELANI 


Parte II —- n. 24 — 11 giugno 1942-XX. 


Va 


= % es = “_ 
--- 06 gi Sai 
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Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture. 

G.@ | | 
. Gure 
Importo | 
L. P., Licita- | Term tilo | ti .3 ; 
sione privata ° see ui approssi- | Ufficio incaricato 
LAVORI E FORNITURE T. P. Tratta. kia de: | mativo delle 
a rivata «mzlone dello tich 
.Ap- | delle offerte | lande 
| vaste concorso appalto | 
| 
. “i a | ETA A Ore 12 a / a talia tici 
Manutenzione armamento linea | Lin. ‘del 15 sivuno 510.000 | sezione Lavori 
-_Iecco-Colico,  — i 4 1942-XX | Milano 
Ore 147 | sari 
Manutenzione armamento del 4° L. I° ba 15 giugno | 525.000 ‘Sezione Spec. Lavori 
__Tronco di Roma Trastevere. __ |__| 1942-XX D° DI Roma 
va | Meo neo ai . 
Manutenzione armamento linca | L. P. | Ore 12 | 347.000 Sezione Lavori NE 
Lecco-Albate-Camerlata. | del 15 giugno | | Milano 
VIRAISROE SEA. POOR | 1942 -XX LI DL : 
. | © Ore 12 
Completamento sistemazione cx F. L. P. del 17 giugno | 189.000 Sezione Lavori 
N. stazione Montecatini, — “| === | 1942-XX |; © | © Firenze 
Pa ! 

Fornitura travertino di Rapolano L. D. Ore 12 | 64.500 Sezione Lavori 
per sistemazione F. V. stazione del 18 giugno. | Firenze 
Mentecatini. dEi sea _1942- adi be: resi i Slava ia 

' 

Uustruzione casa cantoniera PF. B. L, D. Ore 14 22.000 | Sezione Lavori 
Km. 35 + 000 linea Verona- del 19 giugno . Bolzano 
Brennero. I i 1942-XX 

Ì 

ferre e ai Î Ore LAS SI AE 

Manutenzione armamento tratta , L. DL. del 19 giugno : 701.009 Delegazione Cagliari 
__0Oschiri-G, Aranel 94 XX calcia 

| Ore 12 

Manutenzione armamento tratta L. P. idel 19 giugno, 699.009) Delegazione. Cagliari 
Chiitvani-P. Torres | 19427 | DI ASA 

Manutenzione armamento tratta L. P | Ore 12 307.000 ‘Delegazione Cagliari 
Borore- Campeda. pela ‘del 19 giugno | 

tera I A. I 1942-XxX DERE: PR _ 

Ore 12 zh] 

Manutenzione armamento tratta L P. sel 19 giugno | 397.000 Delegazione Cagliari 

__Decimo-Iglesias, 8482 L'A 

Riparazioni saltuarie binario corsa L. P. | Ore 12 346.000 ! Sezione Lavori 
mediante fornitura mano d’ope- | del 21 giugno | Ancona 
ra linea Rimini-Ancona. | 48 I. | n 

I 

Fornitura mano d'opera per ripu- L. l. Ore 12 I 260.000 Sezione Lavori 
razioni saltuarie binario corsa det 21 giugno | Ancona 
linea Ancona-Sanibenedelto. - 

Furnitura mano d'opera per ripu- ° È Ore 120 dra | aa DI 
razioni ealtuarie binario corsa | L. 1°. del 21 ER, 183.000 Sezione Lavori 
linea Sambonedette-Pescara. : 1943-XX i LARERRA Do Ancona 


Sezione Lavori 
Ancona 


— - PT ——— __————_—___ 


razioni saltuarfe binario corsa | Lp. del 21 giugno, 159.000 
_linea Pescara P. N.-Termoli. 1942-93 


Fornitura mano d'opera per ripa- | 0] Ore 1200 | 


IT |. Orc | 
Manutenzione armamento linea %.:P: idel 13 sumo. 489.000 Sezione Lavori 
Cremona-Fidenza. IL ____i__1942-XX j Milano a 


Parte NI - n. 24- 11 giugno 1942-XX. 
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Importo da 


LP Tloita- % 
sio . Dei vata I: utile approssi- | Ufficio incaricato 
LAVORI E FORNITURE T. P. ‘l'ratta- > mativo delle 
tiva privata | Presentazione ; 
A_C. Ap | delleofferte dallo pratiche 
palto concorso appalto 
na oa 0 Ore 1200 Co anta 
Manutenzione armamento linea L. PD del 14 giugno. 109.000 Sezione Lavori 
__Ptadena-Mantova, «© 1942-XX EA 
LI so 
Manutenzione armamento lince | L. 1. | Ore 12 ‘ 841.000 n Sezione Lavori 
Codogno-Piadena ce Cremona-Ca- | ‘del 14 giugno Milano 
stelvetro. e 1942 XX De Î É 
EA | Orc 14 | i nia 
Pavimentazione deposito travi da : L. DL. del 15 giugno 145.000 SA Spec. Lavori 
__ponte a _Roma Tuscolana. i io lla O ni Î _1942-XX 1! desc, Roma 
i Ore 13° 
Recupero detriti di carbone piaz- | L. P. Sa si giugno | 190.000 ' Sezione Lavori 
__z280i staziona Mantova. oe | 194. > | |— Bologna 
DE SR i ° 
Manutenzione armamento linea L. P. del 16 slug 231.000 | Sezione Lavori 
_ Chiusa-Plan di V.G.. È a 1942-XX 20/7 Bolzano Dn 
È eni | Ore 13 | 
Recupero detriti di carbone piaz- L. P. ‘del 16 sad 150.000 E Sezione Lavori 
__zali stazione Forlì. SEAT | 1982-XNX 10... _Bologna 
CESSA e Ore 5 di 
Recupero detriti di carbone rac- | -L. D. del 17 giugno’ 270.000 | Sezione Lavori 
cordo Salerno-Salerno Porto. 1942-XX { Napoli 


-————— _— ni Pre | n 7 n. . - ” = 


PS | Ufficio LE.S. 
__Torino __ 


Fornitura in opera batteria accu- | | _ Ore 12 
mulatori per centralina ACI Bi- A. C. ‘del 1° luglio 
_ vio Lagrangia. | e 


n —- na - 25 nes n n — ——T —_ PT  —_—r_—— + 


Ore 1 Î . 
Impianto due pensiline in c.a. sta- | L. P. del 2 luglio 1.400.000 Delegazione Cagliari 
__alone di Cagliari. 0 A 1942-XX 
| n: 
5 | Sses 
È | $ Ps e Termine usile | Servizio sd Ufficic 
| SER 
- | Quantità | MATERIALK DA FORNIRSI $ AÉ È | presentazione inoariosto 
È | APR dello offerte delle pratiobs 
C, Î A 
DD Ì | I ci 
a | | ; | | ; Servizio Approv- 
N. 20,000 Soglie per porte delle carrozze T. P. 17.6.1942 | vigionamenti — 
(RT, N) RP NI e E, A. XX | Sezione 7a 
= 2 Ganci di trazione, manubri © | = p | 21.6.1942 "a Goriona ma 
| viti con chiocciola, T, P. A. XX Id. Sezione 7 
N. i Segmenti di lamierino magne- 21.6.1942 | | 
19000 tico, brc Pd A. XX (Id. Sezione 7* 
Ma ee | since det di acciaio e contrap | T, P, 23,0 1943. Id. Sezione 7* 
N. (CO Manometri completi .. .. . T.E per ii Ira. Sezione T° 
— _ TY ° | Connettori, astucci e parti det n > | 28.6.1942 lr. da di 
triche per I.E.L. cÈ8 3 T. P. lat ra. Sezione 7 
—————t—— nina ° CRD i 1 
ua 
(x9| Il Direttore Generale 
LN 7% ( Y 


- 
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° CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


Per gli impiegati dell'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio 0d in pen- 


SIONE 2 Le. 16,00 


Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . .> 32,00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Gemerale 
Servizio Personale cd Affari Generali - dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore, Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve 
i numeri dell’annata, 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dlipende, d per i privati e Ammini. 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ece., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Servizio Personale c Affari Ge- 


nerali ogni cambiamento dirdedarizzo, non assumendosi 
da . . du .’ spo [N C) 
l’ Amministrazione alcuna" isabalità per gli even. 
tuali disguidi causati dalla fmuncanza di tale comunica. 
. ‘ho 
IONE. . 


—"-— ————— —6@——_————»— 
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SI PUBBLICA IL GIOFERÌ | AN 


0,‘ 


ia | 


PARTR PRIMA - Leggi e decreti Pag. 


4 maggio 1942.XX — Deereto del Duee' del Fascismo, Capo del Governo. — 
nificazione della classificazione e definizione delle saldature e della rap- 


presentazione sui disegni tecnici delle saldature . . . . . . . . 267 
18 maggio 1942-XX — Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo. — 

Unificazione delle prescrizioni e prove dei fili di accialo e dei relativi ri- 

vestimenti protettivi 269 


18 maggio 1942-XX — Decreto dal Duce del Fascismo, Capo del Governo. e | 
Unificazione dei tubi di rame e di ottone, senza saldatura... . . 271 

18 maggio 1942-XX — Desereto Ministeriale. — Norme speciali tecniche sul- 
l’esportazione delle albicocche Dce di e iL e È 


Ordine di servizio n. 69.-— Apertura all'esercizio della nuova stazione di Me. 
gara Giannalena e chiusura all’esercizio della fermata di Megara Iblea . 241 


e (1 LA 
Comunicati: . 
— Esclusione dalle gare . . 


ee a e | © 0° 243 

— Sussidi di istruzione nel Convitto Comunale di Veroli per l’anno sco- 
lastico 1942-43 LL 0ee ivi 

— Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse n gestire servizi in 
appalto dell’Amministrazione ferroviaria... 0.0... ivi 

I PARTH TERZA - Ordini di servizio è Circolari di durata È 

determindia! 
Comunicazioni: A 

Gare, appalti ece., per lavori e formture 0.0.0... 55 


— —————— 
MU n 


I e ii sel 
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Decreto DEL Duce DEL Fascismo, Capo DEL GoverNO, 4 maggio 1942-XX. — 
Umificazione della classificazione e definizione delle saldature e della rap. 
presentazione sui disegni tecnici delle saldature (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


or.‘ 


Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normaliz- 
zazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 

Visto il R. decreto-legge 22 digembre 1927-VI, n. 2615, relativo all’esten- 
sione delle disposizioni s normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub- 
bliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque 
sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 

Visto ìl deereto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo v- È 
1935-XITI, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l’osser- ui. 
Vanza obbligatoria delle unificazioni UNI; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio eli 
1936-XIV, relativo all’estensione dell’obbligo dell’osservanza delle unificazioni 
UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699; 


sex 
ICI 


“» 
FIAS 
ò 


w& 


Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; (39) Î 
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 may. PAS i 
gio 1942.XX; ‘ VORO: 
EORETA : . 0 , o* 
GETS 

Art, 1 RS 

nl. 


Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, 
per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende an- 
nesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, 
per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per ° 
gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni 
contenute nelle seguenti tabelle: 

UNI 1307-1309 - 9 dicembre 1940-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): 
Processi di saldatura. Giunti saldati. Forme delle saldature. Classificazione, no. 
menclatura, definizioni. 

UNI 1310-1318 - 9 dicembre 1940-XIX (fascicolo unico di nove ta- 
belle): Disegni tecnici. Rappresentazione schematica delle saldature. 


Art. 2. 


Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all’articolo 
precedette, l'obbligo previsto dall’articolo stesso decorre dal compimento di 
tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gas- 
zetta /Ufficiale del Regno. | 

A. partire dal compimento di tale termine i disegni che verranno allestiti 
dovranno conformarsi alle tabelle predette. Si intende che i disegni preesi- 
stenti resteranno utilizzabili fino ad esaurimento. 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 2 giugno 1942-XX. 


Parte I — n. 26 — 18 giugno 1942-XX. 0" 
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Art. 3. 


Nei contratti di acquisto o di conferimento, di commesse di lavoro, da . 


parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di 
contratto o di convenzione, essere richiamata l’osservanza delle unificazioni 
UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell’osservanza di quelle unificazioni 
non ancora rese obbligatorie. 


Art. 4. 


Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per }’unificazione dell'industria, 
UNI — Nillano, 

Copie autenticate dal hollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbri. 
cazioni di guerra sono cedute dall’UNT al prezzo di L. 5 ciascuna. 

Copie non autenticate sono invece celute, sempre dall’UNI, al prezzo 
normale di vendita stabilito dall’UNI stesso dopo ottenuta l’approvazione della 
(‘ommissione Suprema di difesa, 


Art. 5. 


E’ obbligatorio l’acquisto di almero una copia autenticata delle tabelle 
da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri 
Enti di cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata 
slelle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze. 


}l presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, 


koma, addì 4 maggio 1942-XX. 


11 DUCE del Fascismo, Capo del Governo 
MUSSOLINI 
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Decreto DEL Duce per, FAscIsMo, Caro pEr Governo, 18 maggio 19429-XX, — 
Unificazione delle prescrizioni e prove dei fili di ucciaio e dei relativi rive 
utimenti protettu (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


| Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-IT, n. 3046, concernente la normaliz- 
zazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 
Visto il R.. decreto.levge 22 digembre 1927-VI, n. 2615, relativo all’esten- 
sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub- 
liche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque 


sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 


1935-XITI, relativo all’obblico di inserire nei contratti la clausola per l'osser- 


vanza obbligatoria delle unificazioni UNI; . 5 
sto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 


1936.XIV, relativo all’estensione dell’obbligo dell’osservanza delle unificazioni 
UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per lecce 14 dicembre 1931-X, n. 1699; 
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche: 
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 map. 


gin 1942-XX; 


DECRETA: | 
Lul 


Art. 1. 


Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, 
per gli Enti! sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende an- 
nesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, 
per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per 
gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l’osservanza delle unificazioni 


contenute nelle seguenti tabelle : 
UNI 1474 - 27 giugno 1941-XIX: Fili di acciaio. Prove. 
. UNI 1474.1476 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due. tabelle): 
Rivestimenti protettivi di zinco e cadmio-zinco dei fili di acciaio. Preseri- 


zioni. Prove, 


UNI 1477-1478 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): 


Fili di acciaio delle funi, Tipo con R. 60. 
UNI 1479-1481 —- 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle). 


Fili di acciaio delle funi. Tipo con R 120. | 
UNI 1482-1484 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): 


Fili di acciaio delle funi. Tipo con R 150. 


UNI 1485-1487 - 27 ciugno 1941-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): 


Fili di acciaio delle funi. Tipo con R. 180. 


UNI 1488.1489 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): 


Fili di aceiaio delle funi. Tipo con R 210. 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 3 giugno 1942-XX, 


Parte I — n. 25 —- 18 giugno 1942-XX, 
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Art. 2. 


Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all’articolo 
precedente, l’obbligo previsto dall’articolo stesso decorre da] compimento di 
sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Ga:- 
zetta Ufficiale del Regno. 

Il presente decreto non riguarda le applicazioni per gli impianti di funi- 
colari aeree e terrestri concesse. 


Art. 3. 


E° data facoltà di devozare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni : 
a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in 
dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralment: 
conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano 
prossime ad essere poste fuori servizio; 
b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall’estero, nelle 
quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI. 


Art. 4. 


Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l’osservanza ob- 
bligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover 
derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione 
alla Commissione Suprema di difesa. 


Art. 5. 


Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte 
delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di con- 
tratto o di convenzione, essere richiamata l’osservanza delle unificazioni UNI 
rese obbligatorie ed il suggerimento dell’osservanza di quelle unificazioni non 
ancora rese obbligatorie. 


Art. 6. 


Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, 
UNI - Milano. 

Copie autenticate dal bollo del Sottusegretariuto di Stato per le fabbri- 
cazioni di guerra sono cedute dall:UNI al prezzo di L, 5 ciascuna. 

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall’UNI, al prezzo 
normale di vendita stabilito dall’UNI stesso dopo ottenuta l’approvazione della 
Commissione Suprema di difesa. 


Art. 7. 
E’ obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da 
parte degli stabilimenti statali ed uffici teenici ad essi superiori. 
Gli altri Enti, di cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia 


autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le_lorn 
occornenze. PE 


Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. 
Roma, addì 18 maggio 1942-XX. 


1l DUCE del Fascismo, Capo del Governa 
MUSSOLINI 
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Decreto DEL Ducr DEL Fascismo, CAPO DEL Governo, 18 maggio 1942-XX, — 
Unîficazione dei tubi di rame e di ottone, senza saldatura (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normaliz- 
zazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all’esten- 
‘ sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub- 
bliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunqu:: 
sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; : 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 
1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l’osser- 
vanza obbligatoria delle unificazioni UNI; sE 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 lugiio 
1936-XIV, relativo all'estensione dell’obbligo dell’osservanza delle unificazioni 
UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699; 

Sentito il n del Consiglio nazionale delle ricerche; 


Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 mag. 
cio 1942.-XX; 
DECRETA: 
Art. 1. 


Per le Amnainistrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, 
par gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende an- 
nesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, 
per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per 
gli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza dell’unificazione 
contenutg nelle seguenti tabelle: 

UNI 1455-1461 - 27 giugno 1941-XTX (fascicolo unico di sette tabelle): 

| Tubi di rame o ci ottone, senza saldatura. 


Art. 2. 


Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all’articolo 
precedente, l’obbligo previsto dall’articolo stesso decorre da] compimento di 
sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gaz- 
setta Ufficiale del Regno. 

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che ver- 
rauno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di , 
dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette. 


Art. 3. 


. . Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all’osservanza delle presenti dispo- 
mazioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nella suddetta unifi- 
cazione: i | I 

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 3 giugno 1942-XX. 


Parte I - n. 26 —- 18 giugno 1942-XX. 
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a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in 
rlotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralment» 
conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano 
prossime ad essere poste fuori servizio; 

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle 
quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI. 


Art, 4. 


Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza ob- 
l)igatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover 
derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione 
alla Commissione Suprema di difesa. 


Art. 5. 


Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte 
delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di con- 
tratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI 
rese obbligatorie ed il surzerimento dell’osservanza di quelle unificazioni non 
ancora rese obbligatorie. i 


Art. 6. 


Le tabelle sono edite dall’Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, 
UNI - Milano, 


Copie antenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbri- 
cazioni di guerra sono cedute dali’UNT al prezzo di L. 5 ciascuna. 

Copie nen autenticate sono invece cedute, sempre dall’UNI, al prezzo 
normale di vendita stabilito dall’UNI stesso dopo ottenuta Vapprovazione della 
Commissione Suprema di difesa. 


Art. 7. 


E’ obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle 
da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri 
Enti, di cni all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata 
delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto peer le loro occorrenze. 


Il presente decreto: sarà registrato alla Corte dei conti, 


Roma, addì 18 maggio 1942-XX. 


Il DUCE dl Fascismo, Capo Tel Governi 
MUSSOLINI 


n - — —-_—-———» 
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Decreto MinIstERIALE 18 maggio 1942-XX, — Norme speciali tecniche sul. 
l'esportazione delle albicneche (1). 


IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE 


di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con il Ministro 
per le corporazioni, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per ie 
comunicazioni ; 

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in 
legge con la legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul 
marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all’espor- 


tazione; 
Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero: 


DECTERA : 
Art. 1. 


Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, 
r. 2213, cònvertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica 
all'esportazione delle albicocche. 

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all’estero è obbligatoria 1’os- 
servanza delle norme seguenti. 


* Att. 2. 
REQUISITI QUALITATIVI. 


I frutti destinati all’esportazione devceno essere sani, puliti, asciutti, tur- 
gidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, commercialmente 
maturi, esenti da lesioni o da screpolature non cicatrizzate, da sostanze estranee 


o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o in mod» 


notevole l'aspetto. | 
I frutti devono essere sufficientemente consistenti per giungere in buono 


stato sul mercato di destinazione. , Qi 
Non è consentita l'esportazione di albicocche conservate in frigorifero che 
abbiano subìto alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche o di resi- 


stenza. 
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti dello 


sesso tipo (a polpa bianca o a polpa gialla; di forma oblunga o di forma 
sferica) e di grado di maturazione commercialmente uniforme. 

L’Istitutò nazionale fascista per il commercio estero stabilirà ogni anno 
In data d’inizio dell’esportazione dalle varie zone. 


Art. 3. 


QUALIFICHE D' SELEZIONE. 

Possono essere distinti con la qualifica di “extra”’, salvo quanto stabilito 
nl quarto comma dell’art. +, i frutti che, oltre a possedere i requisith di cui 
all’artieolo precedente, si presentino bene coloriti in rapporto alla varietà ed 
immuni da difetti che ne pregiudichina l’aspetto. 


— (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 1942.XX. 


Parte I — N. <5 — 18 giugno 1942-XX. 
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Art, 4. 
CATEGORIE DI CALIBRAZIONE. 


E’ vietata l’esportazione dei frutti di circonferenza inferiore a cm. 10, 
intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all’asse 
del frutto. Pi 

1 I frutti devono essere calibrati, secondo la loro grossezza, nelle seguenti 
categorie : 


con circonferenza superiore a 16 cm.: da distinguersi con le lettere AAA: 
con circonferenza da 14 a 16 cm.: da distinguersi con le lettere AA; 
con circonferenza da 12 a 14 cm.: da distinguersi con la lettera 4; 
con circonferenza da 10 a 12 em.: da distinguersi con la lettera 2. 


Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una 
sola delle indicate categorie. 
I frutti di categoria B non possono essere qualificati ‘extra”’. 


Art. 5. 
TOLLERANZE. 


Sono ammesse -le seguenti tolleranze riferite al numero dei frutti contenuti 
in ciascun imballaggio: 
per prodotto di qualifica ‘‘extra”: 10 % di frutti con requisiti inferiori 
a QUELL stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezior!, ma non inferiori a 
quelli stabiliti all’art. 2; 
per prodotto senza qualifica: 10 % di frutti con requisiti inferiori a 
‘«mielli stabiliti all’art. 2, con esclusione di frutti affelti da marciume; 


10 % di frutti con circonferenza inferiore o superiore di non oltre un 
centimetro ai limiti fissati per ogni categoria all’art. 4, con esclusione di frutti 
al disotto del limite minimo di circonferenza di cui al primo comma dello stessi 
articolo 4. i 


Art. 6. 
IMBALLAGGI. 


Per l’esportazione delle albicocche possono essere usati soltanto i seguenti 
imballaggi: 


1. — GABBIETTA, avente le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, 
larghezza em. 30, altezza cm. 10-12 e le seguenti caratteristiche : tastale e fian- 
cate di due listelli orizzontali larghi mm. 25 e spessi mm. 10, costituenti ì 
bordi superiore e inferiore dell’imballaggio e di listelli verticali interni, di 
uguale larghezza, spessi mm. 4 e intervallati non più di mm. 195; i listelli ver- 
ticali interni possono essere sostituiti da una tavoletta dello stesso spessore, 
intervallata non più di mm. 15 da ciascuno dei cantonali o inchiodata agli 
stessi, oppure da lamine di legno tranciato intrecciate; fondo e coperchio di 
più pezzi longitudinali di uguale larghezza, spessi mm. 5, intervallati non più 
di mm. 15 e rinforzati da tre listelli trasversali esterni larghi mm. 30 e spessi 
mm. 5; quattro cantonali interni a sezione orizzontale triangolare con i due 
lati uguali di mm. 40. La tara, compresi i materiali d’impacco, non deve supe- 
rare il 15 Yo del peso lordo. 

La gabbietta, costruita con i quattro cantonali sporgenti, cm, (3-4 dal bordo 
superiore delle testate e delle fiancate e con i listelli trasversali estremi del 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FHRROVIE DELLO STATO 275 


pre cca 


fondo smussati in corrispondenza delle sezioni dei canntonali, può essere 
usata senza coperchio, come accatastabil:. 

L’uso della gabbietta con coperchio non è aminesso per l’esportazione delie 
albicocche della catecoria di calibrazione 5. 


2. — CASSETTA APERTA ACCATASTABILE, avente le seguenti dimensioni sn- 
terne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39, altezza cm. 10-12 e le seguenti cu- 
ratteristiche: testate di uno o di due pezzi uguali combacianti, spessi mm, 5; 
fiancate di uno o di due pezzi uguali combacianti, spessi mm. 10; fondo di più 
persi trasversali combacianti, spessi mm. 5, inchiodati sotto le fiancate e tre 
istelli longitudinali esterni di rinforzo aggraffati alle testate e di cui i due 
estremi smussati in corrispondenza (dei cantonali; quattro cantonali interni 2 
sezione orizzontale triangolare con i due lati uguali di mm. 40, sporgenti centi. 
metri 3-4 dal bordo superiore delle testate e delle fiancate, La tira, compresi 
i materiali di impaceco, non deve superare il 15 % del peso lordo. 

Le testate e. le fiancate possono anche essere costituite da lamine di legno 
tranciato intrecciate, fissate ai cantonali e a due listelli orizzontali esterni, lar- 
ghi mm. 25 e spessi mm. 10, costituenti i bordi superiore e inferiore dell’im- 

0. 


3. — PANIERE CON MANICO, avente le seguenti dimensioni interne: lun- 
ghezza cem. 50, larghezza cm. 20, altezza em. 16 e le seguenti caratteristiche : 
testase e fiancate di lamine di legno tranciato intrecciate, fissate ai cantonali 
e a due listelli esterni orizzontali, larghi mm. 20 e spessi mm. 10, costituenti 
i bordi superiore e inferiore dell’imballaggio; fondo e, quando l’imballaezio 
né è dotato, copercl di lamine di legno tranciato intrecciate e di due listeili 
esterni inchiodati in coincidenza delle testate; quattro cantonali interni a sc- 
zione orizzontale triangolare con i due lati uguali di mm. 25, La tara, com- 
presi i materiali di impacco, non deve superare il 10 7 del peso lordo, 

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi 
e per i lati uguali della sezione orizzontale di cantonali valeono per imballaggi 
costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci: per imballaggi costruiti 
in Faggio 0 in altre essenze dure, tali misure devono essere ridotte del 20 %. 

i Vel devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a 
TOgo arte. 

Dai L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l’uso 
di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quanto rispondano a parti- 
colari esigenze del traffico. L’Istituto predetto può altresì stabilire che, in 
rapporto a particolari esigenze e in determinati periodi della campagna di 
esportazione, possano essere usati soltanto uno od alcuni degli imballaggi 
ammessi, 


Art. 7. 


IMPACCO. 


_ I frutti delle categorie di calibrazione A.4A4 e AA devono essere sempre 
impaccati a strati ordinati con disposizione ‘diagonale’’; i frutti delle altre 
Ciitegorie possono essere immessi negli imballaegi anche alla rinfusa. 

JL'impacco dei frutti deve essere efiettuao a regola d’arte e in modo da 
occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare 
tra loro uniformi per composizione e qualità. 

Per il prodotto di qualifica ‘‘extra’’ è obbligatorio l’uso di materiale di 
rg e di addobbo e di fogli intercalari di carta fra strato e strato di 

tti quando questi non siano singolarmente incartati. Tale materiale deve 
essere nuovo, pulito, esciutto e inodore. 


6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


-.—_ —  — —— -_—_ _————_—_—_—m——€—T——_———_—— 6——_——————————————>——€+€+ €—€<È -<- __—_ ——_- <*—+e n -.——Òm-___ _- —..—0—__.————@—@_————È—_— _r——mw@@ o 


L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in relazione a par- 
licolari esigenze dei mercati esteri importatori, può modificare le condizioni 
d'impacco stabilite nel presente articolo. 


Art. 8. 
INDICAZIONI ESTERNE. 


All’esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e 
chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni: 


a) marchio nazionale di esportazione; 

bh) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell’e- 
sportatore; potrà‘essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per 
esportatore, SULA sia regolarmente registrato presso il Ministero delle cor- 
porazioni (Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi) e sin, 
stato preventivamente depositato presso l’Istituto nazionale fascista per il 
commercio estero; 

c) “albicocche polpa bianca” o “albicocche polpa gialla” ed eventual. 
mente il nome della varietà; 

d) qualifica ‘‘extra” per il prodotto che ne abbia i requisiti. 

e) categoria di calibrazione secondo quanto previsto com l’art. 4. 


Le indicazioni di cui alle lettere a), db). c), d) ed e) devono figurare, nel- 
l'ordine di cui sopra, su di nua testata delle cassette, delle gabbiette e dei pa- 
nieri, eventualmente in etichetta bene applicata e possono essere ripetute sul- 
l’altra testata. Sui panieri lc indicazioni possono figurar@ sul coperchio o sul 
manico oppure su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni 
di em. 13 X 5, saldamente assicurato all’imballaggio. Il marchio nazionale deve 
fisurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 5 
o 7 se applicato sulle cassette, di cm. 3 o 5 se applicato sulle gabbiette e di 
cm. 3 se applicato sui panieri e sui cartellini; le indreazioni di cui alle lettere 
b) e c) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quelle di cui alle let- 
tere d) ed e) in caratteri alti almeno em. 1,5. 


Art. 9. 
SPEDIZIONE. 


Il carico e la sistemazione dei colli neì mezzi di trasporto devono essere 
eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare 
danneggiamenti al proclotto ed agli imballaggi e ad assicurare la buona con. 
servazione del prodotto stesso durante il viaggio. 


Art. 10. 
CONTROLLO. 


Tutte le spedizioni di albicocche dirette all’estero sono soggette a con- 
trollo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto. 

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, 
nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del cou- 
tratto di trasporto e, per le partite di esportazione via mare, nei porti all’atto 
dell’imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi 
all’estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l’Isituto na- 
zionale fascista il commercio estero determina, secondo i casì,.la ]ocalità 
nella quale si effettua il controllo. o 
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Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell’Istituto nazionaîe 
fascista per il commercio estero e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori 
tell’Istituto stesso e dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia por- 
tuaria c delle Regie dogane. 

Chiunque intenda esporiare albicocche deve notificare al Centro di con- 
trollo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l’esistenza del 
magazzino di lavorazione della merce precisandone l’ubicazione. 


Richiesta di controllo. — Non mena di quarantotto ore prima de] carico o 
dell’imbarco della merce, l’esportatore deve presentare la richiesta di controllo 
al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente de- 
creto. Detta richiesta può essere fatta in casì eccezionali a termine abbreviato, 
anche telegraficamente, a rischio dell’esportatore. 

La richiesta deve esscre presentata ‘per ciascuna spedizione e deve spe- 
cificare: 

a) il nome, il cognome e il domicilio dell’esportatore o, qualora questi sin 
una società o un ente, la «denominazione e la sede ed il nome, il cognome e 3l 
Comicilio dei suoi legali rappresentanti ; 

h) l'albo provinciale nel quale l’esportatore è iscritto ed il relativo nn- 
tiero d’iserizione 0, in caso di produttore: esportatore occasionale, cli estremi 
del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 
e. 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697; 

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente dele- 
gala dall'esportatore ad assistere al controllo della merce; 


d) il prodotto e il numero dei colli; 

c) la destinazione: 

Di nogo, 11 Ziorno e Pora della presentazione della merce; 
9) la firma del richiedenie e la data, 


Ta, richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere cd in tal 
caso deve contenere gli estremi dell’antorizzazione conseguita dallo spedizio- 
niere ai termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, 
 dlevq esservi unita la delega dell’esportatore. Tale delega e quella rilasciata 
‘illa persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno earattere per- 
immanente, devono essere depositate presso il Centro del controllo competente. 


. Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al 
melnedente l’ora in cui esso sarà effettuato. 

Qualora la richiesta di controllo non sia seguìta dalla presentazione della 
merce al controllo stesso, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare 
all’Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per 
predisporre il controllo medesimo. Tale rimborso è dovuto anche quando la 
merce, dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata 
all’estero. 

__ Gli attrezzi necessari per la effettuazione del controllo devono essere for- 
niti dall’esportatore o dal suo delegato. 

All’atto della presentazione della merce al controllo, l’esportatore deve 
consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico in duplicc originale, 
redatta sul modulo prescritto dall’Istituto nazionale fascista per il commercio 
estero, dalla quale risultino: la denominazione e la sede dell’esportatore, il nu- 
mero del carro ferroviario o il nome della nave, 11 luogo e la data del carico, 
la destinazione ed il prodotto,specificando di questo ]a quantità, in colli e in 
peso, suddivisa secondo gli imballaggi, i tipi. le qualifiche di selezione e le 
categorie di calibrazione. Uno degli originali di tale distinta, pet Te spedizioni 
per ferrovia sarà posto nell’interno del carro, per le spedizioni via mare sarà 
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allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà 
consesnato al vettore. 

Gli addetti al controllo sorv egiiano le operazioni di carico e di stivaggio 
agli etfetti dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art, 9. 

Certificato ddspezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del 
presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato di ispezione 
intestato all’esportatore. Tale certificato deve essere consegnato a seconda dei 
casì, alle autorità ferroviarie o doganali. 

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli 
del carro ferroviario un contrassegno dell’Istituto nazionale fascista per il 
commercio estero. 


Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai Centri di rispedizione di 
Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della 
concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 
1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-1X, n. 195, è ammessa l’effettuazione del 
controllo presso i Centri medesimi, In caso di merce accompagnata dal certi- 
ficato d’ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso 
perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l’estero, dopo ventiquattro 
ore dall’arrivo della merce al Centro di rispedizione o quando la composizioni 
orisinaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in "questi casì 
può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un 
nuovo certificato d’ispezione. Questo nuovo controllo e la successiva emissione 
dj un nuovo certificato di ispezione saranno effettuati non oltre le dodici ore 
Calla scadenza del precedente certificato di ispezione. 

Per le partite di albicocche rispedite all’estero da una stazione che non 
sia Centro di rispedizione, il controllo deve essera richiesto al Centro di con- 
‘rollo competente secondo la tabella allegata al presente decreto. In tal caso 
l’esportatore è tenuto a rimborsare all’ Istituto nazionale fascista per il com- 
mercio estero le spese per l’effettuazione del controllo medesimo. 

Tì risultato degli eventnali controlli di verifica eseguiti in corso di tra- 
sporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, 
deve essere annotato sul certificato di ispezione. 

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero pvò stabilire, per le 
spedizioni per ferrovia verso determinati Paesi e compatibilmente con quanto 
previsto dalle tariffe applicabili, le norme per l’istradamento dei trasporti. 

. Le partite di albicocche devoro essere dichiarate come tali, sui documenti 
di trasporto, all’atto della spedizione, Nel caso di spedizioni miste con altri 
prodotti, devono essere dichiarate anche la specie e la quantità di ciascuno dei 
prodotti ecmponenti la spedizione. 


Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Ai sensi dell’art. 10) 
ce R. decreto.lexge 20 dieembre 1937-X VIT, n. 2213, convertito in legge 2 maz- 
gio 193S.XVI, n. 864, le autorità ferroviarie rifiuteranno la spedizione e la 
rispedizione per | ‘estero e le autorità doganali vieteranno l’uscita dal Regno 
delle partite di albicocche che non siano accompagnate dal certificato di ispe- 
zione 0 che all’atto della spedizione non sia state dichiarate secondo quanto è 
prescritto nel comma precedente. 


Art. 11. 
SANZIONI, 
Te trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del 


R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con ln 
legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864. 
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Art. 12, 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed 
entrerà in vigore alla data della pubblicazione. 


Roma, addì 18 maggio 1942-XX. 


Il Mustro per gli scumbi e le valute: RIOCARDI. 

11 Ministro per l'agricoltura è le foreste: PARESCHI. 
"Il Ministro per le corporazioni: Ricci. 

TI Min4tro per le finanze : Di RevEL. 

Il Ministro per le comunicazioni: Host VENTURI. 


Correr 
pn 


TABELLA DEGLI ISPETTORATI 
E DEI CENTRI DI CONTROLLO PERMANENTI DELLI.C.E.). 


‘ISPETTORATI | CENTRI DI CONTROLLO 


——T——————_r  em-----—-..-.—--_—--—--—__— Ren e 


| Albenga 
Ispettorato per l’Italia centro-settentrionale rr 
Sede: Bologna Bologna 
| Pisa 
Ispettorato per l’Italia centro-meridionale-Tirrenica | Roma 
Sede: Roma Napoli 
| S. Benedetto del Tront 
Ispettorato per l’Italia centro-meridionale-Adriatica Foggia i sisi 
Sede: Foggiu Bari 
ee. 
Reggio Calabria 
Ispettorato per la Sicilia e la Calabria ) rt 
i CRI9E | atania 
Sede; Messina | Î Siracusa 
Palermo 


Î 


—— - < - DIA. Mt] 


L'Istituto nazionale fascista per il ‘commercio estero si riserva, in rap- 
porto alle esigenze del traffico, di istituire dei Centri di controllo temporanei 
a carattere stagionale, nelle principali zone di produzione. 


Il Mirsstro per gli scambi e per le valute 
RICCARDI. 


o... 
1 


alati 


ba 
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Ordine di servizio n. 69. 


Apertura all'esercizio della nuova stazione ‘di Megara Giannalena e chiusura 
alt’esercizio della fermata di Mogara Iblea. 


In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comuniea- 
zioni con decreto n. 4016 del 16 giugno 1942-XX, dal giorno 20 giugno 


1942-XX sarà aperta all'esercizio la stazione di MEGARA GIANNALENA,. 


al Km, 290 + 944, della linea) Catania-Siracusa, situata fra le stazioni di Au- 
gusta e Priolo Melilli, dalle quali dista, rispettivamente, Km. 9-+ 047 e 
Km. 4+- 240. 

Contemporaneamente sarà chiusa all’esercizio la fermata di Megara Iblea, 
situata fra le stazioni sopradette, ed i relativi servizi viaggiatori, bagagli e 
merci passeranno nella nuova stazione di Meyara Giannalena. 

Detta nuova stazione è dotata dei seguenti impianti: 

— Fabbricato Uffici: ubicato a destra della linea nel senso di marcia dei 
treni dispari; 

— un binario di raddoppio per l’effettuazione degli incroci e delle prece- 
denze, della lunghezza utile di m. 475 (capacità veicoli 53) e un binario di ca- 
rieo e scarico diretto della lunghezza utile di m. 80; 

— due marciapiedi, di cui uno adiacente al F. V. (lunghezza m. 160) e 
l’altro intermedio fra i due binari di corsa (lunghezza m. 160); 


— un apparato, provvisorio, a 4 maniglie, posto nell’interno del F. V., per 
la manovra elettrica dei segnali di protezione, costituiti da semafori ad un'ala 
di 1° categoria, preceduti da semafori ad un'ala di avviso, Detti segnali sa- 
ranno illuminati a petrolio. 

I deviatoi sono assicyrati da fermadeviatoi tipo F. S. 

La nuova stazione è inclusa nei circuiti telervafici 82784 e 82739, con Ja 
chiamata G. N.. e nel circuito telefonico 89321. 

Sarà abilitata a tutti i servizi senza alcuna limitazione e sarà compresa 
nella giurisdizione della sopprimenda fermata di Megara Iblea. 


— — 


Il versamento degli introiti sarà fatto alla Cassa Compartimentale di Pa- 
lermo con la periodicità di cui alla lettera B dell’O. S. n. 184/1913. 

In conseguenza di Ionio sopra si dovranno modificare, conformemente 
all’allegato al presente Ordine di servizio, il Prontuario delle distanze chilo- 
metriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate, nelle quali dovrà es- 
sens depennata la fermata di Megara Iblea e corrispondenti indicazioni, 


- --._—PT] ——— 


Le stazioni ehe sono fornite di biglietti a serie fissa in destinazione di 
Megara Giannalena, che alla data di attuazione del provvedimento non abbiano 
ricevuto le nuove scorte coi prezzi modificati, dovranno sospendere la venditi 
di quelli in casellario ed emettere biglietti facoltativi, richiedendo subito al 
Controllo Viaggiatori ce Bagagli la sostituzione delle vecchie scorte con altre 
aventi il prezzo modificato. I biglietti tolti dalla distribuzione dovranno cs- 


sere restituiti al Controllo Viaggiatori, facendo riferimento al presente or- 


dine di servizio. 
Distribuito agli agenti delle clussi 3, 5, 8, 9 e 15. 


— -— -;--__— -- 


Parte II - n, 25 - 18 giugno 1942-XX. 


DL, 


- Ce 
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ALLEGATO ALLO. S. x. 69 - 1942-XX. 


PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


LL) 


PARTE I. 


— a pagina 46 modificare il nome di Megara Tblea in “Megara Gianna- 
lena” e modificare le relative indicazioni conformemente a quelle di cui al pre- 
sente allegato; 


— in calce alla pagina 47 cancellare la nota (c).. 


Parte II. 


— modificare il nome di Megara Iblea in ‘ Megara Giannalena”’; 
 — sostituire le distanze da Megara Giannalena alle altre stazioni della 


linea Messina-Siracusa (tavola polimetrica 129) con quelle di cui al presente 
allegato. 


Parti III E IV. 


— modificare il nome di Megara Iblea in ‘‘Megara Giannalena”; 
— sostituire le distanze e gli istradamenti esistenti con quelli di cui al 
presente allegato. 


PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


— Modificare il nome di Megara Iblea in ‘Megara Giannalena”. 

Le stazioni della linea Messina-Siracusa rileveranno la nuova distanza’ 
per Megara Giannalena dal prospetto di cui al presente Allegato relativo alla 
Parte II del Prontuario Generale. 

Tutte le altre stazioni della rete inodificheranno la distanza esposta per 
Megara Giannalena aggiuneerdo Km. 9 a quella indicata per Augusta, Km. 4 
a quella indicata per Priolo Melilli e scegliendo quella che dal confronto ri- 
sulterà minore. 


PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO 
(Edizione febbraio 1936-XIV). 


— A pagina 16, modificare il nome di Megara Iblea, in Mesara Gianna- 
lena cancellando l’indicazione LP. 


—_nià 


_ 


ALuusaro apr O, pi S. nm 69 — 19420-XX 


Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° giugno 1942-X.X). 
| PARTE I 


TTT] 


RBERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE 
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128 Messina-Siracusa Palermo | Siracusa | ViB|G|P | V| B|/SP|._|F | - |—- |- 


Megara Giannalena . .| VII 
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Segue ALLEGATO ALLO. S. N. 69 —- 1942. AA. 


Tavola polimetrica n. 128 (Messina-Sirucusa). 


Messina Marittima . . . Km, 161 Guardia Mangavo . Km. S7 
Messina Centrale » 160 Acireale » 30 
Tremestieri » 154 Acitrezza . ue. i > 7 
Mili. . . » 15 Acicastello . . ..|. >» 73 
Galati . . » 150 Cannizzaro >» 72 
Ponte S. Stefano >» 149 Catania Agnina . » (68 
Ponte Schiavo » 117 Catania Centrale » 66 
Giampilicri liu » 145 Catania Marittima. > 68 
Scaletta Zanclea . » 1435 Catania SENNA > 63 
A e ala » 137 Bicocea > 58 
Nizza di Sicilia i » 134 Passamartino. » 50 
Roccalmera DIL » 132 Valsavoja. » 3 
Furei . . : .» 130 Lentini. » 37 
S. Teresa di Riia Lei » 128 Agnone di ‘Siracusa > 25 
Forza d’Agrò S. Alessio » 125 Agnone Bagni >» 26- 
Letojanni . È : » 118 Brucoli, » 16 
Taormina Giardini » 113 Augusta » 10 
Alcantara . >» 109 Megara Giannalena » — 
Calataliano » 107 Priolo Melilli *» WD 
Fiumefreddo Sicilia » 104° Targia . . >» 12 
Mascali cia » 99 SS. Panagia » 15 
(riarre Riposto . >» 95 Siracusa . ; » 22 
Carruba > 91 Siracusa Marittima » 24 
Comunicati: 


Eselusione dalle gare. 


Con provvedimento «del 7 maggio 1942-XX il Ministero dell’Agricollira e 
celle Foreste — Direzione Generale dell’ Alimentazione — ha escluso dal fare 
offerte per tutti i contratti con lo Stato la ditta Lema di Milano. 


Sussidi di istruzione nel Convitto Comunale di Yereli per l’anno seelastico 1942-43. 


Si porta n conoscenza che, per l'ammissione al Convitto Comunale di Ve- 
reli, per l’anno «colastico 1942-43, dei figli degli agerti ferroviari in attività di 
servizio, restano ferme le disposizioni contenu'e nell'Ordine di servizio n. 77, 
Boll. Uff. n. 27 del 3 luglio 1941-XTX, con la sezuente variante: 

« La retta è dovuta al Convitto per dodici mesi, a partire dal 1° ottobre ed 
ammonta a L. 280 mensili, delle quali L. 112 a carico dell’agente e L. 168 a 
carico dell’ Amministrazione ». 


Deliberazioni Ministeriali circa lo invproso ammeonso a gootire servizi in ap- 
palto dell’Amministrazione ferroviaria. 


La Commissione islituita ai sensi dell’articolo 4 del R. decreto legge. 25 
febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in levge con la legge 2 giugno 1939. 
XVIII, n, 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Im- 
Parte II — n, 29 - 18 giugno 1942-XX. 


4 


fediaionà __ael 


‘Mes 
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prese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, 
postelegrafonica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenu- 
tasi il 12 giugno 1942-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello 
Stato, ha. preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comuni- 
cazioni il 16 giugno 1942.XX. 


ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE: 


—_ 


Ragione Sociale e 


“de Lovalò Ei Specializzazione | Limite di appalto 
"uaar 5 
AURICCHIO Giuseppe ‘'Tutti i servizi del Movi- L. 3.000.000 
Albanella (Salerno) mento (escluse le mano- 
vre) e del Commerciale. ! 
PESCE cav. Antonio Pulizia piazzali - Mani- | IL, 3.000.000 
Roma polazione, merci e baga- | 
gli registrati — Deposito | 
; bagagli a mano — Ma-! 
novre - Pulizia vetture - 
Manovalanza in genere. 
LANATI cav. Enrico Facchinaggio merei e ba- L. 500.000 
Genova | gagli registrati. 
CUPO Salvatore | Facchinaggio merci e ba- ; L. 150.000 
Formia |  gagli registrati. i l 


ESTENSIONE DI. LIMITE DI APPALTO 


| _luiLi cene e" — pan roi entepr os ti cbr cilena. 


2a sone sOGIAlA E È e diarnalio Estensione 
SOC. AN. COOP. FRA : | Facchinaggio merci e ba- L. 500.000 
PORTABAGAGLI | gagli registrati, 
Genova Pulizia L. 200.000. 


RIGETTO DI DOMASDE DE ISCRIZIONE 


Ragione sociale e 


Sede Legale iS Specialirzazione Limito di appalto 
BOGGIO Piero | Facchinaggio merci c Da L. 1.000.000 
Parma :  gagli registrati - Puli-. 
, zia vetture. 


RIGETTO DI DOMANDA DI ESTENSIONE DEL LIMITE DI APPALTO 
Da L. 200.000 a L. 500.000. 


ROMANELLI Libero Facchinaggio mercì e ba. L. 200-000 
Barletta gagli registrati. | 


Il. Direttore Generale 
VELANI 
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Comunicazioni: 


UH. 
P. 


Ca ce 


L, Licita- | Tevmino vtile 


ida. sione privata per la 
CAVORI R FOGAITURE T. P. Tratta- ; 
tiva privata | PYosontazione 


A. C. Ap- dolle oflerte 


prito concorso 


—_—_—T —_@@»à+» 


Gare, appalti cec. per laveri e iorniture. 


e_N) 
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Pai 


Itaporto ‘ 
&pprossi- Ufficio incarivato 
mativo dello 
dello praticho 
appalto 


Manutenzione armamento linea Ore 11 | 
Treviso-Calalzo dal Km. 544-280 Li. P del 19 piugno! 280.000 ' Sezione T.avori 
al Km. 844440, ua T_T 3942-XX | Venezia 
Manutenzione armamento linea |__ore 1 | De ZIE RAEE 
Camposampiero-Montebelluna e L. D. del 19 giugno | 300.000 . Sezione T.avori 
Montebelluna-s -Susegana. (ROTA | 1942-XX | _ L ____ Venezia 5 
Manutenzione armamento linee ; 
Treviso-Portogruaro e Motta-S. LP RETI »” hi 3002000 i 
Vito. 1942-00 | sa i 
Manutenzione armamento linea L P. sati iu 370.000 Sezione Lavori 
Sacile-Pinzano. a TYCO Venezia 
Manutenzione armamento Inca | | Li | set 
Casarza-Gemona fra i chilome- L. P. a “na 3à SA 420.000 SSRIONo La: ori 
tri 0 + 785 e 49 + 300. | 1942-5000 
Platea massi artificiali a difesa L. P. Ore 12 Sezione Lavori 
ponte fiume Ombrone al Km. o del 22 giugno! 896.100 Firenze 
della, linea Asciano-Montepescail. 1942-XX I 
Manutenzione armamento ua ev i. Ore 11 Î n Ei n 
Mestre-Trento dal Km. 32 + 652 (del 23 giugno! 225.600 | Sezione Lavori 
a 644 302. i 1942-XX | i Venezia — 
Manutenzione armamento linea Ore 11° | | | 
Mes;tre-Portogruaro dal chilome- L. P. del 28 giugno! 805.000 '| Sezione Lavori 
_tro 1 + 090 a 83 + 271. 1942-XX | Venezia 
“Manutenzione armamento linea L. P Ore 12 492.000 Sezione Lavori 
Sulmona-Aquila. 2 deo ciugno Ancona 
* Manutenzione armamento linca L. P re 800.000 | Sezione Lavori 
rid L 1942-XX | Ancona ____ 
Manutenzione armamento linea L. P. Ore 12 231.000 Sezione Lavori 
Pescara C.-Pescara P.N. Sendo SURDO : Ancona 
-XX i 
Manutenzione armamento lines L. P. Ore 12 Sezione Lavori 
Porto d’Ascoli-Ascoli Piceno. Sol Si Giugno 204.000 Ancona 
Manutenzione armamento linea | L. P cai aci ERI 761.000 | En OA 
: Follgno-Cortona-Iccontola: 19 42-) XX Ancona | 
Manutenzione armamento linea | Ore 12 | RE 
w L. P. del 24 giugno| 205.000 Sezto..e Lavori 
Giulianova-Teramo. a 1942-XX a Ancona ‘’ 
Secondo ppo lavori sistemazio- Ore 12 
ex fornaci i Taterina L. P. del 24 giugno | 159.200 | Sezione Lavori 


ae nun n i. pr 


Parte III -- n. 25 — 18 giugno 1942-XX. 
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P. Licita-|Termine utile | 1°PO 
LAVORI E FORNITURE T. P. ‘l'ratta- mativo delle 
piva privata | Presentazione dello pratiche 
OC. Ap- delle offerte & 
at concorso appal 
Sistemazione binari stazione di Ore 12 | 
Montegrotto linea. Bologna-Pa- L. P del 24 giupno 78.000 Sezione Lavori 
dova. 1942-XXx |! Î bologna 
(ambanziloi IRR ESIORE ALLISTE EIA È te——— — ono ——-__—__ 
Costruzione fabbricato per ristora- Ore 14 Lasa 3 n 
tore ed altro stazione Alcamo L P. del 5a ugo. SAFAOD A, Sane 
Diramazione, 1942-XX | | 
i Ore 12; 
Sistemazione binari stazione Bat- L P del 25 giugno! 120.000 Sezione Lavori 
taglia linea Bologna-Padova. l 1942-XX Bologna 
ei | Ore 12 | 
Sistemazione binari stazione Stan- del 26 ri ) 66.00 Cezi Lavori 
ghella linea Bologna-Padova. L. P. dei gio 6.000 Bologna" 
Fornitura in opera quadro e mac- | Ore 12 | ne 
“hfaari per officina carica accu- | < A.C. del 13 luglio do — Ufficio I.E.S. 
mulatori Verona P.N. 1942-XX ___ Venezia 


E 
| Servizio Approv- 
. P. . 26.6.1912 ' vigzionamenti - 
î | A. XX | Sezione 72 
Da ca | Portapolverizzator i per gli inict- 1 27.6.1942 ta 
? | 30! tori del combustibile. | i, CAXX 1 Sesione dn 
si Valvole per presa vapore di riv:.- | 21.6 104! 
dr | sa trata d’aria ed accessori. I. T.P. A. XX ila. Sezione 7* _ 
È | Portastriscianti per i trolley & ip. | t.7.1942 Jia Sezione 7 
N. |_#0 | ‘Santograto A na 
Ir Direttore Generale 
VELANI 
peo, 
a’ » 2° e; 
ia i 
PA : 


RA 


d 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO ©’ 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servirio od in pen- 


sione... 0... ++ +  +L 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti - . . . . «>» 32,00 


-——_————m@€ mmm —_—_—_—_— 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio Personale cd Affari Generali - dal 1° gennaro 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata mmore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata, 


———_Òî 0 a anm5w7;.— @ >. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, d per i privati e Ammini. 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all’indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- - 
tanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi 
Amministrazione alcuna responsabilità per gli even. 
tuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunica- 
Rione. i 


Ì 
\ 


LZ 


25 giugno 1942 
Anno XX 


, 


tz : 2 / D»- ù À $$ % 
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ua tal Î > F - Vs dt} t , ) dita a 
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PARTH PRIMA - Leggi e dsereti a Pag. 
18 maggio 1942-XX — Decreto del Duce del Fascismo, e del Governo — 
Unificazione delle funi di acciaio . . 281 
16 giugno 1942-XX — Deercto Minister iale n. 3969. — Graduatoria di me- 
rito del concorso a 75 posti di Sottoeapoteenico in prova... .. 284 


PARTE REOONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Circolari ed Istruzioni di durate 


indeterminata: 

Ordine di servizio n. 70. — Tstruzione per 1 “opliciunze del Regolamento pel 

trasporto delle merci pericolose e nocive . . o dl a i e e RD 
Ordine di servizio n. 71. — Nomenclatura dei conti . . ivi 
Ordine di servizio n. 72. — Trasformazione in Deposito della Rimessa Loco- 

motive di Siracusa . ivi 
Ordin di servizio n. 73. — | Modifienzione della giurisdizione dei D. ( della 

linea Bologna.Firenze-Roma . 246 
Ordine di servizio n. 74. — Attivazione della stazione di Cologna Marina e sop- 

pressione della fermata omonima . > fl @ ua 247 
Circolare n. 16. — Ripristino servizio di 1° elassa . | 249 
Circolare n. 17. — Contributi dell’Amministrazione nelle speso sostenute dagli i 

agenti per il vestiario uniforme. 0.0.0. 2 


PARTE TERZA - Urdini di servizio » wircoliari ci E-ru!a 
detormindia: 


Nomunicazioni : 
Gare, appalti ecc., per lavori e forniture ud a sa & oi 5 


so 


( 
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Decrero DeL Duce BEL Fascisato, Caro DEL Govurno, 18 maggio 1942, _ 
Unificazione delle funi di acciaio (1). 


) 
IL DUCE pEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-IT, n. 3046, concernente la normaliz- 
zazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, nelativo all’esten- 
sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub- 
blieche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque 
sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 
1935-XIIT, relativo all’obblizo di inserire nei contratti la clausola per l’osser- 
vanza delle nnificazioni UNI; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 
1936_XIV, relativo all’estensione dell’obblivo dell'osservanza delle mnificazioni 


UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, ‘nu- L dr. 
mero 1699; 4% di cigg 
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricorehe.; i 
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di ditesa in data 18 oa 
marcio 1942-XX; AF 
ph DEC, 
nd i È 1 - 7 Lx 
2 dre, 2° de LL LTLAR, 
Droreta: ; ie cia 
SAS dx ji “x 
Art. 1 va Sg 
d 
(a 
Per le Amministrazioni dello Stato, per eli Enti ausiliari dello Stato, per na 


gli Enti sottoposti alla tutela e vicilanza dello Stato, per le Aziende annesse 
ec în qualsiasi modo dipendenti Aalle Amministrazioni o Enti predetti, per le 
Soeietà, Ditte Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli 
Stabilimenti; dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni 
contenute nelle seguenti tabelle: 

UNI 1490. 1492 —- 27 ciuuno 1941 XIX (fascicolo unico di tre tabelle): 
Funi di neciaio, Prospetto dei tipi mnificati. 

UNI 1493.1494 — 27 ciueno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): 
Funi di acciaio, Funi spiroidali con 7 fili. 


UNI 1495-1496 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unieo di due tabelle): 


Funi di acciaio, Funi spiroidali con 12 fili. 


UNI 1497-1498 — 27 giugno 1941-XTX (faseicol’ unico di due tabelle) : 


Funi di acciaio. Funi spiroidali con 19 fili, 


UNI 1499.1500 - 27 giugno 1941 -XTX (faseicole unico di 2 tabelle): 


Funi di acciaio. Funi spiroidali con 37 fili. 


UNI 1501.1502 - 27 giugno 1941.XIX (fascicolo unieo di Ane tabelle): 


Funi di acciaio. Funi spivoidali con 61 fili. 


UNI 1503-1504 - 27 giugno 1941-XIX ( fascicolo unico di Adne tabelle) : 


Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 42 fili e 1 anima di fibra tessile. 


UNI 1505-1506 — 27 giugno 1941-XIX (fascicolo nnieo di dne tabelle‘ : 


Funi di acciaio, Funi a trefoli, con 72 fili e 1 anima di fibra tessile). 


(1) Pubblicato nella Gaszetfa Ufficiale n. 134 dell’8 ciueno 1942-XX. 


Perte I - n. 26 - 25 giugno 1942-XX, 


Pai 


, to 


- 26 
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UNI 1507-1508 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): 
Funj di acciaio. Funi a trefoli, con 114 fili e 1 anima di fibra tessile. 

UNI 1509-1510 - 27 giugno 1941-XIX {fascicolo unico di due tabelle): 
Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 222 fili e 1 anima di fibra tessile. T) 

UNI 1511-1512 —- 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): 
Vuni di acciaio. Funi a tretoli, con 266 fili e 1 anima di fibra tessile. 

UNI 1513-1514 - 27 giugno 1941-XIX (fascicolo unico di due le 
Funi di acciaio, Funi a trefoli, con 72 fili e 7 anime di fibra tessile. 

UNI 1515. 1516 — 27 giugno 1941-XIX ( fascicolo unico di due tabelle): 
Funi di acciaio. Funi a trefoli, con 144 fili e 7 anime di fibra tessile 

UNI 1517-1518 - 27 giugno 1941-XIX x fascicolo unico di due tabelle): 
Funi di acciaio. Funi a ti ’efoli, con 180 fili e 7 anime dì fibra tessile, 

UNI 1519.1521 - 27 giugno 1941. XIX (fascicolo unico di tre tabelle): 
Designazione delle formazioni e dei sensi di avvolgimento delle funi metalliche. 


Art. 2. 


Per tutte le Amministrazioni statali a per tutti gli Enti di cui all’articolo 
precedente, l’obbligo previsto dall’articolo stesso decorre dal compimento di 
un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente dcereto nella Gaz. 
-efta Ufficiale del Regno, (E’ tuttavia concessa l'utilizzazione, fino ad esauri. 
mento, delle scorte esistenti presso gli utenti alla data del presente decreto). 

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che ver- 
ranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di 
dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette. 

Il presente decreto non DEMarda le applicazioni per gli impianti di fun: 
colari aeree e terrestri conceess 


Art. 3. 


E’ data facoltà di derogare da quanto preseritto nelle suddette uniì- 
cazioni : 


a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in 
dotazione, esista necessità di continuare ad impievare elementi inte «gralmente 
conformi tipi preesistenti, e ciò fimo a quando dette costruzioni noa sianc 
prossime ad essere poste fuori servizio; 


b) per le fabbricazioni su commissioni provenient. dall’ den nelle quali 
siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNIT, 


Art. 4. i 


Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cu è devoluta l'osservanza ob. 
l'i vin delle precedenti disposizioni, sì trovassero nella necessità di dover 
dere»rree dalle preserizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazioni: 
alla Commissione Stprema di difesa. 


Art. 5. 


Nei contratti di acquisto o di conferimento cdi commesse di lavoro, da parte 
dlelle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di con- 
tratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI 
rese obbligatorie ed il sugzerimento dell’osservanza di quelle unificazioni nor 
ancora rese obbligatorie.. | 
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Art. 6. 


Le tabelle sono edite dall'Eute nazionale per l'unificazione nell'industria, 

UNI - Milano. 

Copie autenticate dal bollo de] Sottosegretariato di Stato per le fabbri- 
cazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna. 

Copie non autenticate sono invese cedute, sempre dalPUNI al prezzo nor 

Ù 


male di vendita stabilito dal’UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione delia 
Commissione Suprema di difesa. 


Art. 7. 


E’ obbligatorio l’acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle «Ta 
periodo stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori, Gli altri Enti, 
i cui all’art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle ta- 
belle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze. 


Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. 


Roma, addì 18 maggio 1942-XX. 


Jì DUCE del Fascismo, Capo del Gorernn 
l di MUSSOLINI 


28 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA FURROVID DELLO BTATO 


-—— -——— _——_———- — _—r———————»———————_———_—_»_+y+6y 


Decreto MixisteRIALE 16 giugno 1942-XX, n. 3969. 


— Graduatoria di mc- 


rito del concorso a 75 posti di Settocapoteenico in prova 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941- NIX, n. 1729; 
Udita la relazione della Direzione Generale de Ile Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale e Afl'ari Generali) n, PAG. 010/24/106607 in data 15 giu- 


no 1942.XX; 


Sntito il Consiglio d ‘Amministrazione; 


‘DECRETA: 


E’ approvata la seguente graduatoria 


“ 
= 


i Sottocapotecnico in prova: 


- SASSI Orfeo 

- CODATO Giovanni 

- BONACCORSO Pasquale 
- CONTI Mario 

- GOS Alfeo 

- RUSSO Antonio 

- CARMENATI Luigi 

- BOVA Saverio 

- DI BENEDETTO Giuseppe 
- DI CORCIA Luigi 

- SARNE’ Francesco 

- DI LASCTO Antonio 


ISOLA Lv 


di i pd 


Roma, li 16 giugno 1912.XX, 


Paite I - n. 26 — 25 giugmna 1942-XNX. 


di merito de] concorso a 75 posti 


.- RUSSO Nicola 

. 7 GUOZZO Amedeo 

.- SIRECI Emilio 

. 7 MACCIO Vineenzo 
.- GENTILI Ernesto 

. MANFREDI Giuseppe 
. = PRLACCHI Danilo 
. BEDOSTI Ercole 


- ANZIVINO Osvaldo 


. © MARUELLO Giovanni. 
. ROCCHI Alesio 
. © MUSCARA” Giuseppe 


IL Ministro 
Host VENTURI, 
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Ordine di servizio n. 70. 


Istruzione per l'applicatiene del Regelamente pel trasporto delle merci pe- 
ricelose © nocive. 


Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12° caiegoria dell'Allegato © 
alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti 
gli effetti anche i seguenti esplosivi: 

Sipe G.. .... 0. . Categ. 12 gr 1-b) 
Italgomma N.A. . . . . . Categ. 12 gr. 2.a) 
In relazione a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aggiunte al- 


Allegato E dell’Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto 
delle merci pericolose e nocive — Edizione 1935, 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2,:3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31L, 
52, 51, 53, 54, 55 e 58. 


Ordine di servizio n. 71. 
Nomoenelatura dei Conti. 


Si porta a conoscenza che è stato provveduto alla stampa di una’ nuova 
edizione della ‘Nomenclatura dei Conti’’ che dovrà entrare in vigore dal 
1° luglio 1942-XX. 

sa distribuzione di essa sarà fatta a cura del Servizio Ragioneria. 


Ordine di servizio n. 72. 
Trasiermazione in Deposito della Rimessa Locometivo di Siracusa. 
(Riferimento O. S. n. 29 del 9 marzo 1939-XVIIT). 
A. partire dal 1° luglio 1942-XX la Rimessa locomotive di Siracusa è 
trasformata in Deposito locomotive, continuando a funzionare nella circosceri- 


zione del Riparto Materiale c Trazione di Catania (Officina veicoli di Catania 
Aequicella). 
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Ordine di servizio u. 78. 
Modifica sione della giurisdizione dei D. 6. della linea Bolegna-Pirenze-Roma. 


A partire dalle ore 12 del giorno 1° luglio p. v. la giurisdizione dei sc- 
guenti impianti di I. C. verrà modificata come appresso: 
— Il D. C. della 6° sezione di Bologna, che aveva la dirigenza della 
linea Bologna-Firenze (Direttissima), limiterà la sua giurisdizione al tratto 
Bologna-Prato. 


— Il D. C. di Firenze S.M.N., che aveva la dirigenza sul tratto Firenze. 


Cortona Terontola, assumerà quella del tratto Pontassieve-Chiusi. 
— IL D. C. di Orvieto, che aveva la dirigenza del tratto Cortona Teron- 
tola-_Orte, limiterà la sua giurisdizione al tratto Chiusi-Orte. 
Inoltre a Firenze S.M.N., verrà attivata una seconda sezione di D.C. con 
siurisdizione Prato - Firenze S.M.N. - Pontassieve; l’ufficio di detta sezione 


eorrisponderà, a mezzo del circuito telefonico selettivo, con i seguenti impianti: 


Pisto.a dirigerti Antenna 
Montale A. Antenna 
Pistoia Deposita Locomotive 
> Deposito Personale Viaggiante 
Prato Dirigesti 
» Cabina A 
» Cabina B 
Calenzano 2 
Sesto Fiorertino 
Castello 
Firenze Rifredi Dirigenti 
» » Cabina B 
Firenze S.M.N. Dirigenti 


Cabina A.C.E. 


» » 
o >» » Capo Rip. Mov. (Ascolto) 
» » Deposito Locomotive 
» » Deposito Personale Viaggiante 
» Cabina Romito 


ID. C 


» 
Bivio Pellegrino 


Firenze C.M. Cabina A 
» » Dirigenti 
» » Deposito Personale Viaegiante i 
» » Cabina B 

Posto Bloceen N. 5 Km. 306 +-'190 

Compiobbi 

Sieci 

Pontassieve o 


. di questa nuova sezione, a mezzo di uno speciale dispositivo di, 


connession®» e sconnessione a distanza, potrà inserirsi nel circuito del D. 
della 7° «sezione di Bologna (linea Bologma-Pistoia) e, manovrando un ci 
applicato sul tavolo, potrà comunicare col D. C. di Orvieto. 
Inoltre detto D.C. è provvisto di un apparecchio telefonico da tavolo ch 
gli consente di mettersi in comunicazione col D. C. della linea Firenze-Bologna 
\ Direttissima). 
sorveglianza tecnica della suindicata sezione di D. C. sarà direttamente 
0a dalla Sezione Movimento ed a mezzo del Capo Riparto Movimen!a 
renze. 
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La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell’Ufficio del D. C. sarà 
invece esercitata dal Capo Riparto Movimento di Firenze. 

Nell'occasione viene tolto dal circuito telefonico selettivo del D. C. della 
linea Bologna-Porretta-Pistoia il tratto antenna Pisvia-Firenze. 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2,4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dei 
‘ ompartimenti di Firenze, Bologna e Roma. 


Ordine di servizio n. 74. 


Attivazione della stazione di Colegna Mariza e soppressione della Pormata 
omonima. 


In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunica- 
zioni, con Decreto n. 4130 del 23 giugno 1942-XX: 

dal giorno 1° luglio 1942-XX verrà aperta all'esercizio la nuova sta- 
zione di Cologna Marina al Km. 316 + 838,70 tra le stazioni di Giulianova 

© Roseto degli Abruzzi, della linea Ancona-Foggia, dalle quali dista rispetti- 
Maltara ml. 4 483, 02 e ml, 4.821,30. 

La stazione è dotata dei seguenti impianti: 

— un fabbricato viaggiatori situato al Km. 316 -- 838,70 posto a de. 
tra della linea nel senso di marcia dei treni dispari; 

— un binario di corsa della linea, un primo binario passante, da adi- 
bire anche per l’inerocio dei treni viaggiatori, ed un fascin di sette binari 
passanti; 

— un marciapiedi adiacente al fabbricato viaggiatori, ed'un mar- 
ciapiedi intermedio fra la linee di corsa ed il primo binario passante; 

— segnalamento di protezione da ambo i lati costituito da semafori di 
avviso e di prima categoria, ubicati alla sinistra rispetto alla marcia dei treni 
ai quali comandano e situati alle progressive : 

lato Ancona — segnale di avviso al Km. 31t-+ 767, secnale di 1° 
categoria al Km. 315 + 967; 

lato Foggia — segnale di avviso al Km. 318 -- 970, seenale di 1" ca- 
tegoria al Km. 317 -; 601. 

La nuova stazione è inserita sul circuito telefonico selettivo del Dirigen? 
Centrale del tratto di linea S. Benedetto del Tronto-Pescara C.le e sul cirenito 
trlefonico n. 88007 dei P. L. E’ inserita inoltre «ul cirenito telegrafico omnibns 
n. 81615 e su quello speciale n. 81622 con la chiamata C. L. 

- Detta stazione verrà abilitata al completo ser vizio viaggiatori e bagagli 
ed eseguirà i versamenti dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di 
Roma, osservando la periodicità indicata alla lettera F dell'O. S. n. 184/1913. 

In pari data verrà soppressa la fermata di Coloera Marina al chilomo- 

tro 316 4 260 della stessa linea Ancona-Foegia. 


-—— 
ee I 


Le stazioni che sono fornite di biglietti a serie fissa in destinazione di Co. 
logna Marina, che per effetto del provvedimento di cuì trattasi verranno a 
subire modificazioni di prezzo, dovranno sospendere la vendita di quelli in 
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casellario ed emettere biglietti facoltativi richiedendo subito al Controllo Viag- 
giatori e Bagagli la sostituzione delle vecchie scorte con altre aventi il prezzo 


modificato. ER 
I biglietti tolti dalla distribuzione dovranno essere restituiti al Controllo 


anzidetto facendo riferimento al presente O, S. 
In conseguenza di quanto sopra “i dovranno . modificare, conformemente 


all’allegato al presente 0. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le pub- 
blicazioni di servizio interessate. 


Di;tribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 0 e 7, nonchè, Umitatumente 
al Compartimento di Ancona, agli caenti delle de 9, 12, 13, 14 3I, 33, 34, 
50, 51, 52, 53, 54 e 56, 


ALLEGATO ALLO. S. n. 74 — 1942-XX, 
PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 
FRA LE STAZIONI DELLA RETE DELLO STATO 
(Edizione 1° giugno 1942-XX), 


PARTE I. 
A pagina 28, di contro al nome di Cologna Marina, cancellare il segno © 
e nelle colonne 7 e 8 modificare le indicazioni V(4) Biî+4) in &V > «Bs. 
Parte II. 


A ISno 24, di contro al nome di ColognaMarina, cancellare il segno @® 


e modificare le distanze per le seguenti relazioni e. 
Cologna Marina —— Termoli - Km. 124 in Km. 123 
» — Baltipaglia - Km. 395 in Km. 394 
» — Messina C.le = Km, 812 in Km. 811. 
Parre IV. 


A pagina 57, di contro al nome di Cologna Marina, cancellare il segno @ 
e modificare le disanze per le seguenti relazioni: 


Cologna Marina — Termoli - Km, 124 in Km. 123 
» — Battipaglia — Km. 395 in Km. 394 
» — Messina C.le - Km. 790 in Km. 789. 


PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Tavola polimetrica n. 96 (Ancona-Foggia). 


Ancona M. scalo molo Nord Km. 115 Aspio . 0.0.0... . Km. 105 
Ancona M. scalo molo Sul. » 115 Osimo SARSIOCAO 0.0» 98 
Ancona. . . ..... » 113 Loreto . . sore e dI DI 


Varano . . ...... » 108 Porto Recandti»‘ DIC. » 
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Potenza Picena Montelu- Pescara Porta Nuova. . Km. 55 

pone . - +... + Km. 77 Pineta di Pescara . >» 37 
Civitanova Marche » 71 Francavilla a Mare » 
S_Elpidio a Mare . » 6! Tollo Canosa Sannita. >» dS 
Porto S. Giorgio » 55 Ortona , a » 55 
Pedaso . ; > 45 SS. Vito Lanciano . > OG 
Cupramarittima . » 7 Fossacesia è & » TO 
Grottammare. .... » 20 Torino di Sangro , "> 75 
San Benedetto del Tronto. » 29 Casalbordino . » 
Porto d’Ascoli . » 21 Lebba >» SN 
Colonnella. ....... >» 21. Istonio, » 97 
Tortoreto  Nereto Contro. S. Salvo Li » 105 

gueTaA . ; .. > 1f5°. Montenero Petacciato . » 11] 
Tortoreto Lido » 11 Termoli | >» 123 
Giulianova . » 5. Campomarino » 10: 
Coloorna Marina . . » . Chienti Serracapriola » 140 
Roseto degli Abruzzi . » 5 Ripalta >» 15° 
Scerne . . » l' Poggio Imperiale >» 166 
Atri Pineto » it Apricena » 170 
Silvi . » 21 S. Severo. La >» 18! 
Montesilvano . » 27 Rignano Garganien » 195 
Pescara Centrale » 341 Foeeia. di 210 


Di contro al nome di Cologna Marina cancellare il seono 2 


PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


. Nei prontuari manoseritti delle distanze chilometriche in uso nelle sta- 
zioni e negli uffici ci controllo, si dovrà verificare la distanza esposta per Co. 
lana Marina. 

. Per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica n. 96, Ta 
distanza dovrà essere rilevata: dal prospetto allegato al presente ordine di ser- 
“izio. Per tutti gli altri prontuari la distanza dovrà assere formata aggimi. 
cendo Km, 5 a' quella indicata per Giulianova, Km. 11 a mella indicata Hera 
Tortoreto Lido, Km. 113 a' quella indicata per Ancona, Km. 14 a quella in- 
dicata per Atri Pineto e scegliendo quella che dal confronto risniterì minore. 

‘’istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base 
nella formazione della distanza. 


PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO 
(Edizione dicembre 1936-XIV). | 


. A pagina 14, di contro al nome di Cologna Marina modificare l’indiea- 
Zone LB in «B». | 


Circolare n. 16. 
Ripristine servizio di 1° classe. 


A datare dal 20 corrente, in determinati treni, è stato ripristinato, anche 
per le comunicazioni interne, il servizio di 1° classe soppresso con la Ciren. 
lare n. 7 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 14 del 2 aprile 1942-XX. 
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Le stazioni ed agenzie della rete, dalla data suddetta, riprenderanno la 
vendita dei biglietti di 1° classe, sia in servizio interno, sia in servizio cumula- 
tivo italiano, “di cui sono tuttora fornite. 

Per quanto riguarda il ripristino dalla 1* classe sulle linee complementari 
o scartamento ridotto della Sicilia e sulle linee Brunico-Campo Tures e Chiusa 

Val Gardena-Plan Val Gardena saranno impartite particolari istruzioni dal 
Controllo Viaggiatori è Bagagli. 

Per la linea Milano-Porto Ceresio, si continueranno ad applicare i prezzi 
attuali, salvo a provvedere, in occasione di rifornitura, all'eventuale modifica- 
zione del colore dei biglietti a cartoncino. 

Disposizioni particolari saranno impartite dal Controllo Viaggiatori e 
Bagagli per rendere attuabile la riutilizzazione per la 1% classe dei biglietti 
d’abbonameno, sia a pronto pagamento sia a pagamento rateale, presentemen*e 
declassati. - 

Dalla stessa data, in applicazione delle disposizioni emanate con Decreto 
interministeriale in corso di pubblicazione, saranno modificate fino a nuova 
disposizione le penalità e sanzioni previste per i viagciatori trovati in classe 
superiore o in treno di categoria superiore o sprovvisti di biglietto. 

Per effetto di tali disposizioni: 


a) i viaggiatori che sono trovati — senza che ne abbiano dato avviso al 
personale del treno — con biglietto di classe inferiore a quella. occupata, on- 
pure in treno di categoria per la quale il prezzo di trasporto sia più elevata, 
dovranno essere assoggettati al pagamento della differenza di prezzo per tutto 
il percorso irregolarmente compiuto, più una soprattassa pari a detta diffo- 
”enza ma col minimo di L. 50 (cinquanta); 


b) i viaggiatori trovati in treno o all'arrivo senza essere muniti di bi- 
glietto e senza che di questa circostanza abbiano dato preventivo avviso al Do 
sonale di scorta al convoglio, dovranno essere assoggettati al pagamento a ta- 
riffa ordinaria di corsa “semplice per il percorso ‘effettuato irregolarmente, 
Diù una soprattassa pari al detto importo ma col minimo di L. 50 (cinquanta). 


Il viaggio si considera come fatto nella classe più elevata del treno ove 
non sia accertato che abbia avuto luogo in classe inferiore. 

Netta soprattassa sarà riscossa senza precindizio delle sanzioni commina:c 
dal .“ Regolamento sulla polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle strade 
ferrate” approvato con R. D. 31 ottobre, 1873 n. 1687, 

Saranno esclusi dalla maggiore soprattassa, di cui al presente comma h), 
ma soggetti alle disposioni attuali, i viagiatori che, senza averne dato preven- 
tivo avviso al personale del treno, si trovino in unn delle seguenti condizioni: 


biglietto; 
— che siano trovati con biglietto scaduto di validità in corso di viaggio; 


‘ — che facciano viaggiare senza biglietto ragazzi di età superiore al 


4 anni; 


— che siano sprovvisti del solo biglietto di supplemento ner treni rapidi 
o per automotrici dirette, direttissime c rapide. 

Nulla è variato per ì casi di abusi o tentativi di abusi per i “nali, indipen- 
deiteniante. dalle sanzioni del cià citato Regolamento di polizia, è prescritta 
una nenalità vari a tre volte l’ importo dovuto. 

Per i biglietti di servizio e cratuiti sono da intendersi ripristinate le di- 
sposizioni in vigore antecedentemente alla soppressione della 1* classe. 


— che abbiano oltrepassato casualmente la destinazione indicata snl 


T_ 
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Circolare n. 1%. 


Gontributi dell’Amministrazione nelle spese sestenute dagli agenti per il ve- 
stiario uniferme. 


Con riferimento alla circolare n. 10 pubblicata nel Boll. Uff. n. 17 del 
23 aprile 1942-XX, si comunica che a norma dell’art. 5 del Regolamento per 
il vestiario uniforme approvato con D. M. 17 settembre 1925, n. 698, i contm- 
buti che l’Amministrazione corrisponde a decorrere dal 1° luglio 1942-XX 
agli agenti che si provvedono degli indumenti di prescrizione, sono fino a 
nuovo avviso stabiliti come appresso: 


emi 9 


PERSONALE IN GENERE 


(Vedi prospetto C allegato al vigente Regolamento per il vestiario uni- 
forme, Boll. n. 339/1925). 
Soprabito a stiffelius di stoffa nera a due petti per Capi Staz. Sup. L. 155 
Giacca di stol'ta nera a due petti...» 100 
Paneiotto . . . » 
(tinbba di stoffa nera Senza martingala e collo diritto o di stoffa 
grigio ferro con martingala e collo rovesciato 3 
Calzoni di stoffa nera senza risvolto o grigio ferro con risv olto . 


ciubba 
Abito o giubba di fustagno nero, p:1 personale di macchina 8 


( calzoni 45 

di stotfa grigio scuro ad un petto $ de a 145 

Cappotto ‘| di panno marenzo con o senza cappuccio . . . . . 222 
Î di panno nero a due petti Lr dra e 238 
Impermenbile gommato nero con cappuccio . . . . . - 115 


) giacca 
i ’ calzoni . 
(‘amiciotto lungo di mistone grigio di cotone (0. S. 94/1927 e Cir- 


Abito impermeabile per il personale di macchina 


UU U UU U  % su U “% 4 
pd 
Ji 


colare 44/1937) » 45 

(‘amiciotto corto di mistone grig io di cotone (0. S. 94/1927 e Cir- 
colare 44/1937) . . » na) 
(Combinazione di mistone grigio di cotone (D. M. 1456 del 3.1 1933) » 61 

AUTISTI, CICLISTI E MOTOCICLISTI 
(Vedi prospetto C allegato all’O. S. n. 94/1927) 

3 | pesante L. 25) 
Giubba di stoffa grigio ferro Plcopera > 183 
sargi sini __  $ pesante >» 135! 
Pantaloni di stoffa grigio fert Cei er A ); 
ba “— st ERROR PORRE IR NE IRR \ pesante » 124 
Pantaloni corti, tipo militare, di stofta grigio fermo |, ion ; a 
Cappotto di panno marengo . E” » 465 
('appottin corto di panno marengo » 370) 
Impermeabile gommato, color avana >» 251 
Mantellina impermeabile, color avana » 19 
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Spolverina di zabardine, color avana >» 20 
Berretto tipo antista » 31 
Gambali di cuoio nero SEE » SG 
I i toderati di lana 20 
Gianti di pelle marrone |; i cs 

' senza fodera » 1) 


PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTU 
(Vedi prospetto C allegato all'O, S. n. 111/1928 


(tiacca di stoffa nera a due petti per :Ufficiali 

Panciotto di stoffa nera per Ufficiali w de 
Pantaloni di stoffa nera per Ufficiali ././.0.0.0. 
Cappotto di stofta nera per Ufficiali 

Ciubba di tela bianca per Utticiali 

Pantaloni di tela bianca per Ufficiali 

(iiubba di stoffa grigio ferro per Sottufficiali 

Pantaloni di stotta grigio Iterro per Sottufficiali 

Cappottino corto di stoffa nera per Sottufficiali 
(Giubba di mistone grigio per Sottufficiali fuochisti e carbonai . 
Pantaloni di mistone grigio per Sottufticiali fuochisti e carbondi . 
Camicia (tipo R. Marina) di stoflu grigio ferro per marina; 
Pantaloni di stoffa grigio ferro per marinai 

Uappottino corto di panno marengo per marinai 
Canicia (tipo R. Marina) di mistone erigio, per immatr: ai 
Pantaloni di mistone grigio per marinai VEE: 
Impermeabile gommato nero v © ui 
Maglia dislana color grigio ferro 
Maglia di cotone color grigio chiaro 


I UR LEE yveeuuuvvrueyel 
bl 
00 
wi 


PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DEGLI ELETTROTRENI. 
ELETTROMOTRICI, AUTOTRENI E AUTOMOTRICI 


6 

(Decreto Ministeriale n. 2281 del 21.1.1941 {Boli. Uff. 13/1941). 
Giacca di stoffa grivio ferro ad un petto .0./.00... L. 14 
Panciotto di stoffa grigio ferro : 30 


» 
Pantaloni di stoffa erizio ferro lunghi. » 
('amicia di stoffa uricio ferro ehiaro ‘con cravatta . » 
('appotto di panno mareugo . . » 1 
Berretto di stofta grigio ferro con visiera in cuo! o nero iti ni militare) » 

ima * 
» 
» 


\ giaccone 
Abito impermeabile « 
' calzoni 


f‘ombinazione di mistone grigio di boca 


I contributi sopra indicati — e quelli per altri ozgetti di vestiario non 
contemplati dalla presente circolare, compresi gli orologi da tasca — dovranno 
essere corrisposti integralmente, e cioè senza le riduzioni di cui ai RR. DD. 
Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n, 561. 

I nuovi contributi si dovranno Rag agli oggetti per i quali la dichia- 
razione prescritta dal 1° comma dell'art. 7 del vigente Regolamento per il 
vestiario uniforme, sia posteriore al 30 si 1942-XX. 


Il Direttore Generale 
VELANI 
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Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture. 


LAVORI K FORNITURE 


Manutenzione armamento linea 
Firenze-Faenza dal Km, 504482 
al Km. 694-839. 

Manutenzione armamento linea 
Chiusi-Empoli dal Km, 214-925 
al Km. 251+4-200. 


Manutenzione orologi del Compar- 
timento di Roma. 


Rifacimento pavimentazione 
gazzino P.V. 
stamento. 


ma- | 
scalo Bologna Smi- | 


Ripassatura armamento linea For 
tezza-Tures. 


Manutenzione armamento impianti | 


di Firenze S.M.N. | 


Sistemazione impianti stazione di 
Torre Annunziata C.le, 
Manutenzione armamento 
Firenze-Faenza dal Km. 3+-082 ; 
_al Kn. 50-+482 “. Î 


n — nn 


Ampliamento impianti carico e | 
scarico scalo merci Napoli C.le. | 


Revisione generale armamento al- | 


cuni tratti linea Trieste C.le-Pu | 
stumia Grotte. 


Manutenzione armamento 


Chiusi-Rapolano dal chilometro | 
1641397» al Km. . 2144925. 


Un tornio per sale montate e da vel-. | dI 


coli a scartamento normale, per | 
a tornitura esterna, dei cerchio- 

, destinato all’Officina Rialzo | 
di Milano. Smistamento. — i i 


Costiusione pensilina nella static: | 
i 


ne di Santhià. 


—_— ——————_ _@—@—@—@—— cc e-—- — > 2 -  —_—_— — —-. 


Armamento binari per iapiplifiniohi 
to scalo merci Napoli C.le. 


- — —— —— e  - — ——— —_———.». 


Costruzione pensilina nella stazio- 
ne di Moncalicri. 
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VELANI 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servir od in pen 


SIONE. . .0+++ + + + LL, 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie - 
corrispondenti ed altri enti . . . . .>» 32,00 


Gili abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
ehe dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennato 
| di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


psi - n -___—___—— 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gh 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramte 
dell’Ufficio dal quale dipende, a per i privati e Amm. 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all’indiriazo, 
che sarà ‘da essi indicato, a Em posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Serviti pe Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento È kidirizzo, non assumendosi 
Amministrazione alcuna rkponsabilità per gli even- 
tuali disguili causati dolo i; Ye 
mione. nu 


Anno XXXV.-N. 27 


Anno XX 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
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PARTE PRIMA - Leggi » siecreti 


21 aprile 1942.XX — Decreto Ministeriale. — Autorizzazione all’Amministra- 
zione delle Ferrovie dello Stato ad eseguire trasporti di merei fra località 
del Regno servite da fiumi e canali nav vigabili ; e O e a 


PARTM SROO Ordini generali, Ordini di servizio 
i pratai £ ed Istruzioni di durate 


tndAgsterinatm 
Ordine di sermzio n. 75, — Limitazioni di servizio nelia stazione di Catania 
Centrale î di 
‘)rdine di servizio n. 76. — ‘Abilitazioni stazione Trieste Aquilinia ; 
Ordine di servizio n. 77. — Estensione di servizio nella stazione di Santa 
Maria la Bruna . rn” ea e I ila 


PARTR TRRZ.A - Ordivi di vervicio a Oireolari di dwersta 
determinata : 


l'omunscazioni : 
Gare, appalti, ece., per lavori £ forniture 


è 
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Decreto MmistERrIALE 21 aprile 1942-XX. — dutoriszazione all’Amministra. 
zione delle Ferrovie dello Stato ad eseguire trasporti di merci fra località 
del Regno servite ‘da fiumi e canali navigabili (1). 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la relazione n. C. 111/13962/18 del 20 aprile 1942-XX, della Dire- 
zione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico): 
Sentito il Consiglio di amministrazione; 
DECRETA: 
Art. L RE dl 3, 


L’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad eseguine Sr: a 


“rasporti di merci fra località del Regno servite dla fiumi e canali navigabili, (..;_. 


istituendovi particolari servizi di navigazione interna da esercitarsi anche a Na x 
mezzo dell'industria privata. rane 
PIZAERA 
lu Ne 
Art. 4: si VALUES 
RE do AS 


Le eondizioni di accettazione, di esecuzione e di tariffa dei trasporti di Vi" 
merci Par i servizi di navigazione di cui al precedente art, 1, saranno determi- ax} 
nate Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con particolari norme 

da rendersi note al pubblico anche a mezzo di manifesti. 


Roma, addì 21 aprile 1942-XX. 


Il Minéstro: Host VENTURI. 


—_r—_—rz_==® 


(1) Pubblicato nella Garsetta Ufficiale n. 149 del 25 giugno 1942-XX. 


#@rte I - n. 27 - 2 luglio 1942-XX. 


se ua. ef <-. * 


voi 4, © @£4£ 


Li 


BOLLETTINO UFFICIALB DELLE FERROVIN DELLO STATU 938 


——— P— + y _—r——_ —— _——_—_—. - ——_ —  — —- Font ii a 


Ordine di servizio n. 715. | 
Limitazioni di servizio nella stazione di Catania Centrale. 


La stazione di Catania Centrale viene esclusa dall’accettazione e dal ricevi. 
menta dei seguenti trasporti a G.V. e P.V. a carro 0 cone tali considerati dal- 
l’Amministrazione : leena da ardere, carbone vesetale, paglia, fieno, pietra cal- 
care, cemento, concimi chimici, legname e materiali «la costruzione. 

I trasporti stessi potranno essere appoggiati alla stazione di Catania Ac- 
ruicella. 

La detta esclusione non viene però estesa ai trasporti in servizio di cor- 
rispondenza con la ferrovia Circumetnea. a quelli da e per gli stabilimenti race- 
cordati ed a quelli da inoltrare in servizio sussidiario via mare. 

Di conseguenza, dovrà essere modificata come segne la nota (d) in calce 
nlla pagina 25 del ‘‘Prontuario generale delle distanze chilometriche’’: 


« (d) Eselusi i trasporti a carro, o come tali considerati dall’ Amministra. 
zione, di spazzature, lerna da ardere, carbone vegetale, paglia, fieno, pietra 
calcare, cemento, concimi chimici, legname e materiali da costruzione, Tali tra- 
sporti potranno essere appoggiati alla stazione di Catania Acquicella, La detta 
esclusione non è estesa ni trasporti in servizio di corrispondenza con la ferrovia 
Cireumetnea, a quelli da e per gli stabilimenti raccordati ed a quelli da inol- 
trare ih servizio sussidiario via mare». 


Distribuito agli agenti delle claa.i 3, 5, 8, 9 e 15. 


Ordine di servizio Dn. 76. 
Abilitazioni stazione Trieste Aquilinia. 


. A partire dal 1° luglio 1942_XX, la stazione di Trieste Aquilinia viene abi. 
litata all’accettazione ed al ricevimento dei trasporti in piccole partite per 
conto esclusivo della Società Anonima Aquila, alle condizioni stabilite da appo- 
sita convenzione, 

L’annotazione (0) esistente in calce alla pagina 85 del ‘‘Prontuario gene. 
rale delle distanze chilometriche”, Edizione 1° marzo 1941-XIX, deve pertanto 
essere sostituita come segue: 


« Limitatamente ai trasporti a carro completo o considerati come tali da e 
Per gli stabilimenti raccordati allo scalo, nonchè ai trasporti in piccole partite 
m partenza od in arrivo per conto esclusivo della Società Anonima Aquila ». 


Parte II - n. 27 - 2 luglio 1942-XX. 
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Ordine di servizio n. 77. 
Estensione di Servizio nella Stazione di Santa Maria la Bruna. 


Dal giorno 16 luglio 1942 la stazione di Santa Maria la Bruna — linea 
Napoli-Battipaglia — resta abilitata anche al servizio P. V. a carro completo 
ed a dettaglio, limitatamente per i trasporti in arrivo e partenza per conto 
della Società Anonima Cantieri Navali del Mezzogiorno, secondo le norme 
stabilite dall’avvertenza C) del Prontuario Generale delle distanze chilometri- 
che fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato. 

In conseguenza di i inni sopra, alla chiamata (i), posta in calce alla 
pagina 75 del predetto Prontuario, deve essere aggiunto il seguente periodo: 


«e limitatamente ai trasporti a carro completo ed a dettaglio, in arrivo 
e partenza, per conto della Società Anonima Cantieri Navali del Mezzogiorno, 
secondo le norme stabilite dall’avvertenza C) del Prontuario Generale delle di- 
stanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato ». 


Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15. 


Il Direttore Generale 
VELANI 


Parte II - n. 27 - 2 luglio 1942-Xx. 
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Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per laveri e forniture. 
e. Gere Im: >rdo 
L. P. Licita- Termine utile| "°F sisi 
LAVORI EX FORNITURE T. P. Tratta- mativo delle 
tiva privata | Presentazione | 3.1, pratiche 
A. O. Ap- delle offerte 
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to e sistemazione stazione Mon-. L. P. {del 7 iugii»! 100,009 | Sesione Lavori 
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E LS RE ; i Da: AO SEE ni ei ere 
Ore 14 
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cato G di Roma Termini. È L. P. Pai 20 i dai ! tia net ut 
a i i Ore 12 | 
Manutenzione armamento linea | L. P la Sezione Lavori 
. . el 9 luglio | : 152.000 
oa i AMIR a 
i i Ore 11 
Recupero detriti di carbone piaz- | Sezioni Lavori 
‘zall staz. Venezia Mestre. | LE. del 10 luglio © 30.000 000 | 5 Venezia 
AIA 5 inn ARA 1942 i a&@ io 
| i Ore 41 | Pe a A i 
Recupero detriti di carbone piaz- da : Sezione Lavori 
a aggio ene Vene 
Manovalanza Officine e Magazzino | pS Ore 12 Ufficio LE.S. 
I.E.S. Bologna. L. P. d 942- luglio 3007000 Bologna 
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Manutenzione armamento. linea ‘aell' | 157.000 Sezione Lavori 
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Costruzione $ fabbricati staz. Sar- i | Sezione Lavori 
zana Arcola e Vezzano Ligure. L. P. del 12 luglio , 409.200 Firenze 
ua non da ann CL 
‘Ore. 
Recupenm detriti di carbone piaz- | È Sezione Lavori 
zali staz, Treviso scalo Motta. L. P ‘del 13 luglio 100.000 Venesia 
DATE ai, i _1942-XX na 
I a ‘Ore 110; IRA , 
Recupero detriti di carbone piaz- : a Sezione Lavori 
zali staz. Verona Riad L. P liano Mii e 0 
; pe ‘Ore 18 | REC 
Impianto nuovo scalo merci staz. : . | Sezione Lavori 
di Salerno. 5 L P. i e A } Napoli — i 
Fornitura batterie accumulatori | Ore 12 ; 
per centralino impianti A.C.E. A. C. iù 15 luglio | — Ufficio TRS. 
staz. Varano e Loreto. : 1942-XX__* i or 
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. SC ; . Importo 
L. P. Liocita-|\Termine utile ì Ufficio incaricato 
zione privata per la RP ELOGRIE 
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palto concorso Appalto 
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ST “Ore 180 Ea La | 

Ampliamento CC. doppia al Kn. ‘90.000 Se se vor 
16+174 linea, Cervaro-Napoli. L. P. Mitte 
de Ore 12 i 

Migliorie A.C.E. cabina B staz. | L p ‘del 17 luglio | 150.000 i Ufficio LE.S. 

Fidenza. | ° | 1942- Bologna . 
3 i A 

Impianto montacarichi Magazzino i A. C. del 20 luglio — Ufficio LES, 
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Approvvigionainenti Pontassieve. 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


I 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen- 


sione... .. .- ++... + L. 16.00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrgpondenti ed altri enti . . . . .>» 3200 


———————€—€€——— —_———_——— 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, a per i privati e Ammini. 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ece., all’indirizzo, 
che sarà da essi indicato, LANEZZO posta. gi prega per- 
tanto di comunicare al Serio ersonale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento di ina iriezo, non ‘assumendosi 
V Amministrazione alcuna responsabilità per gli even- 
tuali disguirli causati dalla eta di tale comunica- 
oi Sa vISE i 


LET TADE 
9 luglio 1942 
Anno XX 


Anno XXXV -N. 28 


MINISTERO DELLE CO NICAZIONI 


IU RATEZA DE ae VD! dre le 
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PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag. 


21 giugno 1942-XX — Legge n. 652. — Variazioni allo stato di previsione 
dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune 
aziende autonome per l’esercizio finanziario 1941- = ed altri RIO. 

ba - menti di carattere finanziario . 28 

i 23 giugno 1942-XX. — Decreto Ministeriale n. 4054, — Graduatoria di me- 

1 rito del concorso interno a 20 posti di Capo Deposito di 3" classe... 297 


PARTE SECONDA - Ordini gonerali, Ordini di servisie 
Circolari ed Istruzioni dé durate 


Indeterminata 
Ordine di servizio n, 78. — Norme per le revisioni DEROGA, e le a in- 
termedie dei veicoli . 255 
Ordine di servizio n. 79. — Modificazioni alle Istruzioni per ‘l’eser esercizio con 
sistemi di blocco . 257 
Ordine di servizio n. 80. — - Attivazione posto di ‘Movimento di Castelluccio 
Siculo . . o. 269 
Cè&rcolare n. 18. — Ritiro dalla circolazione delle monete di nichelio puro da 
centesimi 20 . cola di di i è I e ivi 
 Comumecato. — Esclusione dalle pare «ala i e Sl e ivi 


PABTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari 44 duraia 
determinata : 
Comurszcazioni : 
Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture... ...0.0... 61 
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Legge 21 giugno 1942-XX, n. 682. — Vardazioni allo stato di previsione del. 
l’entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune 
aziende autonome per l'esercizio finanziario 1941-42 ed altri provvedimenti 
di carattere finanziario (1). a IS: 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA 


IMPERATORE D'ETIOPIA Pa su { in 

Il Senato e la Camera dei fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro ad 
Commissioni legislative, hanno approvato; 0, 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: SAI 

, CAEA 

Art, Lo n REL mi 


Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizin finanziario 1941-42: NA 
sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella A, de È 


Art. 2. 


Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, -di grazia 
e giustizia, degli affari esteri, dell’Africa Italiana, dell'educazione nazionale, 
dell'interno delle comunicazioni, della guerra, dell'aeronautica, dell'agricoltura 
e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare e per gli scambi e ie 
valute per l’esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le variazioni di cui 
all’annessa tabella B. 4 È 


Art. 3. 


‘ Nei bilanci dell’Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo ‘di. 
massa del Corpo della Regia guardia di finanza, del Regio istituto agronomien 
per l’Africa Italiana, dell’Amministrazione del Fondo per il culto, dell'Azienda 
autonoma delle poste e dei telegrafi, dell’Azienda di Stato per i servizi tele- 
foniei e dell’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l’esereizio finan- 
ziario 1941.42 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella C. 


A «Art. 4. 


E’ autorizzata l’inserizione delle seguenti somme nello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle finanze per l’esercizio finanziario 1941-42, per 
fron le occorrenze di cui appresso: © 

__ live 500.000 per l’impianto ed il funzionamento degli Uffici ‘del Genio 
eivile nel territorio della Dalmazia; a 
lire 1.744.000 per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme 
dei Caduti; i Ò 
‘—lire 300.000 per la rinnovazione del vestiario dei militari del Corpo: 
della Regia guardia di finanza richiamati dal congedo per i servizi di vigilanza 
nei porti e lungo le coste. 


(1) Pubblicata nella Gassetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1942-KX. 
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Art. +5. 


Sona, autorizzate. la spese. . 

di lire 56.305 — in aggiunta a quella autorizzata cen b'art..4 del-Regio 
decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571 — 12 la riparazione di mobili, ìl 
trasporto degli atti e l’ar redamento. del.nuovo Palazzo di giustizia di Cagliari; 

di lire 110.000 per it rimborso al comune di Genvva delle maggiori spese 
da esso sostenute per l’acquisto e la riparazione. .dei mobili’ che arredano gli 
uffici giudiziari di quella ‘città;. 

, , Le suddette somme graverammo ‘ul capitolo n. 41 dello stato dì previsione 
del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1941-42. 


9? Art: ù 0. ° 


.-In dipendenza delle maggiorazioni disposte per le pensioni di guerra on 
la legge 19 febbraio 1942 XX n. 137, il fondo annuo consolidato inscritto nello 
stato di previsione del Ministero delle finanze per le pensioni medesime, ai 
ferminiadel BR. decreto-legge -26 ‘settembre:4935-XIII, n. 1795, convertite nella 
legge 6 aprile 1936-XIV, n. 630, è elevato per l’eserrizio financiarie 1941-42 « 
a lire 980 milioni. 


CS 


Art. 7. 
E’ elevato-a lire 9:%)0.000: per Pesercizio finanziario. 1941-42 i contartiato 
autoriasato con l'art. 6 della e-10 giugro 1939iX VII: Ti. 808,:#' favore:del ? 


Comitate Olimpico Nazionale Haliario (C.O.NT.). 


Art. 8, 


Il contributo annuo dello Stato a favore dell’Istituto italiano di studi ger- 
manci in Roma e dell’Istituto italo-germaméso di Colonia, di cui al R. decreto. 
x 26 marzo 1931-IX, n. 391, convertito nella legge 12 giugno 1931-IX, 
l}ud alla .legge 19 9 luglio 3941-XIX, n. 908, è aumentato, decorrere dal. 
l'escnanio ‘finanmario 1941.42, :di lire: 40, 000... 
Con decreta «del Ministro. per: le finanze: sarà; provvedo: le ‘variazioni di 
bilaneio. occorrenti per -Vattuazione. del presente articolo. 


Art. 9. 


Il Ministro dei lavori pubblici è rn ad assumere impegni entro 
i mia IRIAD per le occorrenze sottosegn 
00000. Lin .lavexridi; Sopraalevazione. del ‘palazzo - yede-del- Mini- 
stero pr l'agricoltana-«-del a.fereate: . 
lire 425.000 per l'adattamento. di. uno-stabile nel Parco Reale dir Casester:* 
da destinare nd allogge: perl personale. di. quella--aeprainiendenna: al- Reale ‘ 
Palazzo; 
lire 22.000 mer ;i-lavori di adattamento: dello rstahile demanizle in: Trieste 
da adibire a sede di quell’Ispettorato compartimentale delle dogane;:sn ag-* 
sunta. all ‘autoriazazione -coneeesa- per i i lavorì medesimi: con l’art;-6. della degge 
6 marzo-1942.XX,, n; 243. 1°. » 


Art. 10. 


E’ aumentata di ulteriori lire 6.841.200 la' spesa autorizzata con l’art, 4 
della. leggect anaggio: 10410XI%, n. 456;-elte Approva-lo state di: previsione del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1941-1942, per provve- 
dere al completamento di opere straordinarie (@-pagamento. non differito. - 
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*. Art. 11. 


- Le; disposizioni relative alla concessione di premi di ‘operosità e di rendi- 
mento al personale, in..vigore. al 30. giugno 1942-XX, sono prorogate a tutto 
l'esercizio finanziario 1942-43. 


Art. 12.0 


«Nel bilancio. delle, Ferrovie. dello. Stato per l’esercizio. 194I-42 è sutorissata 
l’inserizione di un’assegnazione straordinaria di. lire un miliardo, fra le spese 
arcessorie, per larori e doi di, carattere: patrimoniale. 

.rTale assegnazione, a-concorrenza di lire 808.191.033,08, è destinata a 
fer tronte ai pagamenti in. cib inerenti ai programmi di spese. phtrimoniali 
c la residua disponibilità, consorre, insieme. :con gli.altri: proventi indicati nel 
- Redeereto-legge 10 marzo 1938 38 XVI n. 451; «convertito nella legge 1@-giugno 
1938-XVI, n. 1043, al finanziamento ‘della spese autorizzate in base al”decreto- 
legge medesimo. 


-+»/Qrediniamo .che la presente, munita del-sigille dello ‘Stato.-cit'-inserta’tellu 
Raeeolta uffi icialodelledteggi:o-do; desvett del Regni d'Italia; mandiedo-A chiun- 
que spetti di ossevvaria e di farlacosservara: conte denge Hello Btato. 


Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX. 


VITPORIO EMANUELE 


l MussoLINI -- Di REVEL. 
Visto, il @uardasigilli: Guanvi. | 


(Omissis). | 
“ Pagerrà B. 


7. = BILANCIO PELL’AMMINISRAZIONE 
DELLE FERROVIE DELLO STATO 


° ENTRATA, 
a) In aumento : 

. Capitolo n. 1. — Prodotti della-rete ‘prineipale 2° dello 
stretto di Messina . . I, 4.343.500.000 
Capitolo n, 2. —_:Psodotti-delle ‘berrovie secondarie signle- » ‘‘8:500.000 
Capitolo n. 3..>:Relditi.patsimoniali . . . » {000900 
Capitolo n, 4. — Tagan privati. . » “8000000 

. . Capitolo n. 5. —-:Noli attivi di materiali rotabili. in-ser- 
vizio cumulatico . » 7.000.000 


CLapitola n. 6. — | Corrispettivi per l'esercizio-dei binari 
di raccordo e sole di. materiali. dun SARRI 
-ferrowaria . 62.000.000 
«Capitolo n. 7. — : Prodotti per , seuvizi accessori . >» .-:3000.000 
Capitolo n. 8. — Dividendi < derivanti. ini partscipasiodi 
cadonarie , . » . 2.600.000 


id 


— — e — 0 —— > -_ - —— —_- —— -— — — — DT + 


Capitolo n. 8-bis (di nuova istituzione). — Proventi per 
la gessione a terzi di energia elettrica . sl dere ie 


Capitolo n. 10. — Utili di magazzino . 
Capitolo n. 11. — Trasporti e prestazioni a rimborso 
di spesa = 


Capiiolo: n. 12, — _ Ricuperi di ‘carattere generale i 
Capitolo n. 13. — Ricuperi dei servizi . 
Capitolo n. 15. — Versamento in conto esercizio al magaze 


nino, da parte dei servizi, di materiali fuori uso od esuberanti 


"Capitolo 2h. Proventi eventuali i 
Capitolo n. 25. — Economie verificatesi nella gestione dei 


‘  residùj passivi ad integrazione del prodotto netto 


e; e 


Capitolo n. 36. — Somma da provvedersi per far fronte * 
alle spese per l’elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie 


- di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 728 . 


Capitolo n. 38. — Avango della gestione assegnato al- 
l Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carat- 
tere Pt a ecc. . 

apitolo n. 39, —_ Introiti straordinari da assegnare alle 
di carattere patrimoniale a cada delle sovven- 
zioni del Tesoro ; » Se, Li 
A) Lavori patrimoniali . ‘. 

4. Contributo della parte ordinaria per 
le spese di migliorie ed aumenti di carattere 
patrimoniale alle linee ed agli impianti ec- 
cetera: . . ...°. . . L 185.000.000 


L 185. 000.000 


D) Materiale rotabile e navi-traghetto . » 950.000.000 


1. Contributi della parte ordinaria per 
spese di rinnovamento, ecc. L. 950.000.000 


F) (di nuova istituzione). Assegnazione 
straordinaria per lavori e provviste di carat- 


- tere patrimoniale... .. 0... +. > 1.000.000.000 


Capitolo n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle of- 
ficine dipendenti dal ia MALA e traziore e dall’in- 
dustria privata . 

A) Officine di grande TRAE ; es L, 50.000.000 
B) Officine dei SED e officine di 


rialzo . . . + >» 63.000.000 
() Stabilimenti dell'industria | privata. — >» 45.000.000 
Capitolo n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti in can- 


tieri e officine diverse e sea a Libia nelle centrali 
elettriche . : 


0) Centrali elettriche | e i .L 13, 900. 000 


Capitolo n. 54. — Ritenute al personale . . 

Capitolo n. 61. — Contributo dell’Amministrazione fer- 
roviaria . i 
Capitolo. n. 65 — - Contributo dell’ Amministrazione ( 
Capitolo n. 71. — Rieupero dell’eecedenza passiva 


della gestione 
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5.000.000 
15.000.000 


1.500.001) 
25.000.000 
15.000.000 


1.000.001 
106.900.000: 


1.400.000 


200.000.000 


850.000.000 


> 2.135.000.00C 


* 68.000.000 


13.900.000 


6.500.000 


30.000.000 
400.000 


3.000.000 


— _——=sie=su _ __- 
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Capitolo n. 99. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti L. 45.000.000 


A) Tasse erariali . . . . . ... .L. 33.000.000 
B) Tassa di bollo . . . . . . .. .» 12.000.000 
Capitolo n. 100. — MADOAtS e tasse ritenute al Penale 
e rispettive famiglie . . . î (8 40.000.000 
A) Imposta di ricchezza Mobile sugli sli 
fendi, paghe e competenze accessorie . . . L. 30.500.000 


B) Imposta di ricchezza mobile sulle pen- 

sioni e sugli assegni a carico del Fondo pen- 
sioni e dell’Opera di Previdenza. . . . . » 3.000.000 
C) Tassa di bollo . . . . . > 500.000 

w Imposta complementare cogli stipendi 
tri assegni del personale in servizio, ecc >» 5.000.000 

. °° E) Addizionale alle imposte sugli stipendi 
&1 altri assegni del personale in servizio, ecc. >» 1.000.000 


Capitolo n. 101. — Imposte e tasse ritenute a terzi .-. » 2.000.000 
. D) Tassa di bollo . . .......L 2.000.000 
Capitolo n. 102. — Imposta generale sull’entrata . . . >» 27.000.000 


Totale degli aumenti . . . L. 8.222.500.000 


b) In dsmanuzione : 


Capitolo n. 18. — Interessi a carico della gestione delle 
case economiche per i capitali forniti dall ’Amministr azione, ecc. L. 2.000.009 

Capitolo n. 20 (modificata la denominazione). — TInte- 
ressi a carico della gestione delle centrali elettriche . . >» 10.100.009 
Capitolo n. 68. — Affitti delle case . . . ... . > 400.000 
Totale delle diminuzioni. . . L. 12.500.000 


c) Modifiche di denominazioni: 


Capitolo n. 23. — Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impre- 
viste, destinati alla parte ordinaria (articolo 10 del R. decreto-legge 21 giugno 
1941. XIX, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941-X1X, n. 1115). 

Le denominazioni dei titoli VII e IX sono modificate come segue: 

Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri (testo 
unico sull’edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 
1938-XVI, n. 1165, modificato dalla lege 5 dicembre 1941-XX, n. 1540). 

Titolo IX — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni (leegi 30 
giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444; R. de- 
creto-legge 28 agosto 1930-VITI, n. 1314, convertito nella leoge 9 marzo 
1931.IX, n. 251 e Lr 4 luglio 1941. XIX, n. 737). — 


d) Capitoli di nuova istituzione sotto il nuovo titolo XI-bis: 


« Gestione per ricerche minerarie a sfruttamento di) terreni petroliferi in 
Albania (R. decreto-legge 8 luglio 1925-III, n. 1301, convertito nella legge 


CA 


__————— — 


18 marzo 1926-IV, n. 562 e leggi 31 dieembre:1928-VII, n. 3160; ,8-maggio 


1933-XI, n. 524, e 7 maggio 1940-XVIII, Lt >. 


Capitolo n. 93-bis. — Somme fornite Ministero delle D 
finanze per l’impianto della gestione . . Da at a per memoria 
Capitolo n. 93.ter. — Ricavo vendita prodotti ° +. +. er memoria 
e) Capitolo soppresso : : 
Capitolo n. 42. — Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impre- 
Viste, ecc. 
SPESA. 


a) In aumento: 


Capitolo n. 1, — Personale (Direzione geuerale) . . L. + .12.000.000 
Capitolo n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Direzione 


generale) . » 1.500.000 
Capitolo n. 3, ‘— Personale (Servizio movimento) . > :::R4k000.009 
| Capitolo n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio 

movimento) . » 45.000.000 
Capitolo n. 5. — Noli passivi di materiale rotabile in ser- 

vizio cumulativo (Servizio movimento) » 86.000.000 
Capitolo n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del 2 

traffico) » 9.000.000 
Capitolo n. m = ‘ Forniture, spese ed acquisti (Servizio 

commerciale e del traffico) . . » 600.000 


Capitolo n. 8. — Indennità per perdite, av arie, ritardata 
resa di spedizioni, ece. (Servizio commerciale e dl traffico) >» =. 8.000.000 
Capitolo n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione) » |. .93.004,000 
Capitolo n. 10. — SS spe n AISE cubi 
ateriale e trazione) . . : i » .-399.000,000 
A) Servizio centrale, Sezioni e Reparti gi L 1 600,000 . 
B) Locomozione a vapore . . . . . + > 392.000.000 
| 1 Combustibile . + L. 362.000.000 
2. Spese diverse + » 30.000.000 


L') Locomozione elettrica . . . . . + >» .-25.000,000 
1, Energia elet- 

trica per. la trazione 

dei treni . . .. .,4 L 25.000.000 


D) Locomozione con deo A combustione 


adi. I 


.interna. . . , L. 29.000.000 
50 Carburanti . °° L 20, 000. 000 
2. Spese diverse . > 2.000.000 

E) Veicoli . . ....... +44 >» 10.000.000 


1. Pulizia ed un- 
tura veicoli. . .°. . + L 6.000.000 
2.. Spese diverse . + >» 4.000.000 ce 


© -_—___—————_m—m6y— 2 Gi — 
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Capitolo n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile * 


Servifto: mate trazione) . 
Capitolo i Li Personale. (Servizio: lavori e ‘costruz.) 


Capitolo n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio ‘ 


lavori e costruzioni). 


Y Di 


Capitolo n. 14. — Manutenzione della linea {Servizio la- “i 


costruzioni ì 
da Capitolo n. Mi bis di novi: istituzione), i Tavoii straor- 


dApari ‘dipetidenti dalla guerra (Servizio lavori e costruzioni) I 


Capitolo n. 15. — Personale Cade: secondarie a scar- 
O 16. be: Forniture, ‘spese ed acquisti (Linee 


ridotto) . . 
seen anitolo pg ey ee del materiale rotabile 
Liuee : dsfrie a scartamento ridotto) 
Capitolo n. 18, — Manutenzione della linea (Linee se- 
nderib: ento ridotto) . . 

ù " Capitolo n. 18 — Bota (Navigaziore stretto. di 
gg n. 20. dim - Forniture, spese ed aequisti (Naviga- 

zioriè*strett6 di Messina) . 

Capitolo n. 21. Contributo al Fondo pensioni e sus. 
sidi} 
22, dl Contributo al “Fondo speciale per le 

Mai. tolo, pino aventi diritto al trattamento di previ- 

denzg del personale addetto ai pubblici servizi, ece. . 
Capitoli n, 23. — Contributo per Passieurazione del per- 

sonale sussidiario e contrattista preso l’Istituto nazionale 

fi 15% È 

da Capito n de Spese per assegni e ‘indennità diverse 
ersonale . . . 

di P Capitolo n. 25. — Gratifieazioni al personale, ece, 
Capitolo n. 27. — Oblazioni e sussidi al personale . 
Capitolo n. 28. — Spese per il servizio sanitàrio, ecc. . 
Capitolo n. 29. — Contributo per il “ Dopolavoro ferro- 

viario”, eco, 


Capitolo n. 30. — - Spese per 10 personale addetto al ser. 


toveicoli 
ea 31. DoS Avvisi, orari e ‘pubblicazioni diverse | 
32. — Imposte e tasse 
Capitolo i 33. — sh. giudiziarie e contenziose . 


Capitolo n. 34. — Affitto, adattaménto e' riparazione di 


lecali privati per uso d'ufficio e di magazzino . 
Na Capitolo i 35. — Indennizzi per danni alle persone ‘ed 
alle proprietà 


Capitolo n. 99, - — Compensi ad ‘altre. Amministrazioni i 


per i pa Si loro treni e per i servizi sù tronchi in eser: 
cizio 
39_bis di nuova istituzione). = ‘Compensi cor. 

cap CiPole m 20) 8 (di nuo di DRORE in sostituzione di 
servizi ferroviari . . 

Capitolo n. 41. == = Fornittte e spese diverse per l’eserei. 
fio e la intenzione degli autoveicoli . i . 

Capitolo n. 45. — Spese diverse  ;'. 


Capitolo n. 49. — Lavori per riparare e prevenire danni ©“ 


i forza maggiore (Spese complementari) 


ad 


4 


> 


— e ——----.. . —.—__ 
= ei 


167.000.000 * 
98.000.000 


‘19.000.000 
“40.000.000 


50.000.000‘ 
3.600.000 © 

24.400.000 — 
1.000.000: * 
1.400.000 © - 
1.400.000 
2.500.000. 

30.000.006 - 


400:000 


3.000.000" 
17.000.000 
26.900.000 

1.500.000 

500.000 ‘ 
300.008 
400.000 

2.400.000 

500.000!” 
200.000 
1.000.000 


6.000600 ‘* 
400.000 


215.000.500" 


“500,000 
20.000:000. +! 


25.006 diet 
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Capitolo n. 50. — Rinnovamento della parte metallica 
dell’armamento. (Spese complementari) ; 

Capitolo n. 51. — Rinnovamento del materiale rotabile 
(Spese complementars) . 

Capitolo n. 52. — Migliorie ‘ed aumenti di carattere pa- 
trimoniale alle linee ed agli Ma Dian a carico dell’esercizio. 
(Spese complementari) . . 

Capitolo n. 62. — Nolegg gio di ‘materiale rotabile per in- 
sufficienza di dotazione. (Spese accessorie) . 

Capitolo n. 63-bî: (di nuova istituzione). — ‘ Interesse a 
favore del fondo di rinnovamento impianti e PIOGCUANI delle 
centrali elettriche, (Spese accesscrie) i 

. Capitolo n. 63-ter (di nuova istituzione). li . Assegnazione 
straordinaria per lavori e provviste di carattere patrimoniale. 
(Spese accessorie) 

Capitolo n. 69. — - Avanzo della gestione da versare alla 
parte straordinaria, ecc. 

Capitolo n. 71. — Acquisto di materiale rotabile e di 
navi.traghetto 


Capitolo n 72, — Miglioramenti al materiale rotabile ed . 


alle navi.traghetto . 


Capitolo n. 73. = Materiale di esercizio in aumento pa- 


trimoniale . . 
Capitolo n. 74. sia ‘ Lavori i in conto ‘patrimoniale ed acqui 
sto di stabili ; 
Capitolo n 75. — Lavori di ‘elettrificazione delle linee 
Capitolo n. 76. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti 
Capitolo n. 85. — Spese per lavori fatti dalle officine di- 
pendenti dal servizio materiale e trazione e pala industria 


privata. . 
A) Officine di grande riparazione ; eb L. 50.000.000 
1. Personale . . + L 23.600. 000 
2. Forniture, spese 
ed acquisti , : . + >» 26.400.000 
B) Officine dei SEE e offieine rialzo + > 63.000.000. 
1. Personale — L. 34.400.000 
2. Forniture, spese 
ed acquisti, . . . . + » 28.600.000 
C) Stabilimenti dell’industria privata . — >» 45.000.000 
1. Pagamenti per 
lavorazioni a materiale 
rotabile . . . — L. 25.000.000 
2. Forniture e spe. 
se diverse . . — >» 20.000.000 
Capitolo n. 86. — Spese dei cantieri e sino diverse, 
o delle centrali elettriche et dal Soa el 
C) Centrali elettriche . . . . .. . _.L 


3. Rinnovamento degli 


ìmpianti e macchinari . . .L 12.300.000 
4. (Modificata la denomi. 

nazione). Quota d’interessi sui 

canìtali investiti . --.> 1.600.000 


13.900.000 
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200.000.000 
>» 950.000.000 
>» 185.000.000 
» 53.000.000 
>» 9.300.000 
>» 1.000.000.000 
>» 850.000.000 
> 1.450.000.000 
> 30.000.000 
.» 165.000.000 
> 1.420.000.000 
>» 100.000.000 
>» "20.000.000 
» 68.000.008. 
» 13.900.000 
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Capitolo n 89. — Pensioni (Gestione del Fendo te 
sioni e sussidi) . L. 36.500.000 
Capitolo n. 95. — -Paneioni (Gestione del fondo speciale 
per le pensioni, ecc.) . . . : » 400.000 
Capitolo n. 105. — ilaniiaizione tria. » 2.600.000 
Capitolo n. 134. — i delle tasse erariali e di 
bollo sui trasporti » 45.000.000 
A) Tasse erariali , . . . .. . .L. 33.000.000 | 
B) Tassa di bollo . . . . . . . » 12.000.000 
Capitolo n. 135. — Versamento delle imposte e tassc ri- i 
tenute al personale e rispettive famiglie . e è 40.000.000 
A) Imposta di ricchezza mobile sugli 
stipendi, paghe e competenze accessorie . . I. 30.500.000 
B) Imposta di ricchezza mobile sulle 
pensioni e sugli assegni a carico del Fondo 
pensioni e dell'Opera di previdenza . . . » 3.000.000 
C) Tassa di bollo. . . . ....» 500.000 
D) Imposta complementare sugli sti- 
pendi ed altri og se PEonno lr: Ser- 
vizio, ecc. . i » gu 5.000.000 
E) Addizionale alle imposte sugli sti- 
pendi ed altri assegni del Prrsnale in ser- 
vizio, ecc. . . .... “wa 1.000.000 
Capitolo n. 136. — Versamento delle imposte e tasse | 
ritenute a terzi tiglio do id) li A » 2.000.000 
D) Tassa di bollo . . . . . . .TL. 2.000.000 
Capitolo n. 137. — Versamento dell'imposta generale 
sull’entrata A ml a e e e le) de 27.000.000 


‘ Totale degli aumenti . 


b) In diminuzione: 


Capitolo n. 36. — Provvigioni e compensi alle cina 
italiane ed estere sis de Po Sua | 
Capitolo n. 40. — Compensi corrisposti ad adi: 
zioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine 
Capitolo n. 54. — Annualità dovute al Tesoro per inte- 
ressi ed ammortamenti (Spese accessorie) ì 
Capitolo n, 55. — Interessi sulle somme pagate dal Te. 


sero coi mezzi ordinari di Tesoreria (art.03 Gela lance 23 
dicembre 1906, n. 638) (Spese accessorie) sa dea 


L. 


. L. 8.252.100.000) 


4.300.000 


3.000.000 


13.756.060 


1.043.940 
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Capitolo n. 60. — Interessi sul debito contratto per le 
spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti fer- 
roviari di cui al R. decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 740, 
convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2613 (Spese 
accessorie) vr le a de e e n e 20.000.000 


Totale delle diminuzioni . e da 42.100.000 


c) Modifiche di denominazioni: 


Capitolo n. 61. — Assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste (ar- 
ticolo 10 del R.- decreto-legge 21 giugno 1941-XX, n. 571, convertito nella 
lege 14 settembre 1941.XTX, n, 1115). (Spa;e accessorie). 

La denominazione della Sezione I, del Titolo I, è così modificata: 


Titolo I. — «Spese d’esereizio della rete ferroviaria e «lello stretto di 
Messina (articolo 19, primo capoverso, e articolo 20 della legge 7 luglio 
1907. n. 429, modificato dall’articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, e 
dall’articolo 9 del R decreto-legge 21 giugno 1941-XTX, n. 571, convertito nella 
legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1115)». 

Le denominazioni dei Titoli VII e IX sono modificate come appresso: 


. Titolo VIT, —- « Gestione delle case economiche per i ferrovieri. (Testo 
ninico sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 
1938-XVI, n. 1165, modificato dalla lezge 5 dicembre 1941-XX, n. 1540)». 


Titolo IX. — «Gestione del Fondo di caranzia per le cessioni. (Leg. 
20 giugno 1908, n. 335, 25 giugno 1909, n. 372, 13 luglio 1910, n. 444, e Regio 
decreto-legge 28 agosto1930-VITI, n, 1314, convertito nella legre 2 marzo 
1931.IX, n. 251, e legge 4 luglio 1941-XIX, n. 737)». 


f 
d) Capitolo soppresso : 


Capitolo n. 82. — Reintegro dei prelevamenti dal Fondo di riserva delle 
ipese impreviste, per aumento temporangpo delle seorte (articolo 2 del Regio 
decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 24539, convertito nella legge 2 maggio 
1926-IV, n. 898). 

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania 
Imperatore d'Etiopia 
Il Ministro per le Finanze 


Di Rtver. 


-——-—- — ————— — 
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Decrero MinIstTERIALE 23 giugno 1942-XX, n. 4054. — Graduatoria di merito 
del concorso mterno a 20 posti di Capo Deposito di 33 classe. 


% 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la Relazione in data 
23 giugno 1942-XX, N. PAG. 040/24/117803/24.12.41 del Servizio Personale 
ed if ari Generali; 

Visto l’art. 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 
aprile 1925, n. 405; i 

{Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


E’ approvata l’unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a 
20 posti di Capo Deposito di 3* classe bandito con il Decreto Ministeriale 20 
uo 1942-XX, n. 2170, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino 
Ufficiale, | 


Roma, li 23 giugno 1942-XX. 


N Dn "ta a si. na 
-. +04 Lone 2 Lene ein e dell lion 


Graduatoria di merito del concorso interno a 20 posti di Capo Deposito. 
chi 3° classe bandito con il Decreto Minasteriale 20 gennato 1942-XX, n. 2170. 
1 
2 


. < 248600 SEVERIN Amilcare 16. - 255376 DI BENEDETTO Ri. 


2. — 292192 MOSCATELLI Gio- ziero 
vanni 17. — 255527 LINARI Giuseppe 
3. — 255415 CANFORA Vincenzo 18. — 274409 PRESTINONI Enrico 
4. - 292004 FERRERO Egidio 19. - 263069 ALBRIZZI Bruno 
5. - 263960 FIORITI Aldo 20. — 291709 BERNACCHI Camillo 


250703 PETRINI Paolo 
248607 VIRGILI Guido 
258631 CAPUTO Nicola 


6 — 292238 ALLEORI Fernando 21. 
7. - 235337 LO BOSCO Giovanni da. 
8. — 262894 MANTELLI Giuseppe 25. 


14. —- 2922279 CALIPARI Francese» 31. 
15. - 274751 NATALINI Nazzareno 32, 


296888 PRATICO” Franceseo 
261932 FINOCCHI Dino 


= | ne 24, — 224978 KUSCO Giuseppe 
DT VORO RO SITI Giu 25. - 200566 ZANCHETTA Wittori. 
10. — 271594 CHIOLERO Mariano ‘6, - 215337 SCARANO Michele 
11. — 235540 VITALE Francesco 27. - 266485 FERORELLI Francese 
12. — 257745 PASSANTINO Gioae- 28, - 276244 BEVILACQUA Mariano 
i chino 29. — 258632 CAROLILLO Lorenzo 
13. - 278889 PONTRELLI Gaetano 30. — 257729 FERRO Michele 


} 
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Ordine di servizio n. 78 


Norme per le revisioni periodiche e le visite intermedie dei velceli. 
1° — Intervallo di‘tempo fra una revisione e la successiva. 


Tutti i veicoli iseritti nel parco delle F. S., compresi quelli di proprietà 
privata, debbono esvere sottoposti a revisioni periodiche negli intervalli di 
tempo indicati nel seguente prospetto: 


Fal _—-.- — ———€—€—€—_——_—_- 


- TITTI IZ TSZZII 


INTERVALLO DI TEMPO FRA UNA REVISIONE E LA SUCCESSIVA Mesi 
Ì PER LE VARIE SPECIE DI VEICOLI 


n i —_ _—- —— — - e —_———__-- —. - -— 


I. — Carrozze, Bagagliai, postali e cellulari: | 


a)adibiti ai servizi diretti internazionali (*) ././....° 6 
b) della categoria di velocità speciale, ossia non portanti al- | 
cuna indicazione di categoria, nonchè carrozze salone per o 


trasporto malati. 0.0.0... 12 
c) della categoria di velocità @ I 18 
d) della categoria di velocità). « ........ ! 24 
e) delle rimanenti categorie di velocità . | 36 
II. — Carni: I 
f) della categoria di velocità speciale e delle categorie di : 
velocità ® è A) C& de dea e 24 
g) delle rimanenti categorie di velocità . . . ..... 36 


.(*) In via transitoria e fino a nuovo avviso le carrozze e i bagagliai 
adibiti ai servizi diretti internazionali devono essere revisionati ogni dodi- 
ci mesì, 


2° — Anticipo delle revisioni. 


La revisione deve essere esecuita in anticipo: 

— dalle Officine, alle carrozze che venissero ad uscire di riparazione 
quando alla scadenza della revisione mancasse menq di un terzo dell’inter- 
vallo rispettivamente fissato per i vari tipi di carrozze, e agli altri veicoli 
quando mancasse invece meno di un sesto; 

— dalle Officine Rialzo, alle carrozze, bagagliai, postali e cellulari 
che venissero ad uscire di riparazione quando alla scadenza di revisione 
mancasse meno di un mese (purchè non assegnati a determinate Officine) 
ed ai carri quando mancasse invece meno di due mesi. 


3° — Tolleranze negli intervalli di revisione. 


Nessuna dilazione è ammesso per i sopradetti intervalli e quindi è vie- 
tato in modo assoluto che un veicolo venga utilizzato quando la revisione sia 
già scaduta, a meno che non esista una speciale disposizione superiore. 
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E’ tuttavia tollerato che le carrozze, i bagagliai, le postali, le cellulani 
ed i carri carichi, scaduti di rialzo dopo iniziato il viaggio o dopo effettuato 
il carico sianò lasciati proseguire fino a destinazione. Il Verificatore dovrà 
però applicare ai veicoli in tali condizioni le prescritte etichette. 

Quanto sopra vale solo per ì veioli del paveo F. S. comprest quelli privati, 
in servisto inferno, 


4° — Feicoli in servizio cumulativo interno e internazionale. 


Per i veicoli in servizio cumulativo — vale a dire per i veicoli F. S. di- 
retti su altre ferrovie e per i veicoli di altre ferrovie circolanti su linee F. S. 
—- il tempo decorso dall’ultima revisione al momento della loro uscita dalla 
ferrovia proprietaria non deve essere superiore a: 


3 anni, per i carrì; (1) 
6 mesi, per le carrozze ed i bagagliai (2) 


Quindi non si devono accettare ai transiti sulla nostra rete veicoli delle 
rispettive ferrovie confinanti ln eni revisione sia scaduta .e, analogamente, 
non sì devono avviare su altre ferrovie veicoli la cui revisione venga presu- 
nibilmente a scadere prima dell’uscita dalle nostre linee: 

I veicoli di altre ferrovie, la cni revisione sia scaduta dopo la loro uscita 
dalla rete proprietaria, devono essere lasciati proseguire fino a destinazione 
e possono anche essere rintilizzati per tutto o per parte del percorso di ri- 
torno alla propria rete. 

Le norme anzidette valgono anche per i veicoli della « Compagnia Inter- 
nazionale delle Carrozze con Letti », sia in servizio interno italiano, che in 
servizio internazionale. 


5° — Marcatuve relative alle revisioni periodiehe. - 


L’avvenuta esecuzione della revisione deve essere indicata sui veicoli 
apponendo su entrambi i longheroni, a destra di chi guarda il veicolo stesso, 
la marca « Rev» seguita dalla sigla dell'impianto che ha eseguita la revi- 
sione e dalla data di esecuzione. Così, ad esempio, l’indicazione: 


Rev. FG. 0. 15.2.42 


significherà che il veicolo ha subita la revisione il 152.42 presso l’Officina 
di Foggia. MARTI PRE 

‘I veicoli assegnati per la revisione di una detraianta Officina portano; 
sotto alla marcatura dell’esemtuta ‘revisione, anche l’indicazione della data 
nella quale dovrà essere eseguita. la successiva revisione. Così ad esempio, la 
indicazione: RI desi 

v 5,1.42 i 
Pr Rev 15.1.43 OFF. FOGGIA 


significherà che al veicolo, assegnato all’Officina di Fogria, è stata eseguita 
la revisione il 15.1.42 dall ‘officina: stessa la quale dovrà eseguirgli la pros- - 
sima revisione non oltre il 15. 1.43, 


_— — 


(1) — Peri carri da mettersi in composizione a treni viaggiatori il 
tempo trascorso dall’ultima revisione non deve superare .i limiti indicati 
nell'allegato II del RIC per ciascung Ammimstrazione, Ove tale limite non 
sia indicato, vale quello dei tre anni, 


(2) — In via transitoria e fino a nuovo avviso-il periodo è stato ele- 
vato a 12 mesì. 


—-_——- ———— —————___—m___zt>z 
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La revisione di un veicolo assegnato ad una determinata Officina può 
eccezionalmente essere eseguita da un altro impianto: in tal caso, l’indica- 
zione sarà ad esempio: 


Rev FG. 0. 15.142 
Pr. Rey 15.143 


e significherà che al veicolo assegnato all’Officina di Vaghera, la revisione è 
stata eccezionalmente eseguita dall’Officina di Foggia il 15.1.1942 e che la 
prossima revisione dovrà essere eseguita dall’Officina di Voghera non altre 
11 15.1.1943. i 


OFF. VOGHERA 


6° — Visite intermedie. 


Oltre alle revisioni periodiche anzidette, i carri serbatoio serie M e rela- 
tive sottoserie) iscritti nel parco delle F. S., -compresi quelli di. proprietà 
privata, devono essere sottoposti a visite intermedie da eseguirsi ogni dodici 
mesi tra una revisione e l’altra. 

: L’avvenuta esecuzione della visita intermedia deve essere indicata sui 
‘ ‘longheroni al- disotto dell’indicazione relativa alla revisione periodica, me- 
‘ diante la marca « Vis» seguita dalla sigla dell'impianto che l’ha eseguita 
‘e dalla data. RSU Ri 

‘ I carri serbatoio scaduti di visita intermedia devono essere etichettati: 
se la visita è scaduta dopoeffettuato -il eariéo, devono essere lasciati viag- 


giare fino a destinazione. 


——»——_€w—_—_—_—————m€&6 


Il presente Ordine di Servizio annulla e sostituisce gli Ordini di Ser- 
vizio n, 204/1929, n. 124/1934 e n. 89/1937. 


Distribuito agli agenti delle classi 11, 80, 31, 32, 36 e 37. 


Ordine di servizio n.:-79. 
‘Modificazioni alto Istruzioni por l'esercizio con -cistemi. di: blocco: 


* - Parte I (Blocco elettromeccanico sistema .Gardani — Ordini di Servizio 
n. 69/1925, 58/1932 e 201/1935) e Parte IV (Blocco elettromeccanico tipa 
F.S.- Ordine di Servizio n. 105/1939). 


A. partire dalle ore zero del 1° agosto 1942-XX, il segnale di coneessione 
del consenso e di bloccamento della sezione (art. 3 delle lstruzioni sopra in- 
dicate) dovrà essere costituito ancora da una sola pulsazione, ma prolungata 
e della durata di due secondi. | 

._ Pertanto alle suddette Istruzioni devono essere apportate le seguenti mo- 
dificazioni: 
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PARTE. I. Bi dla sistema: Cardia: 


Art. 3. 


Comma 1°, invariato. 


Comma 2°, sostituire a pag. 23 dell'edizione 1925 (pag. 24 dell’edizione 
1938) la parte della tabella dei segnali di corrispondenza relativa al segnale 3 
con la seguente: 


e 
ro ate) 


N. Segnale Signiticato corrispondente Annotazioni 


r———_————————————_———————————————e__ __ymr mm  —m6——_——————— 6 —€— 
ne "o c‘_m_——@m’.eresmre tt. {i 1{_{4t o mmdud a o o q o a(10o 0n0zeqouE@zeu@eo ‘_@—————_—_—__—m: 


i Il. guardiablocco dopo 
aver ripetuto al posto 
precedente in segno d’in- 
teso il segnale 1 o 2, se è 
in condizioni di poter ac. 


Concessione del CONSENSI cordare il consenso richie. 


3 n i stogli, deve portare prima 

(Durata la maniglia in posizione 

2 secondi) di consenso e poi dare il 
segnale 3. 


Il guardiabloeco dopo 
aver ricevuto dal posto 
l corrispondente il segnale 
BLOCCAMENTI della sezione | di transitato 4 e dopo a- 
ver portato la maniglia *n 
posizione di bloccato de- 
ve dare il segnale 3. 


Comma 3. — È’ sostituito dal seguente: , 


‘ 3) I toechi di campanello dovranno ‘seguirsi ad intervalli di un secondo 
l’uno dall’altro; gli intervalli o pause fra i diversi gruppi dovranno essere di 
tre secondi, e fra un ordine e l’altro dovrà lasciarsi” un intervallo di tempo di 
ciuque secondi almeno, 


—" La manovra del pulsatore dovrà essere fatta senza urti e si dovrà appoz- 
giare la palma della mano sul pulsatore stesso, per molo che resti premuto per 
almeno mezzo secondo. 


"Fa gecezione il segnale 3 (concessione del consenso) che deve essere dalo 
premendo sul pulsatore per almeno due secondi. o 


Quando si gira la maniglia il pulsatore deve essere lasciato libero senza 
cloè essere premuto, 


Comma 4 e 5, invariati. 
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PARTE IV. — Blocco elettromeccanico tipo F. S. 
Dar Art. 3. 


- Comma 1, invariato nel testo. Sostituire a pag. 27 la parte della tabella 
dei segnali di corrispondenza relativa al segnale 3 con la seguente. 


4 
i 


LT TEZZE Eco — ee 


presa» rare ce ci 


Da 

È 

= 

p 

(e°) 
Pulsanto 


Signiticato corrispondente Annotazioni 


da promere. 


Ì 


— — ———€=—+————————1414k1k_———@k n n_ 


Il guardiablocco dopo 
aver ripetuto al posto 
precedente in segno d’in- 
teso il segnale 1 o 2, se è 

Concessione del CONSENSO | tordare il consenso richie. 

cn Pe stogli, deve portare prima 

(Durata la maniglia Me in posi- 

2 secondi) zione di consenso e poi 
| dare il segnale 3. 


cr 
—— ————_____ 


— 


Il guardiablocco dopo 
aver n dal posto 
iii ‘ {| corrispondente i ale 
BLOCCAMENTO della sezione | gi asa 4 5 pa a- ° 
| . ver portato la maniglia 
Me in posizione di blocco 
deve dare il segnale 3. 


Comma è. — E’ sostituito dal seguente: 


- 2) I tocchi di campanello dovranno seguirsi ad intervalli di un secondo 
l’uno dall’altro; gli intervalli o pause fra i diversi gruppi dovranno essere di 
tre secondi, e fra un ordine e l’altro dovrà lasciarsi un intervallo di tempo di 
cinque secondi almeno. 

i manovra dei pulsanti dovrà essere fatta senza urti e si dovrà appog- 
giare la mano sui pulsanti stessi, per modo che restino premuti per almeno 
mezzo secondo. 


Fa eccezione il segnale 3 che dovrà essere dato premendo sul pulsante per 


almeno 2 secondi ù 


. Quando si girano le maniglie i pulsanti devono essere lasciati liberi, senza 
cioè essere premuti. 


Comma 3 e 4 invariati. 


___ Il Servizio Lavori provvederà a distribuire le nuove Tabelle dei segnali 
di corrispondenza ai vari posti di blocco. 


Distribuito agli.agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 
GRIN art a e tai sci VISA 


a (' 
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Ordine di servizio n. 80. 
Attivazione Pesto di Movimento di Casielluesio Siculo. 


In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunica- 
zioni con decreto n. 420 del 1° agosto 1939-XVIII, è stato attivato il Posto 
di Movimento di Castelluccio Siculo, al Km. 269 + 0,34 della linea Catania- 
Siracusa, fra le stazioni di Agnone di Siracusa e Brucoli. 

Il nuovo Posto di Movimento è dotato di un fabbricato uffici ubicato alla 
sinistra della linea nel senso di marcia dei treni dispari: di un binario per gli 
incroci e le precedenze i cui scambi sono assicurati con fermascambi F. S.; «li 
un marciapiedi adiacente al fabbricato uffici; di un apparato provvisorio a 4 
maniglie, posto nell’interno del F. U. per la manovra elettrica dei segnali di 
protezione. 

Il nuovo Posto di Movimento è inserito nei circoli telegrafici 82659 e 82733. 

conseguenza di quanto sopra, nella “Prefazione Generale all’Orario 


generale di servizio”,-Parte I, edizione 1936-XIV, a pagina 13, fra i nomi di 
‘ Castelluccio e Castel Lupogliano, si ‘dovrà inserire in carattere maiuscoletto . 


‘’Castelluccio Siculo P/152”?. 
Distribuito agli n, Ad delle classi 2, 4, 5, 6, 7 nonchè, limitatamente al 


Compartimento di P , agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 
50, 51, 52, 53, 54 e 55. 


Circolare n. 18. 


‘’’ "Ritiro dalla ciroolazione dello monete di nichelio puro da contesimi 20. 


Il Ministero delle Finanze, allo scopo di assicurare il possibile maggiore 
2fflusso alla Regia Zecca delle monete di nichelio puro da centesimi 20, ca- 
dute in preserizione com'è noto col 30 giugno u. s., ha stabilito che il prezzo 
delle monete stesse, presentate per il cambio alle Sezioni di Regia Tesoreria 
Provinciale anche dopo il suindicato termine, sia uguale al loro valore nominalr. 

In relazione a ciò, gli impianti ferrovisri sono autorizzati ‘ad’ accettare, 


. fino a nuovo avviso, in pagamento ai propri sportelli, le monete di che trattasi, 
| effettuandone poi il versamento alle Casse Compartimentali di giurisdizione, 
.le quali provvederanno alla loro consegna alle competenti Sezioni di Regia 


Tesoreria che le acquisteranno al valore nominale senza speciali formalità. 


° “Comunicato: 


Esclusione dalle gare. 


Il Ministero della Guerra — Direzione Generale dei Servizi di Commissa- 
riato Militare — con nota 27 maggio 1942-XX - Div. Suss. - n. 524/53584 ha 
escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato e dal partecipare co- 
munque alle pubbliche gare la ditta Colombo Giuseppe di Palau (Sassari). 


Il Direttore Generale 
VELANI 


Parte II - n. 92 - qa Iinella 1049VP 
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Comunicazioni: Gare, appalti ccc. per lavori o forniture. 


i G. Gare Importo 
» LA . ec Termine utile pair Ufficio invericato 
n LAVORI E FORNITURE T. P. Tratta per la mativo: delle 
È tiva privata | Presentazione | eno pratiche 
le A. U. Ap- delle offerte palto 
Lu palto concorso ap 
L Ripassatura meccanica binari fra I Ore 11 s 
di Km. 62 + 065 e 90 + 930 linea | L P. del 12 luglio | 585.000 | See oi 
Da, Bologna-Piacenza. 1942-XX 
Ji . so, prize etilico lil crt rta ll e 
È Ripassatura meccanica binari fra: Ore 11 sezi Lavori 
i Km. 1-4- 400 e 62-+ 065 linca | L. P. ldel 12 Juglio |1.215.009 "ua 
Bologna-Piacenza. | 1942-XX RIE 
ui Ripassatura meccanica binari fra io Te —— x Ore 11 “ii Sezione Lavori 
i Km, 90 + 930 e 148 + 407 linea L. Pr. del 12 luglio |1.135.000 O dr 
Ù _ Placenza-Bologna | | 1942-XX — ca na - PDOISENA STE 
Fi Manutenzione armamient Ore 12 i Sezione Lavori 
o Natenzione armamento parchi | Lp, del 13 luglio 515.000 | Uda 
.; Uostruzione cabine A ai “|, Ore 12 ì Ufficio LE.S. 
vi ione cabine A e B per A. | L. P. del 13 luglio | 506.330 Firenze 
Manutenzione armam al |, Ore 12 Sezione Lavori 
Alessandria-Ovada. vie | suina del ti agito o SAI 
Manutenzione meccanica fra Gros: 1 © | Ore 12 E: ea 
si. e Lavori 
Seto e Gavorrano e fra Grosseto L. P. del 14 luglio |1,450.000 | Firenze 
_ 8 Cecina. ; 1942-XX 
Manutenzione armamento x gg OEES | Sezione Lavori 
ti Intorno a Pisa. ibi I sii Mette To SPOSA 
“ie. | | 1942- e 
Manutenzio 1 Ore 12 Sezione Lavori 
7 fe Porto di Genova, = | MP |'sizane | PISON | Genova 
- Manutenzione ai mamento dal Ce Ore 12 Sezi Lavori 
sai e armamento dal Km. r ezione Or 
6 2 + 814 al Km. 36 + 450 linen L. P. del 16 luglio | 476.000 | Genova 
r Ù enova-Ovada-Acqui. Uidigigice E E de 
1 aNnutenzione armamento dal K | Ore 12 Sezione Lavori 
Fi 36 + 450 al Km. 57 + 627 linea L. P. del 17 luglio | 245.000 Genova 
n e mova-Ovada-Acqui. | 1942-XX__| ll. 
ornitura me. 15.000 pietrisco e | “| Ore 18 Sezione Lavori 
a 1500 o db pietrisco © ll so 
i cava Caianello it- L. P. del 18 luglio Napoli 
£ | __nea Cassino-Napoli. © WE ee 
Ù Costruzione 2 FA aaa eh se MO | Ore 1 dà Sezione Lavori 
fi nomi- i li 2.522.539 
che ferrovieri ‘a Terni. | L. P. AIN S I. SRO: 
Costruzione riparto all'apertura: —————— | Ore 12 i Ufficio I.E.S. 
pertura 00 
sottostazion n. del 81 luglio | 405.0 Bologna 
_bello. e elettrica Monte | L. P. 1942-XX 
=fua ', 
RI lagita i 
Uk % A la 
e i 


Parte III — n. 28 — 9 luglio 1942-XX. 


62 BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DWLLO STATO 


LL’ —1—T_ _’'IEJ EL ei 


Distributori di benzina completi A. KX 


£ 
î 
3 
3 
A 
D 
CRAS i | Servizio Approv- 
N. | 30 i Ruote sciolte per locomotive i T. P 12.7.1942 vigionamenti - 
2] | A. XX Sezione 7* 
— i Ganci di trazione, manicotti ed | T. P. 13.7.1942 |Id. Sezione 7* 
aste. i A. XX 
fee 
— Anelli di amianto grafitato per | TP. 15.7,1942 |Id. Sezione 7! 
pompe Knorr e F.W. A. XX 
Sa ni | Perni a blelletta } per sospensio- 
I i SRD T. P. | 17.7:1942 (TA. Sezione 7° 
di pr a raropana | 
N. | 300 | "da MF di cuoio marrone Per |. pP, ' 18.7.1942 Id. Sezione 5*4 
FERIRE ELSA I .-—n aC °° RELA 
I TT 
a Li = i Boccole, sottoboccole e ripari T. P. | 18.7.1942 Id. Sezione 7* 
| per locomotive. I A. XX 
E A o | c. 
Î ssi i se LG 
N. |! 9 | Coperchi e n, 15.000 aspiratori | T. P. | 24.7.1942 Id. Sezione 7° 
j di materia plastica. A. XX i 
| I IEEE 
A cl orlo rise 
» | 30 | T. P. | 26.7.1942 |Id. Sezione ?* 


Il Direttore Generale 
VELANI 


cities nenti ratio nen 


Anno XXXV-N. 29 © di 16 luglio 1942 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 


m Anno XX 


i PE nc 
e alla DELLE FERROVIE DELLO STATO 


PARTÈ istur. E Leggi © decreti 


3.aprile 1942-XX — Regio Decreto n. 708. — Persiano per l’esecu- 
zione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento 
e la cessione degli stipendi, salari e DensIonI dei vira dalle pub- 
bliche Amministrazioni . 

30 giugno 1942-XX — Decreto Ministeriale n. 4162. -- Decisione relativa 
_ al concorso interno per 1 posto di Sottoca RR per il Servizio Ap- 
rovvigionamenti (Stabilimento Tipolitogra i 

30 giugno 1942-XX — Decreto Ministeriale n. 1163, — Graduatoria di merito 
de] concorso interno a 2 posti di Operaio di 1* classe per il Servizio Ap- 
provvigionamenti (Stabilimento Tipolitografico) 

30 giugno ‘1942-XX — Decreto Ministeriale n. 4164. — Decisione relativa al 
concorso interno per un posto di Operaio per il Servizio Commerciale 
e del Traffico (Tipografia del Controllo Viaggiatori e Bagagli) ; 

30 giugno 1942-XX — Decreto Ministeriale n. 4167. — Decisione relativa al 
concorso interno a 1 posto di Carpentiere sussidiario per le navi traghetto 

7 luglio 1942-XX — Decreto Ministeriale n. 23. — Esami di concorso in- 
terno per, n. 200 posti di Capo squadra cantonieri con e iaia sta- 
bilite dalle norme allegate i 

Errata-corrige. — Bollettino n. 51° del 25 dicembre 1941 


PABTE SBOONDA - Ordini generali, Ordini di vservizie 
Cireolari ed Istrusioni di durate 
Sndetaruuaata 


(ircolare n. 19. — Prezzi del vestiario-uniforme della Milizia Ferroviaria - 
Contributi e trattenute individuali mensili . 

Comunicato. — Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire 
servizi in appalto dell’Amministrazione ferroviaria . 


PARTR ‘CERZA - Ordini di cervizio e Circolari dé durata 
determinata : 
Comunicazioni : 


fare, appalti, ece., per lavori e forniture... 


Pa PUBBLICA IL GIOVEDÌ ax , 
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QRikero Decreto 3 aprile 1942-XX, n. 708. —- Regolamento per Pesecuzione 
del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e lu. 
cessione degli stipendi, sa'eri e pensioni tei dipendenti dalle pubblich@ 
Amministrazioni (1). 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO È PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Visto l'art, 21 del R, decreto-legge 5 -ettembre 1938, anno XVI,n. 1556, 
modificato e convertito in legge con la leuse 5 gennaio 1939-XVII, n. 4; 

Visto Vart. 1, n. 1, della leece 31 cennaio 1926-IV, n. 100; 

Udito il parere del Consiglio di Stato; : 

Sentito il Consiglio dei Ministri; | 

Sulla proposta de! Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per 
linterno e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la 
grazia e giustizia, per iv corporazioni e per i lavori pubblici; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 


E’ approvato l’unito regolamento per Pesecuzione del testo unico delle 
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, 
salari e pensioni dei dipendenti ue pubbliche Amministrazioni approvato 
con R. decreto 5 giugno 1941-XTX. n. 874: tale regolamento composto di 73 
articoli, visto. d’ordine nostro, dl Dice del Fascismo, Capo del Governo, 
Ministro per Pinterno e dai Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia. 
per le corporazioni e per i lavori pubblici. 


e 

ca di a SA RL E 

Ordiniamo che il nresente Beereto. munito del sicillo dello Stato, sia in- A oi 

‘erto neila Raccolta ufficinle delle loegi e dei Aeereti del Rezno d’Italia, man- nr 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. = 
Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX. Po RL 
- A LI 

VITTORIO EMANUELE 62 > x 

Mussorini — Dr River. -— GRANDI — ana 3a 

Visto, il Guardusiglli: GRANDI. Ricci — Gorra. ee” 


Regolamento per la esecuzione del testo nico delle leggi concernenti il »e- 
questro, il pignoramento e l cessione dagli stiperdi, salari e pensioni dei 
dipemlenti dalle Pubbliche Amministrazioni, approvato con PR. dprereto 
5 giirerno TVAI-NIX, n. RT. 


TITOLO T. 


DEI SEQUESTRO, PET PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI, 
SALARI E PENSIONI. 


Art. 1. 


Le disposizioni concernenti il sequestro, il pienoramento. e la cessione | 
degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti, contenute nel Testo unico 
+ 1 


(1) Pubblicato nella Gassetta Ufficiale n, 154 del 2 luglio; 1942-XX. 
Parte I — n. 29 — 16 luglio 1942-XX. 


Path 
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di leegi approvato con R. decreto 5 giugno 1941-XIX, n. 874, non si applicano» 
alle semme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche siano do- 
vute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non impli- 
cano un vincolo di dipendenza. 


Art. 2. 


I sequestri cd i pignoramenti previsti nell’art. 3 del Testo unico si ese- 
«uono presso gli uffici ivi indicati. l 
Le sentenze pronunciate nei giudizi ai quali tali sequestri e pignoramenti 


‘danno Inogo e le impugnazioni delle sentenze stesse debbono essere notificate 


LS 


nella forma della citazione e con l'osservanza delle norme concernenti la di- 
lesa dello Stato in giudizio. 

1. AI capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello 
Stato presso il Ministero delle Finanze, se si riferiscono a stipendì, ‘salari, 
pensioni od altri emolumenti doviiti ad impiegati o salariati delle amministra- 
zioni indicate negli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 del Testo unico; 


2. A] direttore generale Aelle Ferrovie dello Stato, a norma dell’art. 30 
della lecce 7 luglio 1907. n. 429, se eolpiscono stipendi, salari, pensioni od altri 
emolnmenti dovuti nd impiegati od agenti di tali amministrazione, 

Quando la seadenza della rata da colpire sin imminente, copia degli atti 
di sequestro e di pi-noramento deve essere notificata anche all’ufficiale inca- 
ricato del pagamento. 


Art. 3. 


n — i È 


(ili atti di sequestro e pignoramento devono indicare l’emolumento che 
ki vuol colpire. 

Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da ammini- 
zioni diverse. 


LI 


Art. 4. 


Le cmiote sequestrabili e pienorabili sono calcolate sull’omolumento al 
netto delle ritennte dovute per imposte, per il trattamento di quiescenza e 
per altri titoli previsti da, norme di lege, comprese le ritenute per contri- 
huto al Fondo per 11 credito ai dipendenti dello Stato. 

Per gli impiegati retribuiti nd aggio, il calcolo è fatto sulla media dei 
proventi netti percepiti negli ultimi tre anni anteriori a quello del sequestro 
o pignoramento. 


Art. 5. 


._ Il capo dell’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, 
mcevuti gli atti di cui all’art. 3 del Testo unico, li trasmette ai competenti 
Ministeri o uffici centrali delle amministrazioni ad ordinamento astonomo 
ovve'o alle amministrazioni indicate negli articoli 10 e 11 del testo medesimo, 
che corrispondono gli assegni colpiti, dando ad essi le opportune istruzioni 
per In sospensione o meno dei pagamenti! per il’ gividizio e per la esecuzione 

«senteni .ssate in giudicato. 
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Art. 6. 


Se uno stipendio, salario, pensione od altro assegno equivalente gravato 
di vincoli previsti nell’art. 2 del Testo unico subisce una riduzione, l’ufficio 
che emette gli ordini di pagamento riduce le trattenute stabilite per tali vin- 
colì, "Ae limiti consentiti dal detto articolo in rapporto al nuovo assegno 
ridotto 

Nei casi in cui 11 sequestro o il pignoramento deve essere esegnito presso 
l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, la detta ridu- 


zione delle trattenute dovrà essere fatta di intesa e secondo le eventuali istru- le 
zioni dell’Ispettorato stesso.. t- 
1 
a 

#°, 
TITOLO II. Pe 

L- n ù arti 

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI x SALARI DEI DIPENDENTI DELLO STATO, <ITt.e È 
bo S 

dgr 


Art. 7. e 


Nel caso di passaggio di un Impiegato dello Stato da altro ruolo a quello 
diplomatico o consolare, ovvero al ruolo direttivo degli uffici commerciali 
all’estero, continuano ad avere effetto lo cessioni costituite anteriormente alla 
data del provvedimento che autorizza il passaggio. 


Art. 8. 


L'obbligo per gli impiegati e salariati degli istituti di istruzione costi. 
tuiti in enti autonomi di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti 
dello Stato deve essere stabilito negli statuti e regolamenti degli SN LS 
stessi, i “ 

Un estratto di tali statuti e regolamenti sarà comunicato all Ispettorato 
cenerale. per il credito ai dipendenti dello Stato, munito della attestazione 
del Ministero dell’Edueazione nazionale circa l’avvenuta approvazione, 


Arf.. 9. 


Gli impiegati e salariati delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti 
indicati negli articoli .10 e 11 del Testo unico sono obbligati al contributo in 
favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato fin dal primo stipen- 
dio o salario e per tutta la durata del servizio, qualunque sia la loro età e 
l’anzianità nel servizio stesso. 

e il pagamento «del salario è effettuato a rate settimanali o quindicinali, 
il sbiitribato sarà trattenuto per intero sulla prima rata di ciascun mese, salvo 
che questa, per qualsiasi motivo, non sia dovuta al salariato, nel qua] caso si 
applicherà salla rata di più prossima scadenza nello stesso mese. 

Nel caso che il salario non sia dovuto in nessuna delle scadenze rateali 
di uno stesso mese, il relativo contributo non potrà essere trattenuto sul sa- 
lario dei mesi guccessivi; di ciò dovrà farsi speciale anmotazione nello stato 
di paga «del salariato. per tenerne conto nel rilasein dello stato di servizio € 
dei salari, di cui all’art. 72. 


Art. 10. 


Se all’atto della concessione di un prestito-:verso' céssivne di quote di sti- 
pendio o salario l'impiegato o salariato, pur avendo compiuto il periodo mi- 
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rimo di effettivo servizio stabilito nell’art. 7 del Testo Unico, non ha corri- 
«posto il contributo di eui all'art. 19 o all ‘articolo 19 dei testo medesimo per 
i] numero di mensilità corrispondente al detto periodo è soggetto alla ritennta 
sul ricavato del prestito per la somma equivalente al contributo non cor- 
risposto. 


Art. 11. 


Le trattenute sugli stipendi .e salari dei contributi prescritti ‘nell’art. 19 
del Testo unico an favore del Fondc per il credito ai dipendenti dello Stato 
Sono eseguite a cura degli utfici ai quali spetta di ordinare il pagamento degli 
stipendi e salari. 


Art. 12. 
e 


Il contributo prescritto nell’art. 19 del Testo unico a carico di ciascun 
comune per il segretario comunale viene liquidato sulla hase dello stipendi» 
iriziale del grado di segretario previsto per il comune stesso, in rapporto al 
numero dezli abitanti accertato con l’ultimo censimento ufficiale. 

Nel] caso di modifica della eircoscrizione territoriale del comune, si pro- 
cxle, ove occorra, alla rettifiea della liquidazione fatta per l’anno in corso, 
in base alle indicazioni fornite dal prefetto, circa le' variazioni verificatesi nel 
numero deli abitanti per effetto della modifica della circoserizione. 

Il comune si rivale verso, il segretario comunale dell’importo del contri- 
buto liquidato a suo carico in ciascun anno, mediante trattenute sullo sti- 
pendio fino alla concorrenza di detto importo, anche se lo stipendio effettivo 
sia superiore a quello che servì di base alla liquidazione, 

Se per servizio presso più comuni consorziati o per reggenza o per qual- 
siasi altra causa, la retribuzione del segretario comunale a carico di ciascun 
comune sia inferiore all'importo che servì di base alla liquidazione del contri- 

buto, la trattenuta non può eccedere i centesimi dodici per ogmi cento lire 
della retribuzione effettiva; Ja differenza in più rimane a carico del comune. 


TA Art. 13. 


"Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o salari 
debbono essere depurati delle ritennte per imposte, per il trattamento di quie- 
seenza e per altri titoli previsti da norme di legge. comprese le ritenute per 
contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. 


' | Art. 14. 


Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio 
o salario, VYinteressato deve munirsi di nna dichiarazione in duplice esem- 
Pare, su Mali modello predisposto dall’amministrazione del Fondo per il 
credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino: 


«) nome, cognome e paternità dell’interessato; 
b) la qualità che riveste e l’amministrazione dalla quale dipende; 


c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario raggua- 
gliato a mese con la norma dell'art. 13 del Testo uni co, escluso ogni emola- 
mento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza; 


FP d) le ritenute che per legge geravano;mensilmente Sullo stipendio o 
salario; 


@g“@Ae‘@e@ee nmmtdÌ*WU”UÙ]eEEe e - --=*----_7+" rt cechi aiutati sttetibemicalionit nei | 
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e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, ces- 
sioni, quote di prezzo o canoni di aftitto di case popolari o economiche 0 per I 
altre cause, con l'indicazione dei creditori, 

Detta diehiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato | 
«lella emissione dell’ordine per il pagamento dello stipendio o salario e deve 
essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identità ovvero 
direttamente trasmessagli per posta; quando ne abbia fatta richiesta. 

FE' vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non 
siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati neeli articoli da 6 a 11 del 
Testo unico 0 che non siano stali sottoposti ata ritennta per contributo a fn- 
vore del Iondo, a norma degli atiicoli 15 e 19 del Testo nnie) medesimo. 


Art. 15. 

l'impiegato o salariato che vuol contrarre un prestito verso cessione di 
quote di stipendio o salario dia provare di avere sani costituzione fisic1, 
inxliante certificato rilasciato dia un medico provinciale, da un ulficiale sani- 
trio comunale o da un medico miliare in attività di servizio. 

Per i dipendenti dalle Amministrazioni delle poste e dei telegrafi, della 
marina mercantile e dell’Azienda di Staio pei i servizi telefonici, i eertiticati 
di sana costituzione fisica  posseno: essere. rilasciati aache da medici delle 
Ferrovie dello Stato. 

Per i salariati in servizio presso un utticio 0 stabilimento) governativo 
duve esiste un medico incaricato del servizio sunitario, il certiiicato deve es- 

sere rilasciato dal medico stesso. Ove questo maneli o sia impedito, il certi 
cato può essere rilasciato da uno dei medici indicati nei commi precedenti; 
in tal caso il capo dell'ufficio che trasmette gli atti per il prestito deve fare 
risultare la mancanza o impedimento del medico incaricato. 

Il sanitario, dopo avere accertata la identità personale del richiedente, 
lo sottopone a visita e non può rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. 
Egli ha diritto ad un compenso da parte del richiedente, nella misura di 
lire dieci, 

Il certificato della visita sanitaria deve esere redatto su apposito modello 
a stampa predisposto dalla amministrazione del Londo per il credito ai dipen- 
denti dello Stato. 

Il sanitario che rilascia il certificato deve fare attestare la sua qualità e 
artenticare la sua firma dal pretetto, dal podestà, dalla superiore autorità mi- 
litare, dal capo dell'Ispettorato sanitario Ri delle Ierrovie dello 

. Stato, dal capo dell’utficio o stabilimento, a seconda che si tratti di medie. 
provinciale, di ufficiale sanitario dai di medieo nulitare, di medico 
delle Ferrovie dello Stato 0 di medico gov ernativo presso un ufficio 0 stabi- 


limento. 
I) certificato non può essere conseemato al richiedente, ina deve essere 
5 consegnato o spedito in busta chiusa, al capo dell’ulicio dal quale dipende 
l'interessato. 
Il certificato medico ha la validità di quarantacinque ciorni da quello 
del rilascio, 


Art. 16. 


L’impiegato o salariato ovvero lAmministrazione del F nilo per il ere. 
dito ai dipendenti dello Stato possono chiedere la revisione del giudizi» 
espresso dal sanitario nel certificato: È 


0) alla Direzione generale della sanifà publica, pes[i, certificati rila. 
seiati dai medici provinciali; i 
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b) ai direttori di sanità militare, per i certificati rilasciati dagli uffi- 
ciali medici; 

c) a medici provinciali, per i certificati rilasciati dagli altri medici 
non militari. 


Art, 17. 


‘-  L'impiegato o salariato che ha una cessione in corso verso uno degli 
Istituti indicati nell'art. 16 del Testo unico e intende contrarre un nuovo 
prestito verso cessione di quote di stipendio o salario deve chiedere all’Ist- 
tuto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di «ue- 
st’ultimo. 

L'Istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, 
entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo a stampa predisposto dal- 
l’Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. 

Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza 
il nuovo mutuante ad estinguere i] residuo debito computando gli interssi fino 

a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. 

I due esemplari del conto debbono dall’interessaito essere prodotti al- 
l Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, insicine al nuovo 
contratto di mutuo stipulato con uno degli Istituti indicati nell'art, 16 del 
Testo unico o alla domanda per concessione di prestito sul Fondo, 

La produzione del conto è obbligatoria anche nel caso che il naovo mi- 
{nante sia lo stesso cessionario precedente. 

La produzione del conto non è dovuta, quando creditore della preecdent? 
cessione sia il Fondo, tanto nel caso che la cessione sia stata originariamente 
costituita a favore del Fondo quanto nel caso che sia stata dal Fonda ri- 
scattata. 


Art. 18. 


- Chi intende contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio 0 
saliiio con uno degli Istituti indieati nell'art. 16 del Testo unico deve farne 
domanda in quattro esemplari all'Istituto mutuante, su-apposito modulo pre- 
disposto dall’Amministrazione del Tondo per il credito ai dipendenti dello 
Stato. 

Dalla domanda. devono risultare: , 
J) nome, cognome, paternità, stato civile e qualità del richiedente; 
2) TAmministrazione dalla anale dipende; 


3) il numero delle quote mensili dello stipendio o salario di cui intende 
fave cessione, l'importo costante di ciuscuna quota espressa in unità di lire 
c l'ammontare complessivo, delle quote stesse che costituisce l’importo lordo 
del la 

La domanda deve essere presentata al capo dell'afficio dal quale Vinteres- 
sato dipende, 


Art. 19. 


Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio dal EHE 
Il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilità; 


i a) l'esattezza delle generalità esposte; 
b) la data di nascita; 
c) la data di prima nomina all’impiego; 
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d) il periodo di servizio utile alla data della domanda per l'assegno di 
‘quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale periodo non concordi 
con la data di prima nomina e fornendo l’idicazione dell'eventuale decreto 
ministeriale registrato alla Corte dei conti che abbia stabilito il riscatto dei 
servizi straordinari anteriori; 


e) che il richiedente ha o non ha adempiuto o è libero dagli obblighi 
di leva; 


f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso dei requisiti ri- 
chiesti nell’art. 6 del Testo unico; 


g) che non vi sono in corso, o previsti provvedimenti che possano avere 
per effetto la cessazione o diminuzione anche temporanea dello stipendio o 
salario; 1 i 

h) la natura, con dati precisi, del trattamento di quiescenza che gli 
compete. 


I quattro esemplari della domanda sui quali sono state aggiunte le atte- 
stazioni sopraindicate, insieme ad un esemplare dello stato dello stipendio o 
salario mensile indicato nel precedente articolo 14, sono dall'ufficio dal quale 
dipende il richiedente spedili direttamente all’Istituto cui la domanda è diretta. 


Art. 20. 


L’Istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente articolo, espri- 
me il proprio consenso sui quattro esemplari della domanda, indicando l'am- 
montare lordo del prestito cile concede; il numero e relativo importo delle 
Quote mensili di stipendio o salario da cedersi per l’estinzione del prestito ele 
devono essere di eguale misura; il sazgio annuo dell'Imteresse e il relativo ain- 
montare complessivo dovuto per l’iniera durata della cessione liquidato a sca- 
lare per mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito. 

Dichiara, altresì, che dalla somma mutnata dovranno essere anche detratti 
l'importo dei diritti del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, l’am- 
montare del residuo debito per precedente cessione e di ogni altro eventuale 
debito indicato dal Fondo, le spese di amministrazione e quelle per la rezi- 
strazione. 

concessione del prestito è datata e sottoscritta da chi ha la rappresen. 
pa legale dell’istituto mutuante ed è munita del timbro dell’istituto me 
rlesimo. 


. Gli atti sono restituiti dall’Istituto mutuante all’ufficio dal quale li ha 
rreevuti, 


Art. 21. 


La concessione del prestito deve essere accettata personalmente dal mu- 
4uatario; non è ammessa l’accettazione per mandato 0 a mezzo di qualsiasi 
intermediario, 


/ 


Aat. 22, 


Il capo di ufficio del mutuatario trasmette in piego raccomandato con 
‘apposita nota di accompagnamento all’Ispettorato generale per il credito ri 
dipendenti dello Stato i quattro originali del contratto di prestito, al'esanduvi 
:1 due esemplari della dichiarazione dello stipendio o salario mensile, il certifi. 
.eeto medico e, ove risulti un residuo debito per precedente cessione, i due csem. 

plari dello statò di tale debito. 
La trasmissione deve essere fatta non oltre cinque giorni dal ricevimento 
«degli atti al completo. 
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Att. 23. 


L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuto ;l 
contratto di prestito, lo essumma per controllare l'osservanza. delle disposizioni 
di deege e di regolnnento nonchè Ja liquidazione dezii interessi e, accertata 
la resolirità degli atti, coanesdo la saranzia a carico del Londo per il eredio 
ai dipendenti dello State, Contemporaneamente hquida a favore del fonda 
stesso Pimporto delle spese di amministrazione in ragione del 0,50 4 sull'am- 
montare lordo del mitituo e quello del premio compensativo del rischio in ra- 
«Lone del 2 0 del 4% sull'ammontare tordo «el mntno a seconda che si tratti 
dij carmizio per la durata di un quinquennio 0 di un decennio, 

La diclrarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del contratto, 
contiene Lespresso Meliano alle disposizioni del Testo unico e la indicazione 
coltagliata delle somme ehe VIstituto mutuante deve trattenere sull'importo 
del mutuo e versare al Fondo e ad altro ente creditore per eveninale precedente 
cessione, 

La concessione della garanzia viene annotata in apposito registro insieme 
cen l'indicazione analitica dle somme spettanti al Fondo, ai fini della vizi 
aiza sulla foro riscossione nei termini stabiliti nell'art, 42 del Testo unico. 

La concessione della caranzia rende il contratto perfetto eil eseguibile. 


Art, 24, . 


L’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, concessa È 
varanzia, provvede come appresso: 


1) trasmette in piego raccomandato all'Istituto mutuante due originali 
dej contratto dei quali uno per lY'ul'ficio del registro e, ove si abbia residuo 
debito per precedente cessione da estinguere, un esemplare della relativa si- 
inazione accettata dal debitore; 


2) trasmette în piego raccomandato all'ufficio clie dispone il pagamento 
dello stipendio o salario un altro originale del contratto ed un esemplare dello 
stato delio stipendio o salario mensile di cui all'art. 14, con invito a provve- 
dere alla esecuzione del contratto medesimo, facento espressa indicazione dei. 
l'importo e della data di decorrenza della trattenuta da eseguirsi sullo sti- 
pendio o salario non che della data di cessazione della ritenuta per eventuale 
cessione precedente ; 

3) informa i) mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione 
delle somme che debbono essere prelevate dall'importo del muino e delle di- 
s«paizioni impartite circa le ritenute da eseguirsi sullo stipendio o salario; 

4) dà avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio che cura la ese 
cuzione del pagamento dello stipendio o salario, ove esso sia distinto dall’uf- 
ficio ordinatore; 

- 5) dà notizia altresì del contratto all’ufficio del registro della circoscri- 
zione nella quale ha sede l’Istituto mutuante; 


6) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto con tutti 1 
doenmenti che lo corredano. 


{ pieghi raccomandati di cui ai numeri 1 e 2 non possono contenere che 
un solo contratto con i relativi allegati. 


Art. 25. 


I) contratto di mutuo deve pssere sottoposto alla registrazione a cura del- 
l’Istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della 
concessione della garanzia nel modo stabilito nel n. 1-dell’articolo precedente. 
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Art. 26. 


Per ottenere il prestito sul Fondo per il eredito ai dipendenti dello Stato 
l'interessato deve farne domanda all'Ispettorato generale per il credito ai di- 
iendenti dello Stato, sull'apposito modello a stampa predisposto dall'Ammi- 
nistrazione del Fondo, dando le indicazioni prescritto nell'art. 18 e compr. 
vando lo stipendio 0 salario di eni è fernito, la sana costituzione fisica e 
l'eventuale esistenza di un residuo debito per preecdente cessione, a norma 
di eli articoli 34, 15, 16 e 17. o 

HI richiedente deve inoltre provare Te necessità personali e fioniliari che 
ciusbificano la richiesta, 


Art. 27, A 


Sulla domanda di eni al precedente articolo il capo di ufficio dal quale 
id richiedente dipende fa Je attestazioni preseritte nell’art. 19 e riferisce sus- 
cintamente circa le condizioni personali e familiari del richiedente e le neces- 
sità da lui addotte. 

La domanda, escluso ogni intermediario, è frasmessa a cura dello stesso 
cipo di ufficio all'Ispettorato generale. per il eredito ai dipendenti dello 
Niato, con apposita lettera di accompagnamenio alla quale debbono essere 
uniti gli atti Indicati nell'art, 22 ed i doemamti prodotti per comprovare ln 
necessità del prestito. 


Art, 28, 


L'Ispettorato generale per i] credito ai dipendenti dello Stato accerta la 
regolarità ‘dei documenti prodotti, la esistenza delle condizioni e dei requisiti 
preseritti per la eessione di quote di stipendio o salario e sottopone, quindi, 
la domanda stessa alle determinazioni Ael Comitato di eni allart, 23 del Te- 
sto unico. 


\ 
Art. 29, 


Il Comitato per il conferimento dei prestiti diretti sul Fondo per il ere- 
lito ai dipendenti dello stesso Stato valuta le necessità di ciaseun richiedente 
e la possibilità ed opportunità di concedere un prestito, in relazione agli oneri 
del Fondo ed alle disponibilità licuide del Fondo stesso, al numero cd all’en- 
tità dei mutui richiesti. 

Nella concessione dei prestiti, prevalgono coloro che dimostrino necessità 
‘più gravi; in caso di egnali necessità, è data la preferenza ai richiedenti che 
abbiano prole più numerosa. 


Art. 30. 


Della deliberazione del Comitato clie respinge la domanda O che l’accorlie 
}er una somma inferiore a quella richiesta è data comunicazione al richiedente, 
a mezzo del capo di ufficio dal quale dipende. i 

Nel primo caso sono restituiti all’interessato ì due esemplari della dichia- 
razione dello stipendio o salario, affinchè egli, ove lo creda, possa rivolgersi 
ad altro Istituto nella forma prescritta negli articoli 18 a 21; nel secondo 
caso, ove l’interessato dichiari di accettare il mutuo nella minore somma of- 
fertagli, si fa luogo alla concessione; ove dichiari invece di non accettare, gi 
nrovvede alla restituzione dei due esemplari ella dichiarazione;dello, stipon) 
«lio o salario, 
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Il Comitato non può essere chiamato a pronunciarsi su nuova richiesta di 
mutuo, se non siano trascorsi almeno due mesi dalla precedente deliberazione, 
salvo che il richiedente dimostri che siano sopravvenute necessità nuove. 


Art. 31. 


Se il Comitato delibera l’accoglimento della domanda, si procede alla li. 
quidazione del prestito determinando che la estinzione del prestito stesso abbia 
inizio col primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della som- 
ministrazione e che, agli eftetti del calcolo degli interessi, la estinzione si 1mzu 
alla fine del secondo mese. 

Sono liquidati distintamente; 

a) l’importo lordo del prestito; 

») l’importo degli interessi calcolati per l’intero periodo di ammorta 
mento del prestito, col metodo a scalare, al saggio del quattro per cento; 

c) le spese di amministrazione nella misura del 0,50 per cento sull’im- 
porto lordo del prestito; 

d) il premio compensativo dei rischi, calcolato nella misura del 2 per 
cento o del 4 per cento dell’importo lordo del prestito, a seconda che si tratu 
di prestito quinquennale o decennale; 

e) l'interesse al saggio del quattro per cento per l’anticipato pagamento, 
relativamente al periodo che intercorre fra la data di emissione del mandato e 
quella dell'inizio della estinzione del prestito; 

.. f) il residuo debito netto per precedente cessione, quando questa esista, 
liquidato alla data di inizio della estinzione nel nuovo prestito; 

. 9) l’importo di ogni altro eventuale credito del Fondo, per precedenti 
cessioni, 

Gli elementi di ogni liquidazione sono annotati distintamente in appo- 
sito registro. 


Art. 32. 


L'importo delle somme indicate nc) Secondo comma dell’articolo prece- 
«dente alle lettere da db) a g) è detratto dall’ammontare lordo del prestito e la 
somininistrazione si effettua con l’emissione di un ordinativo di pagamento 
per la somma residua. | 

Qualora il residuo debito netto per precedente cessione sia dovuto ad uno 
degli Istituti indicati nell'articolo 15 del Testo unico, tale debito si estingne 
mediante la contemporanea emissione di un altro ordinativo a favore dell’Isti- 
tito creditore. 


Art. 33. 


La concessione del prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti dello 
Stato deve essere comunicata all’ufficio che ordina il pagamento dello sti- 
[:endio o salario al cedente. 

iLa comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata e deve 
sontenere: 

1) la indicazione dettagliata di tutti gli clementi indicati nell’art. 31; 
2) l'importo netto del prestito ammesso a pagamento; 
3) gli estremi dell’ordinativo emesso per tale paramento; 
._ ‘) il numero e l’importo delle quote da tratteneivi sullo stipendio o 58- 
lario mensile per l’ammortamento del prestito. e la TelatiraOderorrenza; 


ti tn 
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5) la data in cui deve considerarsi cessata la irattenuta per l'eventuale 
precedente cessione ln corso. 
Analoga comunicazione deve essere fatta al gedente ed all’ufficio che cura 
la esecuzione del pagamento dello stipendio 0 salario, ove questo sia distinte 
dall’ufficio ordinatore. A 


Art. 34. 


Nel caso di cessione da parte di un sesmtario di più comuni consorziati, 
la comunicazione della cessione ed ogni altra comunicazione o richiesta deb- 


Dono essere indirizzate al comune sede del consorzio. 
La responsabilità incombente el podestà nella ipotesi di cui all’ultimo 
comma dell'art. 31 del Testo unico fa carico al podestà del comune sede del 


consorzio. 


Art. 35. 


Gli Istituti indicati nell’art. 16 del Testo unico somministrano i mutui 
verso cessione di quote di stipendio o s2lario direttamente ai mutuatari, esclus:, 
qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa, © 
liresso la loro cassa, o per mezzo di assegno banentio emesso con le clausole 
«non all'ordine » e «non trasferibile ». 

I mutui sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagabili 
‘altanto con quictanza del mutuatario, escluse qualsiasi mandatario 0 inter. 
mediario in genere e qualsiasi avente cansa. 


Art.236 


Il capo dell'ufficio dal quale il cedente dipende ha l'obbligo di segnalare 
senza indugio all’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato 
qualsiasi fatto non segnalato nella dichiarazione prescritta negli articoli 19 
e_27 o sopravvenuto, dal quale possa comunque derivare un ageravamento nei 
rischi a carico del Fondo per il credito ni dipendenti dello Stato, 


“ 


Art. 37. 


La comunicazione prevista negli articoli 24 e 33 costituisce l’ammini- 
strazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della 
IUgge civile, per le quote di stipendio o salario cedute. 

Le quote di stipendio o salario ceduto e non trattenute al cedente alle 
rispettive scadenze sono ricuperabili a cura della suddetta amministrazione, 
a norma dell’art. 3 del R. decreto-legre 19 gennalo 1939-XVII, n, 295, di- 
stintamente dalle quote cedute che si maturano di mese în mese, 

Nel caso in cui l'impiegato o salariato debitore passi alla dipendenza 
di altra amministrazione anche privata o di altro utricio della stessa amministra. 
zione, l'ufficio che aveva l’obbligo di curare la esecuzione della cessione deve co- 
municare a mezzo lettera raccomandata al nuovo utficio del cedente i dati 
originari concernenti la cessione medesima, nonchè il conto delle ritenute 
eseguite e dei versamenti fatti al cessionario. 

Fino a quando tale comunicazione non sia avvenuta, rimangono a ca- 
rico dell’amministrazione della quale fa parte l’ufficio tenuto alla comuni. 
cazione stessa gli obblighi che le incombono quale terza debitrice ceduta. 
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Della comunicazione medesima deve essere data immediata notizia al. 
l'ente cessionario cd all’Tspettorato generale per il eredito ai dipendenti 
dello Stato, 


Art. 38, 


lino a che non sia avvennta la somministrazione del mutuo, Ispettorato 
senerale per il credito ai dipendenti dello Stato, su richiesta dell’impiegato 
o sulariato e previo consenso dell'istituto mutuante qualora si tratti di pre- 
stito garantito, può disporre la revoca della concessione del prestito diretto 
o della caranzia. ; 


Art. 39. 


Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte in una 
lorma assieurativa, l'impiegato o salariato beneficiario della relativa polizza 
per contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o salario, 
deve impegnarsi di non chiedere all'istituto assicuratore operazioni di prestito 
o riscatto e di non costituire vincoli sulla polizza in qualsiasi altro modo, 
fino alla concorrenza dell’importo lordo del mutuo che intende stipulare verso 
cessione di quo:e dello stipendio o salario, L'l-spettorato generale per il ere 
dito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione di tale impegno all'istituto 
assicuratore, a mezzo di lettera raccomandata. 

Ove la detta polizza sia già gravata da vincoli, l’impiegato o salariato 
beneficiario può contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio 
o salario a condizione che con il neavato di (questa operazione siano prima 
estinti detti vincoli fino a reintegrare il valore economico della polizza pe’ 
eifra pari all'importo lordo del mutuo. 


Art. 40. 


Anche prima che siano trascorsi i termmi stabiliti nell'art, 39 del Testo 
unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato può consentire la 
estinzione anticipata del prestito da esso concesso. In tal caso lo sconto degli 
interessi non maturati e l’abbuono del premio compensativo dei rischi stabi- 
liti nei commi secondo e terzo dell’articolo suddetto vengono concessi s0l- 
tanto per il periodo compreso fra la scadenza doi termini di cui sopra e la 
scadenza normale del prestito. 

Qualora si tratti di prestito coneesso da uno degli istituti indicati nel- 
l'art. 16 del Testo unico, l'estinzione anticipata volontaria prevista nel primo 
comma può avvenire soltanto con il consenso dell’Istituto mutuante. Il l'ondo 
concede l’abbuono del premio compensativo del rischio perecpito soltanto per 
1 pertodo compreso fra la scadenza dei termini di cni nel sopra eitato arfi- 
colo 39 e la scadenza normale del contratto, 


Art. 4l. 


Nel caso «di estinzione anticipata di una cessione in corso per effetto di 
lina nuova cessione, ln restituzione della quota del premio compensativo del 
rischio da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, prevista 
nel secondo comma dell'art, 41 del Testo -mnico, si effettnaCmedianie com- 
pensazione col premio dovuto sulla nuova operazione, 
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Art. 42. 


Nel caso di riduzione di stipendio © salario, le quote ridotte da tratte- 
nersi al cedente ar sensi dell'art. 536 del Testo unico si determineranno tra- 
scurando le frazioni di lire. 


£ Art. 43. 


Per gli effetti degli articoli 33, -14, 15 e 46 del Testo unieo l’utticio che 
ordina il pagamento dello stipendio o salario del cedente deve dare imme- 
diata notizia all’Ispettorato generale per il eredito ai dipendenti dello Stato 
di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione dell’emol»- 
mento, indieando in quest’ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di 
quiescenza. 

Indipendentemente dall’obblizo di eni sopra, nel caso previsto nel secon- 
do comma dell’art. 36 del Testo unico, Vutficio deve disporre la diminuzione 
della ritenuta sullo stipendio o salario ridotto. 

Ove all’ulteriore pasamento dello stipendio, salario o assegno conti- 
nuativo di quiescenza d:bba provvedere un'altro ufficto, ovvero un istituito di 
previdenza d di assietirazione, l'ufficio che prima era competente gli comu. 
nicherà in tempo ritile tutte le notizie necessarie perchè si possa Gi*porre per 
la esecuzione, sin dall’inizio, delle ulteriori ritenute sullo stipendio, salario 
o assegno continuativo di quiescenza. 

el caso di cui al terzo comma deVart, 44 del Testo unico, Vamministra- 
zione dalla quale dipendeva il cedente ovvero l'istituto di previdenza è di 
asstetrazione, prima di pacare l'indennità o capitale a:sieurato dovuto,, deve 
attendere che lTspettorato zenerale indichi L'importo del residuo debito del 
cedente da estinouersi con detta indennità o capitale assicurato. 


Art. 44, 


Nel caso di eni all’art. 45 del Testo unico, prima di pagare al cedente 
qualsiasi somma spettanterli una volta tanto allÈatto della cessazione dal str- 
vizio, si devono attendere le determinazioni dell'Ispettorato generale per il 
credito ai dipendenti dello Stato. 


Art. 45. 


Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di complore 
in sostituzione dell’impiecato o salariato debitore eli atti necessari per la 
Iomidazione » dell'assegno di quiescenza ed altre indennità ove non sia pre- 
vista una procednra di ufficio. 


Art. 46. 


Nél caso previsto nell'ultimo comma dell’art. 4 del Testo unico, lo 
sconto degli interessi e del premio compensativo del risehto si calcola all’atto 
el pagamento della somma spettante nl cessionario, considerando il paea- 
mento stesso come offettuato alla fine del mese in mi ha luogo. | 
La stessa norma si applica nel caso dell’art. 45 del Testo unico, quando 
con la ritenuta ivi prevista si effettua la estinzione anticipata del mutuo. 


Art. 47. 


Al nome dell’impiegzato o salariato al quale è stato concesso il prestito 


viene aperto presso il fondo per il credito ai dipendenti delloOStato antonitò 
nel quale si annotano: i 
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4) il cosnome, il nome, la paternità e 11 Itogo di residenza del debitore; 


b) l’importo lordo del mutuo, la decorrenza dell’ammortamento, l’im- 
porto della ritenuta mensile ed il numero complessivo delle mensilità du 
ritenene; Cile 

c) l'indicazione dell’ufficio che deve ettettuare le ritenute sullo sti- 
pendio o salario, © | 

In detto conto vengono altresì annotati, durante 11 periodo di ammorta- 
mento del mutuo, i versamenti delle singole ritenute mensili, le eventuali 
riAnzioni della ritennta e le interruzioni, ai fini del conteggio degli interessi 
di cui all’art, 37 primo comma del l'esto manico, 


Art. 48. 


Se devesi effettuare in via definitiva la riduzione della quota di ommor- 
tuuento di un prestito concesso dal Fondo per il credito aà dipendenti dello 
Stato, si procede alla chiusura del conto individuale calcolando il residuo 
debito al netto di interessi, nel modu previsto nel secondo comma dell’art. 39 
del Testo unico. Si apre, quindi, un nuovd conio che ha per debito iniziale 
quello caleolato nel modo anzidetto. I successivi versamenti vengono su que- 
st’ultimo annotati, imputando ogni somma in conto interessi per l’importo 
dovuto a questo titolo fino a tutto il mese nel quale si effettua il versamento 
ed in conto capitale per la; eventuale rimanenza. 

DE interessi sono contegziati al saggio originario della concessione del 
prestito, 


Art. 49. 


Quando il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato riscatta una ces- 
sione garantita, si apre un conto individuale al nome del debitore nel quale 
si annotano: 

a) il cognome, nome, paternità e litogo di residenza del debitore; 
b) l'ufficio che deve affettuare le ritenute sullo stipendio, salario 0 
pensione; di 

c) il saggio di interesse previsto dal contratto della cessione riscat- 
tata c la data di sendenza del contratto medesimo; 

d) il debito iniziale costituito dalla somma che il Fondo ha pagato 
all’istituto cessionario per effetto del riscatto, 

Su detto conto vengono annotati i successivi versamenti, ifhputando agri 
somma in conto interessi per l’importo dovuto a questo titolo fino a tutto 
il mese nel quale si effettua il versamento ed in conto capitale per la even- 
tuale rimanenza. 

I detti interessi sono calcolati a norma del terzo comma dell’art. 33 del 
Testo unico. 


Art. 50. 


Qualora il Fondo per il eredito al divendenti dello Stato soddisfi 1’ob- 
bligo della caranzia con il pagamento di una o più quote o parti di quote 
imensili di stipendio o salario, st apre un conto individuale intestato al debi- 
tore, recante le stesse indicazioni di cnì al primo comma dell’articolo pre- 
codente, ut mne RA 

I) debito iniziale è costituito dall'importovdi tutte bHWeCquote o parti di 
quote pagate, : 
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I versamenti a -scomputo di tale debito sono annotati sul conto, impu- 
tando ogni somma nel modo previsto nel secondo comma dell'articolo pre- 
cedente. 

L’interesse decorre per ciascuna quota dal giorno successivo a quello 
del relativo pagamento ed è conteggiato a norma del terzo comma dell’arti- 
colo 33 del Testo unico, 


Art. 51. 


Qualora un impiegato o salariato al nome del quale sia stato aperto 
un conto individual: per prestito“diretto, per riscatto o per rimborso di 
quote o parti di quote mensili, cessi dal servizio per causa di morte, sì pro- 
cede alla chiusura del conto ed il residuo credito netto viene eliminato dalla 
consistenza patrimoniale del Fondo per il credito ai Gipendenti dello Stato. 

Ove la cessazione avvenga per altra causa, senza dar luogo a tratta- 
mento di quiescenza, si chiude il conto individuale e sì elimina il residuo erc- 
dito netto dalla consistenza patrimoniale del Fondo. Contemporaneamente si 
apre un altro conto sotto la denominazione di conto rischi, che ha per debito 
iniziale quello eliminato e sul quale «aranno anrotati gli eventuali successivi 
versamenti con l'osservanza di criteri indicati nell’art. 48 per i prestiti con- 
cessi direttamente dal Fondo e negli articoli 49 e 50 per 1 casì ivi indicati. 


Art. 52. 


Ie somme per qualsiasi causa dovute al Fondo per il credito ai dipen- 
denti Aello Stato sono pagate dalle amministrazioni centrali mediante ordina- 
tivi diretti sulla Regia tesoreria centrale, recanti la indicazione dell’acere- 
ditamento al conto corrente del Fondo. 

Tali somme, sia dalle predette amministrazioni centrali, eome da altm 
uffici, enti o persone, possono altresì essere pagate a mezzo vaglia del Tesoro 
intestati al Regio tesoriere centrale per l’arcreditamento al detto conto cor- 
rente, o con vaglia bancari o vaglia postali o assegni su conti correnti po- 
stali, intestati o girati al tesoriere centrale medesimo ovvero all’Ispettorato 
generale per il credito ai dipendenti dello Stato. 

In ogni caso detti ordinativi come ogni altro titolo di pagamento debbono 
essere inviati all’Ispettorato generale assieme ad appositi elenchi esplicativi 
în due esemplari, dei quali uno sarà restituito con dichiarazione di ricewnta. 

LIspettorato generale raggruppa i titoli nervenuti, secondo la loro na- 
tura, compila per orni gruppo il relativo ordine di riscossione ed effettua 
giornalmente il versamento alla Regia tesoreria centrale per l’accreditamento 
al conto corrente del Fondo. 

Gli elenchi esplicativi di cui al terzo comma costituiscono la hase per 
gli acereditamenti delle singole somme ai conti dei rispettivi debitori al nome 
dei quali fmrono pagate. 

T contributi nl Fondo dovuti dai comuni del Regno per i rispettivi segre- 
tari comunali. dehbono essere versati alla sezione di Regia tesoreria provin. 
ciale n termini dell’art. 21 .del Testo unico. 


Art. 53. 


Nei procedimenti esecutivi a carico degli esattori delle imposte diretto, 
per 1 comuni che risultino morosìi verso il Fondo per-il eredito ai dipendenti 
dello Stato, quando trattasi dei contributi stabiliti nell’aàrt. 19 del Testo 


mMnmniena 3] sitnla hoca Aall'ardina A! stannito d 6AnlPinesinmetanni al nansmanta 
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a norma dell'art. 32° del testo stesso, è il ruolo passato in riscossione; ove 
invece sì tratta di quote di stipendio del segretario comunale per ammorta- 
mento di prestiti, il titolo è costituito dalla nota di liquidazione della somma 
dovuta, appositamene inviata all'intendente di finanza dall’Ispettorato ge- 
nerale per il credito ai dipendenti dello Stato, ron dichiarazione di eonfor- 
mità alle risultanze del conto in suo possesso. 


Art. 54. 


Agli effetti della procedura coattiva prevista nell'articolo 46 del Testo 
unico, gli atti di ingiunziene sono emessi dall’Tspettorato generale per il 
credito ai dipendenti dello Stato e resi eseeutivi dal pretore di Roma. 

Lo stesso Ispettorato senerale provvede al ricupero delle tasse di bollo 
e dei diritti spettanti agli incaricati della notifica delle ingiunzioni e degli 
atti esceutivi e ne cura il versamento al competente ufficio finanziario 
di Roma, 


Art. 55. 


Le domande per il rimborso di somme indebitamente percette o tratte- 
nufe dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato debbono essere pro- 
dotte all’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, debi- 
tamente motivate e documentate. 

Per comprovare la qualità di eredi o di altri aventi causa debbono essere 
prodotti i documenti prescritti nel regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e la contabilità generale dello Stato, 

Qualora detti documenti siano stati già esibiliti ad altra amministrazione 
dello Stato, basterà un certiticato dell’ammini:trazione che lì ha ricevuti, che 
dichiari la presentazione e la regolarità e ne riporti gli elementi essenziali. 
Nell'ipotesi che tali documenti siano stati uniti a corredo di un ordinativo 
di nagamento, nel cortificato devono essere indicati il capitolo di bilancio, 
il numero e la data dell’ordinativo. 


Art. 56, 


«ili ordinativi di pagamento emessi dall’Ispettorato generale per il ere 
dito ai dipendenti dello Stato, rimasti inestinti alla fine dell’esercizio finan- 
ziario successivo a quello della emissione, seno re itituiti dalla Regia teso- 
reria centrale e dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale all’Ispettorato 
stesso, che li voltura a favore del Fondo o ne dispone l’accereditemento al 
conto corrente di cui all'art. 51 del primo comma’ del Testo unico. ° 
Il pagamento a favore degli aventi diritto Acllr somme reintroitate al 
detto conto viene effettuato in secnita a domanda degli interessati, fino a 
quando non sia decorso il termine per la preserizione, . 


Art. 57, 


1 titoli di proprietà del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato 
sono depositati in custodia, presso la Cassa depositi e prestiti. 

Al conto corrente aperto presso la Cassa depositi e prestiti, a norma del- 
l’art. 51 secondo comma del Testo unico, vengono accreditati; oltre alle somme 
indicate nel comma anzidetto, anche eli interessirmatrrati ‘sui detti titoli e le 
relative quote di capitale rimborsate per ammortamento 0 sorteggio. 
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Alla fine di ogni semestre Ja Cassa depositi e prestiti trasmette all’Ispet. 
icrato generale per il eredito ai dipendenti dello Stato un estratto del proprio 
conto corrente con la liquidaziona degli interessi, allo scopo di averne il be- 
vestare. 


TITOLO 1lI. ù 


DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEi SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI 
NON DIPENDENTI DALLO STATO. 


Art. 58, ‘ 


Gli impiesati e selariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 de' 
Testo unico e non contemplati nel Titolo II del testo medesimo, che intendon:. 
contrarre un prestito verso cessione di quote dello stipendio o salario devonc 
presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo stipendio o salario 
che percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell’arti- 
colo 14 del presente regolamento. 

Detta dichiarazione è rilasciata dall’Amministrazione dalla quale l’impie. 
gato o salariato dipende. . i 


Art. 59. 


Gli impiegati e salariati di cui all'articolo precedente che hanno una ces- . 
sione in corso e intendono contrarre ur nuovo prestito verso cessione di quote 
di stipendin o salario con un Istituto diverso devono chiedere al precedente 
cessionario il conto «del residuo debito, allo scopo di estinguerlo. 

Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro dieci giorni 
dalla richiesta. 

Il cedente, se trova il couto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza 
11 nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino 
:. tutto 1l mese nel quale ne effettua il pagamento. o 


Se l’impiegato o salariato ha in corso nna cessione di quote dello stipendio 
+ salario, l’Amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare 
corso ad una cessione nuova se non le viene fornita la prova della avvenuta 
‘estinzione del debito per la cessione precedente, 


Art. 60, 


La notificazione della cessione costituisce 1° AmministraZione dalla quale 
il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le 
quote di stipendio o salario cedute. 


Nel caso in cui l'impiegato o salariato debitore passi alla dipendenza 
dli altra amministrazione ‘anche privata, quella che aveva l’obbligo di curare 
lo esecuzione della cessione deve comunicare a mezzo lettera raccomandata 
all'altra amministrazione i dati concernenti la cessione medesima, nonchè il 
conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessi@mario. 

Fino a quando tale comunicazione non sia avvennta, rimangono a carico 
dell’Amministrazione tenuta alla comunicazione stessa gli obblighi che le in- 
combono quale terza debitrice ceduta. 
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Art. 61. 


Te quote meusili dello stipendio o salario di cui si vuole fare la cessione 
devono essere indicate per inn-orto costante ed in unità di lire, 

Nel caso di riduzione de'lo stipendio o salario gravato di cessione che 
obblishi a ridurre le quote mensili da trattenere per detta cessione, tali quote 
si Celerminano trascurando le frazioni di lire. 


Art. 62, 


Per cli effetti dell'art. -H4 del Testo unico richiamato nell’art. 56 del testo 
medesimo, l’ammini-trazione che provvede al pagamento dello stipendio o sa- 
lerio gravato di cessione deve dare immediata notizia all’Istituto cessionario 
ovvero all’Istituto assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessiu- 
norio, di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del ver- 
samento della quota ceduta, indicando in quest’ultimo caso se si faccia luogo 
a traviamento di quieseenza. 

Ove all’ulteriore pagamento dello stipendio, salario o assegno continta- 
tivo di quiescenza dibba provvedere un’altra Amministrazione ovvero un Isti- 
tuto di previdenza o di assieurazione, l'amministrazione che prima era com- 
»netente gli comunicherà in tempo utile tutte le notizie necessarie perchè -i 
possa disporre per lx esecuzione, sin dall’inizio delle nIteriori ritenute sullo 
stipendio, salario o assezno continnativo di quiescenza. 

Nel easo di cui al terzo comma del suddetto art. 44, l’amministrazione 
dalla quale ‘dipende il cedente ovvero l’Istituto di previdenza o di assìicura- 
zione prima di pazare l’indennità o capitale assicurato dovuto deve attendere 
che l’Istituto cessionario, ovvero l’Istituto assicuratore o il fideiussore che sì 
sia surrogato al cessionario indichi l'importo dei residuo debito del coognle 
da estinguersi con detta indennità o capitale aszicurato. 


Art. 63. 3 


Il cessionario di quote di stipendio o salario ha facoltà di compiere in so- 
s‘ituzione dell’impiecato o salariato debitore gli atti necessari per la liquica- 
zione dell'assegno di quiescenza ced altre indennità, ove il debitore non prov- 
veda entro un termine fissatogli con apposita diffida. 


Art. 64. 


I ferrovieri dipendenti dallo Stato e gli operai dello Stato che puro, 
avendo una stabilità nell’i impiego o nel rapporto di lavoro ed il diritto a con 
seguire un qualsiasi assegno di quiescenza non pIStO di un assegno fisso e 
continuativo possono ciovarsi della facoltà prevista nell’art. 58 del Testo unic». 

Ta somma cedibile sugli stipendi o salari dei suddetti è racguagliata ..1 
prodotto dello stipendio 0 ‘salario ciornaliero che si percepisce al tempo delia 
domanda del prestito moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di 


Un anno, 
> VA 


Art. 65. 


Gli atti di cessione di cui all'articolo precedente nonchè i sequestri ed 1 
pienoramenti a carico dei ferroviei e operai dello Stato ivi indienti devono 
essere notificati, n mezzo di ufficiale giudiziario. ai capi di ufficio o sta- 
tilimonto dai quali i ferroveri e gli operai dipendono. 


Dei provvedimenti adottati i detti capi di ufficio o stabilimenti devono 
informare l’amministrazione A competente. 
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TITOLO IV. 
DELLA DELLUA A PAGARE, SOPRA STUPENDI, SALARI FE PENSIONI LE PIGIONI 
E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLAPI ED ECONOMICI, 


Art. 66. 


Le notificazioni all'Ispettorato genere per il eredito ai dipendenti dello 
Stato delle deleghe previste nell'art 60 del ‘Desto unieo possono essere fatte 
anche a mezzo di lettera raccomandata e devono essere accompagnate dailo 
stato dello stipendio o salario del deiegante, rilasciato dall’uff celo competente 
a norma dell’art, 14. 


TITOLO V. 


DeL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI, 


Art. 67. 


Perchè possa essere superato il limite della inetà dello stipendio, salariy 
o pensione a termini dell'art. 69 del Testo unico, l’interessato deve predurre, 
con gli altri documenti, una apposita dichiarazione di assenso del cspo del. 
Amministrazione centrale dal quale dipende per la riscossione dello stipendio, 
salario o pensione. 


DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE 
Art. 68. 


Per ogni impiegato o salariato dipendente da Amministrazione dello 
Stato, In confronto del quale siano intervenu.i atti di sequestro o pignora- 
mento, dì cessione o di delegazione a pagamento sopra lo stipendio o salario. 
l’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato forma un fa 
scicolo personale, ove raccoglie e tiene in evidenza tutti gli atti suddetii. Di 
ogni fascicolo si prende nota in apposita rubrica e in uno schedario. 

Gli atti notificati giudizialmente sono, inoltre, annotati in uno speciale 
rcpertorio. 


Art. 69. 


Gli uffici che ordinano il pasame.nto dezii stipendi, salari o pensioni e 
Da che provvedono alla esecuzione del pavamento devono tenere in evi- 
enza, in apposito registro, i-conti dei sequestri, dei pignoramenti delle ces- 
sioni e delle delecazioni. 


- Art. 70. 


_ Nel caso di canibiamento di ufficio o di residenza di un imp'erato 0 sala- 
ato ovvero di cambiamento di residenza cdi un pensionato, l'ufficio che fino 
a quel moment.» ha provveduto al pagamento dello stipendio, salario o ren- 
mione sottoposti ad alcuno dei vincoli consentiti dalla legge deve trasmetter: 
l’estratto del conto a quello che dovrà proyyveder: (in (seguito. 

Qualora l'impiegato, salariato o pensionato dello Stato sia parato eon 


Cadioti 
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ruolo di spesa fissa, l’ufficio provinciale del Tesoro, presso. il quale trovasi 
iscritta la relativa partita deve trasmettere, con l'estratto del conto di cui al 
comma precedente, anche la copia rutentica del conto corrente di spesa fissa, 


Art. 71. 


Durante il termine di un anno concesso dall'art. 72 del Testo unico agli 
enti contemplati dall’art, 11 del testo medesimo per inserire nei propri statuti 
o regolamenti l obbligo del personale dipendente di contribuire al Fondo per 
i: credito ai dipendenti dello Stata, il personale stesso continua a partecipare 
al Fondo suindicato. 


Art. 72. 


Il rimborso dei contributi previsto nell’art. 73 del Testo unico, quando 
sia dovuto ad un dipendente da amministrazione dello Stato aniclie ad ordi- 
namento autonomo o da uno degli enti indicati nell’art. 10 del testo medesimo, 
viene effettuato in base allo stato de] servizio e dello stipendio o salario per- 
cepito dall'impiegato o salariato, rilasciato dall’Amministrazione che lo aveva 
alla propria dipendenza. Nello ‘stato di servizio del salariato devono ripor- 
rarsi le interruzioni avvennte nell’applicazione dei contributi, a norma del 
terzo comma dell’art. 9 del presente regolamento. 

Per i segretari comunali e per i dipendenti di Istituti di istruzione di 
cui all’art. 11 del Testo unico, la prova dell’avvenuto versamento dei contri- 
buti al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è a carico dei suddetti 
e dei loro eredi. In mancanza di tale prova l ° Amministrazione del Fondo deter- 
roina la somma da rimborsare in base alle risultanze delle proprie scritture. 


Art. 73, 
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e gli uffici 


che intervengono nella esecuzione degli atti di cessione di stipendi o salari ‘ 


non possono fornire notizie riguardanti gli atti medesimi a qualsiasi persona od 
istituto, all'infuori del cedente o del cessionario, anche se investiti di speciale 


rappresentanza. 
Qualsiasi notizia o comunicazione deve essere data per iseritto al cedente 
o alla sede centrale dell’istituto cessionario, in conformità alle risultanze 


degli atti. 
Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania 
: Imperatore d’Etiopia 


, Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo 
Ministro per Vinterno 


MUSSOLINI 
Il Ministro per le finanze Il Ministro per la grazia e giustizia 
I REVEL GRANDI i 
D Ministro per le corporazioni Il Ministro per $ lavori pubblici 


Ricci GORLA 


"ose 
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Decreto MixnistTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 4162. — Decisione relativa 
al concorso snterno per 1 posto dai Sottorapotecnico per il Servizio Ap. 
provvigionamenti (Stabilimento I) 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 
‘28 giuguo 1942-XX, N. PAG. 040/24/119576/24/11/1941 del Servizio Per- 


sonale e Affari Generali; 
Visto l'articolo 60 del Mecolinionia del Per senale approvato col R. D. L. 


7 aprile 1925.III, n. 405; 
Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


E’ approvata la decisione relativa al concorso interno per un posto di 
Sottocapotecnico per il Servizio Approvvigionamenti (Stabilimento Tipolito- 
grafico), bandito con il Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2172, iu 
base alla quale decisione è risultato vincitore il candidato ZUCCONT ‘Ar- 
mando — 302480. 


Roma, li 30 gingno 1912-XX, 


Il Ministro 
Host VENTURI 


Parte I - n. 29 — 16 luglio 1942-xx, 
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Decreto MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 4163. — Graduatoria di mz- 
rito del concorso @nterno a 2 posti di Operaio di 1" classe per il Servizio 
Approvvigionamenti (Stabilimento Tipohtografico). 


IL MINISRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in dara 
28 giugno 19412-XX, N. PAG. 040/24/119601/24/17/41 del Servizio Per- 
sonale e Affari Generali; 

Visto l’articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 


7 aprile 1925.III, n. 405; 
Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


E’ approvata la seguente gradustoria di merito relativa al ‘concorso ìin- 
terno a 2 posti di operaio di 1° classe per il Servizio Approvvigionamenti -- 
Stabilimento Tipolitografico —, bandito con il Decreto Ministeriale 20 gen- 
raio 1942-XX, n. 2173 e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino 
Ufficiale: 

1. — 293581 BANI Giulio 
2. — 187637 SANTIN Mirko 


Roma, li 30 giugno 1942-XX, 


Il Ministro 
Host VENTURI 


Parte I - n. 29 —- 16 luglio 1942-XX. 


_U.. 


— 4... 


) 
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Proerero MixisterIAaLe 30 giugno 1942-XX, n. 4164 — Decisione relati» 
al concerso interno per un posto di Qperaio per il Servizio Commerciale 
e del Traffico (Tipografia del Controllo Viaggiatori e Bagagli). 


JL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 
28 giugno 1942.XX, N. PAG. 040/24/119577/24/4/1939 del Servizio Per- 
sonale e Affari Generali; 

Visto l’articolo 60 del Resolamento del Personale approvato col R. D. L. 
7 aprile 1925.ITI, n. 405; 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRFTA: 


E’ approvata la deris'one relativa al concorso interno per 1 posto ‘i 
operaio per il Servizio Commerciale e del Trafifico (Tipografia del Controllo: 
Viaggiatori e Bagagli), bardito con il Decreto Ministeriale 20 cennaio 
19412.XX, n. 2175, in base alla quale decisione è risultato vincitore il can- 
«lidato BOERO Giovanni Battista — 259791, 


Roma, li 30 giueno 1942-XX, 


Il Ministro 
Host VENTURI 


Parie 1 - n. 29 — 16 luglio 1942-XXx, 


RR i = _ i -—n- 
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Decrero MINISTERIALE 30. giugno 1942-XX, n. 4167. — Decisione relativa 
ul concorso intertio ad 1 posto di Carpentiere sussidiario per le navi tra- 
ghetto, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 
28 giugno ISIN N. PAG. 040/24/1195789/24/5/1940 del Servizio Per- 
sonale e Affari Generali; 
Visto l'articolo 60 de! Regolamento del Personal» approvato col R. D. L. 
7 aprile 1925-ITI1, n. 405; 
Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


E” approvata la decisione relativa al eoncorso interno a 1 pesto di car- 
pentiere sussidiario per le navi traghetto bandito con il Decreto Ministeriale 
20 gennaio 1942.XX, n. 2179, in base alla quale decisione è risultato vinci- 
tore il candidato CATANZARO Franeeseo — S. 3350, 

Roma, li 30 giugno 1942.X.X, 


13 Ministro 
Host VENTURI 


Decrero MinistertaLe 7 luglio 1942-XX, n. 23. — ZKsami di concurso in- 
terno per n. 200 posti di Capo squadra cartonieri con le modalità sta 
bilite dalle norme allegase. 


IL MINISTRO PER LE COMUNTCAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 
2 luglio 1943 , N. PAG (040/24/122676/24.2.-12 del Servizio Personale 
ed Affari Generali : 

Visto l’articolo 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. Li. 
7 aprile 1925.III, n. 405; 

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 
47666 .1175.2.12.22.1.3.1 del 14 giugno 1942-XX; 

Udito il Consiglia di Amministrazione; 


DECRETA: 


Sono indetti esami di concorso interno per n. 200 posti di Capo lana 
cantonieri con le modalità stabilite dalle norme allevate. | 
Si autorizza la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino UÉ- 
ficiale. 
Roma, li 7 ]uelio 1912.XX, 
Il Ministro 
NET Vie. 
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NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO INTERNO A 200 POSTI 
DI CAPO SQUADRA CANTONIERI (Grado 13°) 


1. In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto tn 
concorso Interno a 200 posti di Capo Squadra Cantonieri, ripartiti per Com- 
pariimento come in appresso: 


t N. 15 pesti per il Compartimento di Torino 
» 15 » » ì » » Milano 

L » 30» » > >» Venezia 
» 15 > » » » Trieste 
» (6 » » >» Genova 
> 12° > » » Boloana 
>» 15 » » » » Firenze 
» 15 » Si » » :\ncona 
» 15» » i » Roma 

“; ” » 15 » d » » Napoli 

i >» 16 >» » % » Bari 
» 10 » SI n° o Reezio Calabra 
> 15 » » n > Palermo 
>» 0» Sa Pelecazione di Cagliari 


Totale N. 200 


2. — Gli esami sarauno effettuati da Commissioni Compartimentali (una 
per ogni Compartimento o Delegazione), da nominarsi dal Capo del Servizio 
Lavori e Costruzioni, composte di un Presidente di grado non inferiore al 4° 
e di due membri di grado non inferiore al 7°. 

Esse hanno facoltà diserezionali per determinare le norme sull'espleta- 

.. mento deeli esami. 

3. — Potranno partecipare a) concorso i Cantonieri e i Guardiani a. p. 
stabili, di età non inferiore ad auni 25 alla data stabilita dal punto seguente 
come termine per l'accettazione delle domande di ammissione al concorso, e 
che risultino iscritij al Partito Nazionale Fascista, . 


4. — Gli agenti che si trovino nelle volute condizioni e che intendano 

ss partecipare al concorso, dovranno presentare, pel tramite gerarchico, al Capo 

| cella Sezione da cui dipendono, appesita domanda compilata su carta da 

DÒ bello da lire quattro non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione delle pre. 
senti norme sul Bollettino Ufficiale. 


5. — JT Capi delle Sezioni Lavori dalle quali dipendono eli aspiranti, 
trametteranno al Presidente della Commissione esaminatrice del rispettivo 
Compartimento le domande ricevute per l'ammissione al eomcorso, entro 
dieci ciorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accom- 
| pacuandole con un estratto dei rispettivi foeli matricolari per la parte ri- 
gpu cuardante le sole punizio-ni e con un dettaghato rapporto informativo nei 
i rignardi di ciaseun aspirante, sulla condotta, diligenza, capacità. attitudini 
ul ila dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con 

l'indicazione altrsì delle qualificazircni riportate nel quinquennio 1937-1941, 

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti, con l’in- 

dicazione, per ciascuno di essi, delle date di nascita e di nomina a ruolo, nonchè 

della data d’iser'zione al P. N. F., del carico di femiglia, se sia socio di di- 

ritto all'Unione fra le famiglie numerose nonchè se sia ex combattente, se 
x abbia benemerenze fasciste, di cui all'art, 58, R..P.,.con)le|puntazioni as. 
segnate per ciascuno dei requisiti stessi. 
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6. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla 
Commissione esaminatrice in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 
de] Regolamento del personale in hase azli elementi di cui al precedente 
punto 5° e dopo avere assnnte quelie mazgiori inlomnazioni che la Commis- 
sione stessa riterrà del caso. 

T candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora 
sussista dubbio sulla loro calpevolezza o sulla confienrazione della mancanza 
imputata, possono essere mnmessi con riserva al concorso ed ai relativi esami 
per deliberazione del Direttere Genera'e, su proposta da avanzare di volta 
in volta per il tramite del Servizio Lavori © Costruziani e previo rilascio da 
parte degli interessati di apposita dichiavazione scritta di essere edotti delle 
condizioni con Je quali veneeno ammessi 21 concorso ed agli esami. 

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato, a cura del Presidente 
dla Commissione esaminatrice e per il tramite dei Capi immediati, dove © 
quando avranno luogo eli esami, 


7. — Gli esami consisteranno in due prove seritte ed una orale. 
Le prove scritte saranno le sesuenti: 
Prima prora, — Svolgimento di un tema su argomento ricnardante le 


mansioni del Caro Squadra (Cantonieri, con compilazione di documenti di 
servizio relativi al personale, all'impiero ed al ricavo dei materiali della linea 
od a regolamenti di esercizio o di polizia ferroviaria. 


Seconda prova. --- Soluzione di un problema di aritmetica elementare, in 
relazione al punto a) del programma per la prova orale. 


8. — T temi per le prove seritte verranno compilati a cura del Servizio 
Lavori e Costmzioni, che li farà pervenire in tempo utile alle Commissioni 
Compartimentali in pieco suurellato. 

; prova orale verterà sulle materie inilicate ai punti a) e bd) del pro- 
ramma di cui appresso, 


9 — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei 
componenti la Commissione esaminatrice è di 10 per ciascuna prova sertta c 
di 30 per la prova orale. 


10. — Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno ri- 
portare almeno 42/60 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove 
seritte e non meno di 18/30 dei punti attribuiti a ciascuna di esse. 

Nella prova orale dovranno ottenere almeno 63/90 del numero dei punti 
di eni la Commissione dispone per tale prova. 

Potranno essere inoltre attribuiti da 1 a 10 punti aggiuntivi per ciascun 
eoneorrente in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 5. 


11. — La somma di tatti i punti che i candidati riusciti idonei avranno 
consegnito in ciascuna prova, e sui requisiti di attitudine alla dirigenza, con- 
otta e capacità, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la 
eradnaforia di merito, 


12. — La craduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esami- 
nutrice dande la preretenza - - n parità di voti — agli agenti che abbiano 


Menemerenz»: militari o fasciste, di cui al punto 5 rfelle ‘presenti norme, ai 
sensi delPartieolo 5S dol Regolamento del personale, con preferenza a color> 
che abbiano riportato per j detti titoli una maceiore puntazione ed a coloro 
che siano soci di diritto dell’Unicne Fascista fra le famiclie numerose. 

Tn mancanza delle Aftte benemerenze — semnvea parità di voti — sarà 
tenuto conto dell’anzianità, a norma dell’art;;59; del, Resolamento del perso- 
nale e del maggior carico di famiglia. 
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13. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle gra- 
duatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi 
a concorso per il rispettivo Compartimento. 


14. — I dichiarati vincitori saranno assegnati alle funzioni superiori se- 
guendo l’ordine delle relative graduatorie di merito. Tale assegnazione potrà 
armvenire sia nel Compartimento nella cui @aduatoria si trova compreso 
l'agente, sia in altro. 

Il rifiuto a raggiungere nel termine fissato la destinazione assegnata verrà 
considerato come rinuncia ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento del per- 
sonale. 

Prima di ottenere la promozione i vincitori stessi dovranno compiere 
nelle dette funzioni un periodo di favorevole esperimento della effettiva du- 
rata di sei mesi. i 


15. — Qualora in qualche Compartimento non si raggiungesse il numero 
di idonei fissato, 1’ Amministrazione ha facoltà di assegnare alle funzioni su- 
perori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie deeli altri Com- 
partimenti, seguendo beninteso l’ordine delle graduatorie stesse e fermo re- 
stando il totale di 200 posti stabilito nel presente bando. 

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi 
motivo eliminati dalle graduatorie di esame, l’ Amministrazione potrà asse- 
gnare le funzioni superiori ad un neual numero di agenti riusciti idonei oltre 
il numero dei posti messi a concorso, seguendo l’ordine della graduatoria. 


16. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubbl'. 
cate snl Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato. 


. 17. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite per la disci. 
plina degli esami, sarà escluso dal concorso. 


PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE 


a) Aritmetica e gcometria. — Prime quattro operazioni sui numeri 
interi e con poche cifre decimali. Prime nozioni di geometria piana; misura- 
zione delle più elementari ficure piane (quadrato, rettangolo, triangolo, tra- 
pzio, circolo) e dei solidi più semplici (cubo, prisma, piramide, cono e loro 
tronchi, sfera). Applicazione pratica nella misurazione di cumuli di materie 
aventi forma geometrica. Unità di misure del sistema metrico decimale e loro 
multipli e sottomultipli più comuni. 


b) Materie di servizio — Regole sulla costruzione, manutenzione, rifacimen- 
to e rinnovamento dei binari e dei deviatoi semplici, doppi e tripli, inglesi sem- 
plici e doppi e intersezioni. Conoscenza dei vari materiali occorrenti per Var 
mamento del binario secondo il tipo in uso sulla linea a cui l’agente è adi. 
bito. Calibro dell’armamento in piena linea (rettifilo o curva) in corrispon- 
lenza della cerniera degli aghi e del enore dei deviatoi. Sopraelevazione della 
rotaia esterna nelle curve secondo il raggio della curva ed il gruppo a cui ap. 
partiene la linea. Raccordi della sopraelevazione e modo pratico per verificare 
le sopraelevazioni. Intervallo normale fra le estremità delle rotaie. Rotaie piu 
corte della fila interna delle curve e loro posa. Controrotaie; loro impiego e 
modalità di posa nei passaggi a livello e nei deviatoi. Sezioni normali del 
ecrpo stradale e della massieciata; risanamento parziale o totale Chiusura 
delle stazioni e delle linee. Impianto e manntenzione( delle |sîepi. Conoscenza 
&l uso dei vari attrezzi necessari ner il servizio di manutenzione. Spazio libera 
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per la sieura circolazione dei convogli. Conoscenza dei materiali e pezzi essen- 
ziali dezli impianti ed apparati di stazione (piattaforme, grue idrauliche e da 
pesi, stadere a ponte, segnali nelie varie lorme e tipi, sagome limite di 2a- 
rico, ecc.). Tracciamenti con paline e misurazione del terreno. Istruzioni per 
il personale di vigilanza deila linea, Regolamento sui segnali e sue appen- 
divi, Regolamento sulla cireolazione dei treni per la parte interessante il ser- 
vizio di linea, Disposizioni relative alla eireolazione dei carrelli, Principali 
disposizioni del revolamento di polizia ferroviaria, Distanze lecali dalla fer- 
rovlia delle piantagioni, escavazioni, tabbricati in muratura, delle costruzioni 
in legno e paglia, delle materie combastibili, delle fornaci e fucine, Verbali 
di contravvenzione e denuneie di reato. Disposizioni relative ai passaggi a 
livelio aperti ed incustoditi, Tstrizioni relative al manegsio ed impiego delle 
traverse iniettate e per Tuso dei petardì da sesnalamento. Doveri del Capo 
Squadra in condizioni normali (discipiina. ispezioni al binario, alle piatta- 
forme, ai seenali a disco, alle eunette e fossi di emardia e di scolo, alle opere 
d’arte, alle chiusure, ni pozzi di acqua potabile. ai pozzi neri, alle linee tele- 
s“afiche). Provvedimenti da prendere in occasione di nevicate, inondazioni, 
frane, svinamenti,- ere. 

Custodia, assicurazione ed uso dei carrelli. Scorta dei treni materiali. 
Organizzazione normale del personale di enardin e fi lavoro, norme pratiche 
im vicore per casì eccezionali (sostituzioni, malattie). 

Disposizioni riguardanti Ja prevenzione desli infortuni sul lavoro; primi 
scecorsi, denuncie, Presenza del personale; impiego e ricavo dei materiali e 
rapporti velativi, 


Errata-corrige. — Boll. n. 51 del 25 dicembre 1941. — A pag. -149, nelia 
praduatoria di merito relativa al concorso a 330 posti di Alunno d’ordine in 
prova delle stazioni, i numeri 215 e 273 devono rispettivamente leggersi: 


BEUCCI Aldo — anzichè Beneci Aldo; 
RAMINI Giovanni Battista — Anzichò Ramini Giambattista, 


care do - n, 29 — 16 luglio 1942-XX. 
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Circolare n. 19. 


Prezci dol vestiario uniferno della Milizia Ferroviaria — Contributi e tratte- 
nute individuali mensili. 


A seguito della circolare n, 14 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 22 
del 28 maggio 1942-XX), si avverte che a datare dal 1° luglio 1942-XX 
e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti apparte- 
venti alla Milizia Ferroviaria, da addebitare su conti correnti individusli 
(Mod. lì, 85-bis) per forniture dirette o indirette, sono i seguenti: 


SEL, Trade Or brava! 


cucà, resero 


LTT) LiTr TT --l 


“UFFICIALI 


Giubba di stoffa grigio verde, confezionata . . . .%. . . L 600 
Pantaloni eorti di stoffa griziv verde, confezionati LL... >» 2300 
Pantaloni lunghi di stotfa grigio verde, confezionati... 0. > 320 
Cappotto di servizio, confezionato ui eve e i 
vappotio di panno speciale per grande uniforme, confezionato > 1300 
Impermeabile commato 


Losi e e e e e e e SE 000) 
Oggetti necessori, a COrpo 2/2 i 
MARESCIALLI 
Giubba di panno speciale grigio verde, confezionata 0/0... 1. 580 
l’antaloni di panno speciale grigio verde, confezionati < /././.0/.0» 289 
Cappotto di servizio, confezionato . LL.» SI 
Cappotto di panno speciale per grande unitorme, confezionato 20 9 1260 
Impermeabile gommato i A e cet Sean se e e di DI 
Megetti accessori, a COMPO LL LL 500 
PRIMI CAPI SQUADRA E CAPI SQUADRA 

Giubba di panno speciale grigio verde, confezionata . L. 392 
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati . » 198 
Sahariana di tessuto spigato >» 149 
Cappotto di panno, contezionato » 758 
Impermeabile gommato >» 350) 
Camicia nera con cravatta i de sd. Mé s . ; PENE È A . >» 40) 
Copricapo di panno speciale grigio verde, con trofeo, per sottufficiali » 82 
Copricapo di panno speciale nero, completo, per grande uniforme . » SS 
pricapo per uniforme estivé << & i >» 45 
‘iambali di cuoio nero (al paio) . . . » 75 
Zainetto di tela impermeabile grigio verde » 090 
Bandoliera con fondina e correggiuola » 120 
Borsa di pelle nera 3 cd >» 350 
Guanti di pelle Sea: RE O >» 445 
Foderina impermeabile per copricapo > 15 
Oggetti accessori, a corpo > 15 


GRADWUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERF 
Ginbba di panno grigio verde, confezionata... .... 0. L 309 


Pantaloni di panno grigio verde, confezionati. /./. 0... >» 1523 
Sahariana di tessuto spigato Pal E sì >» 149 
Cappotto di panno, confezionato 0... (CMoagole. . » 714 
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Impermeabile gommato 

Camicia nera con cravatta 3 

Copricapo di panno grigio verde, senza trofeo, per truppa 
Copricapo di panno nero speciale, completo, per grande unitorme . 
Cnprieapo per uniforme estiva da i i 
Gambali di cuoio nero (al paio). 

Zainetto di tela impermeabile grigio verde 

Bandoliera con fondina e correggiuola 

Borsa di pelle nera n° chi le da 

Guanti di pelle I 

Foderina impermeabile per copi icapo i 

Oggetti accessori, a corpo 


Dalla data suddetta i contributi e le trattenute “mensili A registrare Sul 
menzionati conti correnti individuali seno ì seguenti: 


AZPAZITZLRZA ZA ZA Da 
=] 
SI 


CONTRIBUTI MENSILI 
Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Squadra e Capi Squadra, Gra- 


duati e Camicie Nere in servizio . L. 77,60 
Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Squadra e Capi Squadra, € Gra- 

duati e Camicie "Nere in congedo . . » 9,80 

TRATTENUTE NORMALI MENSILI 

DRRRA ( in servizio . . . . . L 99,65 

Ufficiali i ) în congedo . . . . . >» 40,39 

} zio . . . . . 88,20 

Marescialli : | in a : 2415 

l zio . . .°.°. 3,89 

Primi Capi Squadra e Capi Squadra o Ra ra î pai 

La in servizio . . . . . > 46,00 

Graduati e Camicie Nere . . . . i in congedo . . . . . > 19,90 


I contributi sopra indicati ed i rimborsi per l’aequisto diretto di oggetti 
di vestiario e di corredo, sono esenti dalle riduzioni di cui ai RR. DD. Legge 
20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, p. 561. 

Agli effetti della contabilizzazione dei contributi e delle trattenute gli 
agenti appartenenti alla M. F. della categoria ‘in congedo” che siano stati 
comandati in servizio saltuario di Milizia, sono assoggettati alla trattenula 
mensile prevista per i pari grado in servizio continuativo, oppure a quella 
prevista per la categoria in congedo a seconda che abbiano prestato nel mese 
18 o più giorni o meno di 10 giorni di servizio effettivo di Milizia, 

I conguagli tra le vecchie e le nuove trattenute dovranno essere contabi- 
lizzati immediatamente e calcolati dal 1° luglio 1942-XX. 

I] credito massimo individuale concesso dall’Amministrazione per la for- 
nitura del completo corredo agli appartenenti alla Milizia Ferroviaria, dovrà 
«essere contenuto fino a nuovo avviso, nei seguenti limiti: 


Ufficiali . . . . . .. .. in servizio L. 6300 in congedo L. 4500 
Maresciallo . . » » 5700 » » >» 2700 
Primi Capi Sq, e Capi Squadra . » » » 3400» >» » 2500 
Graduati e Camicie nere . . . » » » 3100 >» >» »‘ 2300 
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Comunicato: 


Daliberazioni Ministeriali circa lo imprese ammisio a gestire servizi in 
appalto dell’Amministrazione ferroviaria. 


La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 
23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 
1939-XVII, n. 739, riguardante ‘la formazione e la tenuta degli elenchi delle 
Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni, ferro- 
viaria, postelegrafonica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella se- 
duta tenuta il 3 luglio 1942, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello 
Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comu- 
nicazioni il 13 luglio 1942-XX: 


ESTENSIONE DI ISCRIZIONE 


= = > _————n—_@—_—___—_———————___—————@ù@ =_—.t———e—m=——t._——_ee’Tr-—r— rr ——_—_ ty =—‘©"—— = ——=x 
rr I ITA r__—r __ tnt. ‘a 


Ragione sociale Specializzazione 


de Legale e limite d’appalto Estensione 
GIANNINI Gino Facchinaggio merci e ha- L. 3.000.000 
(tenova Sampierdarena | gagli registrati. 
i L. 1.000.000, 
PELLERINO Natale {Facchinaggio merci e ba- | Manovalanza in genere. 
Torino, via Camando- | gagli registrati. L. 500.000 
na, 12 L. 200.000. 
STACCHIN I Ferruccio |Facchinaggio merci e ha- L. 1.000.000 
Livorno ‘  gagli registrati. 
L. 200.000, . 
. NECCHI Federico Manovalanza in genere - L. 1.500.000 
S. Genesio (Pavia) Facchinaggio merci e 5 
bagagli registrati. 
L. 200.000. 
RANDELLI Enrico Manovalanza in genere, L.. 500.000 


Firenze i EL. 200.000. 


Il Diretfore Generate 
VELANI 


— --—  —, +. -- 
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A -- 


Comunicazioni: Gare, appa:ti ecc. per lavori e iorniture. 


» MFUBNITURk 


“us dea 


DA -- 


Sistemazione binari stazione Pog- 
gio Renatico 


Fornitura e posa in opera scaffa- 
lature, icaffali e banconi nuovo 
Magazzino Approvvigionamenti 
Miluno Greco, 


Completamento colonia montana | 


“Costanzo Ciano” 
Doccia. 


a Yiano di 


Manutenzione armamento linca. , 
Km. : 


Montepescali - Aciano dal 
2 199 + 754 al Km. 2383 = 230. 
Manutenzione armamento 

Civitavecchia-Orte dal chilome- 

tro 56 1 606 al Km. 84 + 605. 


Recupero detriti di carbone a Va- 
do Ligure, 


i 


ere: I 
Rinnovamento binario tra Novara 


e Vignale. 


Manutenzione armamento impianti , 


intorno a La Spezia. 


Manutenzione armamento 


282 + 209 al Km. 319 t 404. 


Recupero aActriti carbone parco va- 
goni Novi San Bovo. 


Costruzione fabbricato di 4 alloggi 
A S Erasmo in Napoli. 


linvea 


e — — + »- 


È ‘linea 
Cecina-Volterra dal chilometro . 


a. Gare ) Iniporto l 
L. P. Licità- | Termine utile svoIGiaI. Ufficio incaricato 
zl1on® private per la PP e d lle 
"î". P. ‘lratta- tazi mativo o 
tiva private nu mono dello pratiche 
A. C. Ap. delle utierte 
palto 00100180 appalto 
Si “|. Ore 12 ME 2 Sesfanò Lavori 
re CO i, 
ina | i | 
. Ore 12 i : Sezione Lavori 
| i del 24 luglio ‘1.510.000 Milano 
L. P 
o i 1942-XX I 
| A ae, poli stat ci di. ef zie i 
po: Ore 12 | : Sezione Lavori 
; LF. del 21 luglio 1.423.200 | Firenze 
i Lee ina (lea n 
i I 01 .. ' Sezione Lavori 
L. P. del 22 luglio «420.009 Firenze 
MAI n 
— CU Ore 13° i Sezione Lavori 
L. P. del 22 luglio ; 208.200 | Roma 
142 io 
“— Ore 12 | , | Sezione Lavori 
L. P. ‘del 22 luglio ! 45.000 Genova 
; O A948-XX LES 
n — Ore 18 Sezione Lavori 
LP del 23 lugiio 378,000 | Torino 
A, Se SE, RIE RIA I RS 
COSROE “—— Ore 12 cr ‘Sezione Lavori 
L. P. del 23 luglio ; 358.000 Firenze 
: ” 7 SE 
petti si) - Ore 12 : Sezione Lavori 
L. P. del 23 luglio | 274.000 | Firenze 
I 1942-XK nn MASS Ei dere RRCRAZIA 
PRA one | n Sezione Lavori 
L. P. del 24 luglio 200.060 Genova 
” IAA, oi ai dial 
a ' Ore 18 . Sezione Lavori 
L. P del 30 luglio . 710.000 | Napoli 
i PRODI LL | lano —-— 
i 
. ’ 
A . 
è. 
> 
°_» 


Pute HI - n. 29 - 16 luglio 1942-NX. 


i E e i ne ti 
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3 CRI 
È Ha si Termine utile | Servizio ed Ufficio 
= dM 
Z Quantità <<. Gu °» 3088] - 5 nb A | presentazione i 
3 e delle offerte | delle pratiche 
d A la 
|») 3 E 
| | ‘Servizio Approv- 
N. 10 Corone dentate motrici . . .. | T.P. 22.7.1942 | vigionamenti - 
Seat iter dl __!__A. XX _' Sezione 7* | 
| 
» E0. 000 | Commutatori completi tipo ‘“Tum- T. P. 23.7.1942 |Id. Sezione 72 
3 | bler”'. i A. XX 
Î 
» 1,500 Ungibordi rigidi per cerchioni TP: 23.7.1942 |Id. Sezione 72 
ruote cletromotrici. A. XX 
®» | 250 | Accoppiatori. "è ale | TP 24.7.1942 'Id. Sezione 7* 
da Bisio ei esi 
» | 5.000 | Berretti estivi per la M. F. . . T. P. , dv 8. sane Ia. Sezione 52-4 
« 
» 500.000 | Matasse di cordicella per coper- |  T. P. | 27.8.1942 Id. Sezione S*-4 
- toni. Î i A. XX 


—6 
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Ir Direttore Generale 
VELANI 


BOLLETTINO UPFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 
CONDIZIONI D’ABBONAMENTO 


-— —— —— 


Per gli impiegati dellAmministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servirio od in pen- 


Bione... 000 + + «L 1600 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . .>» 3200 


n ——————"———— 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 


ehe dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 


stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale. 
Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennato 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenii per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
‘ agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipendg, è per i privati e Amnvim. 
strazioni ferroviarie in cofrrsp Mglenza, eco., all’indiriazo, 
che sarà da essi indicato, $$ 2zo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Set 


lai 


La 
" 


A I0H VIENE IA, 


23 luglio 1942 
Anno XX 


Anno XXXV - N. 30 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
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css = dl tutine cicci 


i, 

LA x 
x 

Mo 


TINDICKR è 


PARTH PRIMA - Leggi o decreti 


1° giugno 1942.XX — Legge n. 680. — Stato di previsione della spesa dcl 
Ministero delle Comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 
1942.XX al 30 giugno 1943-XXI > & 

13 giugno 1942. XX — Decreto Ministeriale. — Inasprimento di alcune” pe- 
° nalità in caso di abusi nei viaggi sulle ferrovie dello Stato . . 

30 giugno 1942-XX — Decreto Ministeriale n. 4161, — {Graduatoria degli 
idonei del concorso a 20 posti di Assisterte lavori in nrova fra Geometri 

o Pgiti. costruttori edili . 
30 diano 1942-XX — Deereto Ministeriale n. . 4168, e . Graduatoria di me- 


rito del concorso a 4 posti di Allievo Ispettore in prova ci abilitati al- 
- l'esercizio della professione di Medico-Chirurgo . 


369 


370 


PARTE SHOONDA - td Figini Ordini di servisio 


ari ed Istruzioni di durata 
indeterminata: 


Per memoria, 


PABTE TERZA - Ordini di servizio o Circolari di der sta 
determinata: 


Ordine di servizio n. 3-v. — Campagna saccarifera 1942-XX . 
Tomunicazioni : i 
Gare, appalti, ece., per lavori e forniture 


————_—» 


65 


I 


n - —- 


Roma, 1942.XX. — Soc. An, Poligrafica Italiana + Via della. Guardiola, 22 


a 
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in i li sati 


n .--. .-—- e, 0 |, -— ——___ 


Lace 1° giugno 1942-XX, n. 680. — Stato di prettsivie ‘della spesa del Mi. 
: nsstero dello comumicazioni per l' esercizio fi nan: iario dal 1° luglio 1942 -XX 
al sa giugno 1943.XXI (1). 


VITTORIO EMANUELE III 
PER @RAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro 
Commissioni legislative, hanno approvato; sat 
Noi abbiamo sanzionato e promulshiamo quanto segue: (e 


Art. 1, Nar È. 4 
Il Governo del Re è uutorizzato a far pagare le spese ordinarie e straor- "Se 
divarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° lu- BI \ 
glio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXI, in conformità dello stato di previsione o 
ammesso alla presente legge. I ù 
Ar 


L/Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è 
nutorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed.a far pagare le speso vela. 
tive all’esercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXT, m 
fermini del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n, 520, convertito nella legge 
21 marzo 1926-IV, n.597, in conformità dello stato di previsione dti alla 
presente legge (appendice n. 1). PORRI 


L’Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è auto- 
rizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguar- 
danti l’exercizio finanziario dal 1° luglio 1942-XX al 30 giugno 1943-XXT, 
ai termini del R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, convertito nella 
legge 18 marzo 1926.IV,.n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato 
alla presente legge (appendice n. 2). 


Art. 4. 

-L’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare «. 
riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l’esercizio finanziario 
dal 1° luglio 1942.XX al 30 giugno 1943-XXI, ai termini della leoge 7 luglio 
1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato nila presente 
legge (appendice n. 3). i 


L’amunwntare del fondo di dotazione: delle Ferrovie dello Stato, di cui 
all’art. 17 della legge 7 luglio 1907. n. 29, rimane Fabio, per l'esercizio 
- finanziario 1942-43, in lire 900.000.000. i 

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato. sit inserta nella 
Raccolta ufficiale delle lexgi e dei d@creti del Regno d’Italia. mandando a 
chinnque spetti di osservarla è cli farla osservare corue legge dello. Atale: 

Data a Roma, addì 1° riugno 1942.XX. 


È VITTORIO EMANUELE 
Visto, il Guardasigilli: Graxvpr. e | Mussotini --- Di Revet. 


(1) Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 
del 27 giugno 1942XX. -—_ 


Omissis. 
Parte I - n.30 — 22 luglio 1912-XX, 
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APPREDICE n. 3 


ù [ee 


Stato di previsione dell’ontrata dell’Ammizistrazione dello Ferrovio delle Stato por 
l'osereizio finanziario dal 1° luglio 1943-IX DI 20 Giugno 1943-IT1. 


=.  ————  —r-:.-+-———.—, cr—————_-- co_——__—Pm—_———€@—@———_——@——@———————@—@———@—@———————@@@ — —- —— _———— 66m 
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CA A PI ITOLI Competenca 
- | per l’esercizio 


CE O EE finanziario 
Pensminazioni : «al 1° luglio 1982 
| i t-90 giagno 045. 
ENTRATA 
) 
i TITOLO T. -— P.utrk ORDINARIA, | 
(Art, 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 129). 
SezIONE I. — Prodotti del traffico e proventi diversi. 


f 1. — Prodotti del traffico. 


1 | Prodotti della rete principalo e dello stretto di Me-sina -<. .-; 5.774.500.000 —- 
! 0 0A) Viaggiatori L00020... 1,950,000,.000. i 
i B) Bagagli e cani . . .- +00. ++ 44.500.000 
€) Merci a srande velocità . . . . . 410.000.000. 
| D) Merci a piccola velocità . . . . . 3.370.000.009. 


i 
ì 


2 Prodotti delle Ferrovie Secondarie Sieule ; 5.500.000 — 
A) Viaggiatori . /./.0/..0.0.0 0. ° 2.700. 000. 
B) Bagagli e cani . . > dt 50.000. 
i C) Mercì a grande uelodità Lo dll 300.000. | 
D) Merci a picèola velocità . . . . . 2.459.000 
4 “ i : 
I Totale $ 1: . .|° 5780.000.000 — 
i A 2, — Intrciti indiretti dell'esercizio. | | 
3! Redditi patrimoniali /2/L//22 27.000.000 —- 
4) Pigioni di lucali . . e - - . 16.100.000. 
B) Afflitto di terreni, di aree “i Seno o de 
| vendita di prodotti del suolo . . 2.000.000 
(') Concessioni di uni Mpara 8 affitti re- | 
lativi . . De: 6.500.000" 
D) Canoni per cedo sl, albini “said e ae- 
cessi speciali o... 2.000.000 | 
E) Diversi... 400. 000 


- 


e: 


12 


153 


DO “I 


—- cc. _——_ +—_—_—+6 6 


CAPITOLI 


. DBonominazioni 


- d-è-— ———____ 


Telegrammi privati 


————— 
LA ce e sì 


4) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di 
raccordo e per carico e scarico in punti 
determinati . ; 


B) Nolo di materiali diversi . 


Prodotti per servizi accessori 

Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie 
Ì 
| Introiti indiretti delle ferrovie secondarie Siecule . 
i Utili di magazzino 


I o Totale del $ 2 


I 


3959 Introiti per niniDorsi di spesa. 
| Trasporti e si. A rimborso di pesa 
‘ A) Trasporti per il servizio postale 


B) Trasporti per. lavori e lorniture in conto 
patrimoniale e in conto di terzi 


(l) Ammagliature, imballazei ed altre presta- 
stazioni delle Agenzie doganali . 


D) Diverse . 


| Ricuperi di carattere generale 


sO -1) Studi, dirigenza e sorveglianza «i lavori e 
provviste di carattere patrimoniale 


8) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e 
provviste per conto di altre Amministra- 
zioni dello Stato e di terzi . 


(‘) Prestazioni per altre ferrovie l 
D) Ricuperi di spese giudiziarie e contenziose 
E) Rieuperi di spese per il servizio sanitario 


F Ritenute in.conto entrate al personale pro- 
veniente da altre Amministrazioni. dello 
Stato da To 


25.000.001 | 
10. SI Lia 


| Proventi per la cessione n terzi di energia elettrica A 


— 


Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . 


(‘orrispettivi per l’esercizio dei binari di raecordo e nolo «ti 
materiali diversi dell’ Amministrazione ferroviaria . 


2 —_—__—————€—- +. cem. 


Competenza 
per l'esercizio 
‘înansiario 
dal 1° loglio 1942 


al 30 giugno 1948 


1.200.000 — 


15.000. 000 af 


| 
| 
c | 4.200.000. Î7 

o 2.000.000 — 

Î 100.000) -- 

i 20.000.000 — 

O 107. 500.000 -— 

: 

LI 20. 500.000 - 

ida 000! 
6.000,04 IL 
400.000 | 
100.000 

| 82.000.000 —- 
Î 
I 
4.800.000! 
*500.000 

60.000) — 

2.200.000 
20000 


-_——_._—_——_— ——m_mmtm—t—P———_T—mr—_—rÉmmt@ie ei De isziioioe or n __rr——— ___——r—_——_—_—_—_+_—_+——_———____ 


21 


93 


Denominazioni 


——— 


G) Ricuperi di spese per le assicurazioni del 
ersonale inscritto all’Istituto nazionale 
ascista della previdenza sociale 


H) Ritenute per massa vestiario agli agenti 
appartenenti alla Milizia ferroviaria . 
1) Ricuperi per il servizio degli antoveicoli . 


L) Ricuperi diversi 


. Rieuperi dei Servizi . . . 
Introiti a rimborso di spesa n delle PARITA cstundario Sieule 
Versamento i in conto esercizio al magazzino, da. Base dei sa 


‘ Interessi a carico della vestione delle case seine per i, 


| 


Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le Janni 


Compensi dovuti da “ii ferroviarie oeatane per 


vizi, di materiali fuori uso od esuberanti . 
di uso comune 


l'esercizio di tronchi di confine . 


9.000.000 


2.000.000 - 


420.000 . 


20.000.000 i 


— 


capitali forniti dall’ Amministrazione (articolo 4 della’ legge : 
14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto-legge 4 novembre : 
1926.V, n. 2269, convertito nella leggo 22 lussi 1927. VI, : 


n. 2688) 


Canone a carico del ‘Dopolavoro ferroviario” al da sode di | 


Interessi a carico della sestine delle centrali elettriche | 
Totale del $ 3. 


RRoma . 


$ 4. — Entrate eventuali. 


Proventi eventuali 


—__—___——_ —: 


A) Interessi sulle somme versate in conto cor- 
rente alla Tesoreria centrale . 


,B) Interessi a debito di DS Imprese, A- 


genzie, ecc. . . . 


C) Multe inflitte per ritardata consegna di 
materiali o per*ritardata ultimazione di la- 
vori o per inadempimento di patti contrat- 
tuali (capitolo n. 67 della spesa) . 

D) Differenza di cambio 


E) Diversì . 


®. L 
— e -.) n 


20.000.000. 


1.500.000 _ 


‘65.500.000 : 


. per memoria 


5, 300,000 


} 


CEE 


Competenza 
per l'esercizio 
finanziario 
dal 1° luglio 1042 
al 80 giugno 1948 


30.000.000 — 
20.000 — 


15.000.000 — 


12.000.000 - - 


5.100.000 —: 


20.800.000 casa 


380.000 — 
16.490.000 — 


202.200.000 — 


32.300.000 — 
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g 300 Denominazioni dal 1° luglio 1942 
n! PROTANE 
23 Contributo dell’Erario negli oneri dipendenti dalla elettrifica: | 
| zione delle linee (articolo 5, comma 2°, della PORRE 4 mag- 
gio 1936-XIV, ni; 8-44) a 70.000.000 — 
24 Prelevamenti dal Fundo di riserva per le spese impreviste, de- | 
stinati alla parte ordinaria (articolo 10, del Regio decreto. 
legge 21 giugno 1941-XIX, n. 571, convertito nella legge , 
14 settembre 1941-XIX, n. 1115) ; /. /. . 0... .|. per memo 
25  Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell’Ammini- | 
strazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, er- | 
“ronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori . 1 per memoria 
26 “* Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad in-- 
tegrazione del prodotto netto af rta dae per memoria 
"7006 Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della cestione ; = per mesmoria 
Total: del $ 4 102.300.000 —-. 
Totale della Sezione I i) 192.000.000 - — 
, Sezione Il. — Introiti con speciale destinazione a reintegro 
dei ocrrispondenti capitoli di bpesa. . 
38 ie onconà di enti pubblici o privati nei lavori per riparare -e 
‘ j° prevenire danni x denza MAGGIO ( SEO n. 51 viso | 
| | Spesa). . .. i per niemoria 
29 Versamento a magazzino: di materiali proveni@nti ds lavori | 


n per riparare e prevenire danni di forza maggiore (ea-. i | 

pitolo n. 51° della spesa) . ....0... per MENONA 

36; Versamento a magazziuo di materiali padlenienti dal rinnova. i 
| mento «lella parte tnrallica dell ‘armamento ( FABHOIO n. 62 


| della spesa). . . dn ad per memarin 


51 : Introiti a reintegro dei NA di spesa per il rinnovamento 
del materiale robit e DO SR to (SPIRA n. 53. 
| della spesa). . . Lo 


"2 | Concorsie ricavi inerenti a lavori in nio migliorie alle linee 
e agli impianti (capitolo n. 54 della spesa) . . . . . 


per meinoita 


per memartu 


Li 


:L3 


—-— — 


Introiti a reintegro di: capitali di spesa delle {orrori ie secon. 


darie Sicule (capitolo n. 55 della spesa)ic0; DU per memoria 


Ei Tr. en ___ È LL ne mariti 
‘Oca Paige ae 


È i al re; n pi to . TO LI È * 
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CAPITOLI | Competenza 
lait fieno ho ARESE sul ii La per l'esercizio 
i finanziario 
S Trenominazioni ° dal 1° luglio 194? 
y, al B0 giugno 1945 | 


11) Concorso di terzi nei lavori per ripa- 

rare e prevenire danni di forza maggiore. per memori 
B) Versamento a magazzino di materiali 

provenienti dai lavori }-@r riparare e pre- . 

| venire danni di forza maggiore . . . . per mensoria 


| C) Versamento a magazzino di materiali 
provenienti dal rinnovamento della parte me- | 
| tallica dell’armamento . . .....-. per memona 


D) Ricavo dalla demolizione od alienazione 
del materiale rotabile . . . . . .. . per memoria 


Totale della Sezione II... | —_ i 


i 
. 
Ea dici 


Visto d'ordine della Maestà il Re d'Italia © di Albania 
Imperatore d’Etiopia ; 


Il Ministro per le firumen i 
Dr RFvrI.. | | 
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O GAPITOLI {| Competenza 
st lo ditarioetlo acini or da per l'esercizio 


: finanziario 
5 Denominazioni dal 1° luglio 1942 
ZL ve ili i nn AL 80 | giugno 194 1948 — 
| 
| % 
| RIASSUNTO 
DELLE ENTRATE ORDINARIE 
ENTRATE D'ESERCIZIO 
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA. — 
SEZIONE I. —- Prodotti del traffico e proventi diversi 
-$2.-- Introitj indiretti dell'esercizio 107.500.000 — 
$3. — Introiti per rimborsi di spesa 202.200.000. — 


f 4. — Entrate eventuali 102.300.000 — 


I Totale della Sezione I . __B.192.000.000 — 192. 000. 0.000 — —_ 
SEZIONE IT. — Introiti con speciale destinazione a reintegro 
I dei corrispondenti capitoli di spesa. — 
‘ Totale del Titolo 1 —- Parte ordinaria . 6.192 2.000.000 — 000 — 


| 
| 
I 
.- $ L — Prodotti del traffico . . . . . . se la 5 5.780.000.000 — 
i 
# 
È 
fece 


Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania 
Imperatore d’Etiopia 


Il Minsstra per le finanie 
Di Rever, 


È 


è — TIE — mi n | dum —_ n. -— 


39 


834 


| 
i 
| 


-_@-mi,- -—— Qiimow -—— —— —ve@- — — +6. . - 


CAPITOLI 


Denominazioni 


= — —— T P— > —. CREA CRE: 


TITOLO II. -—.. PARTE STRAORDINARIA. 
(Art, 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429). 


| Sovvenzioni del Tesoro per lavori e e provviste di carattere pa- 
trimoniale e per lavori di elettrficazione delle linee ferro- 
viarie . ssd 


Somma da ovvedinti con nio cdi credito per far 
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fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferro- 
viarie di cui al Regio deereto-legge 27 ottobre 1932-X, nu- . 
mero 1-72, convertito nella leege 22 Mensa 1932.XI, . 


n. 1888, 


Somma da provvedersi ai Con fronte alle spese per l'elottri- | 


ficazione del _gruppo di linee ferroviarie di cui al-Regiù de- 


creto-lesge. 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, convertito nella . 


legge 21 gennaio 1937-XV, n. 160 (6° rata) . 
Somma da provvedersi per far fronte alle spese per l'elettri- 


ficazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla lepre. 


30 maggio 1940-XVTIII, n, 728 (2* rata) 


‘ Somma da provvredersi dall’Ammunistrazione ferroviaria me- 


diante operazioni di eredito per le spese relative alla siste- 


mazione in Roma degli impianti ferroviari, in dipendenza | 


dell’esposizione universale ed internazionale (Regio de- 


creto-legse 8 aprile 1937-XV,, n, 749, convertito nella legge hi 


.- 23 dicembre 1937-XVI, n 2613) . 


Avanzo della gestione ‘assegnato "lAiiniizione fono: 
viaria per provviste cd opere di carattere patrimoniale 


I fi ii e, 


(Regio decreto-leeo» 10 marzo 1938-XVT, n. 451, conver.- : 
tito nella legge 1 giugno 1938. XVI, n, 1043) (capitolo 


n. 72 della spess) 


- Introiti siraordinari du assegnare ille speso Mi ENTRA pa- 


e 


trimoniale n complemento delle sovvenzioni del Tesoro . 


4) Lavori patrimoniali . . «0. + 80.000.000. 


1. Rimborsi, concorsi e mutui 
(capitolo n 77 della spesa) per memorie 
2, Ricavo dalla vendita di beni | 
(capitolo 77 della spesa) . per memoria 
3. Materiali di disfacimento 
pertinenti al patrimonio im. . 
mobiliare e ricavi diversi 
(capitolo n. 77 della spesa) per minorta. 
4. Contributo gella parte ordi. 
naria per le Spese di mi- 
gliorie ed aumenti di cu- 
rattere patrimoniale alle li- 
nee cd agli , Inpianti (capi- 
toli nn. 54, 77 e 79 ii 
spesa). . . . 60.000.000 


- — ---- n. — —- — - 
i 


n in - 


C »mpetenza 
per l’esercizio 
linanziario 
dal 1° luglio 194? 


__2} 80 giugno 1948 


| per mémoria 


pir memoria 


200.000.000 — 


200.000.000 — 


50.000.000 —— 


per memoria 


349.000.000 -— 


i 


il 


42 


44 


nd Sti fi 


mn 


CAPITOLI 


Denominazioni 


-_ — fab + I n — rn iu e ee 


B) Lavori di elettrificazione delle linee (ca- 
pitolo n. 78 della spesa LE 
1. Rimborsi, concorsi e mutui per memoria 
2. Ricavi. . .... per memoria 


————m———__—._m_ n 


(*) Materiale d'esercizio (capitoio n. 76 della da 
spesa) ea Me . N a : 5 . . per memoria 
1. Versamento a magazzino di 
materiali di esercizio in ge- 
nere... ..0.0, per MEMOria 
2. Versamento a magazzino di 
° materiali provenienti dalla 
elettrifienzione delle line . per memora 


—_— 


. per MEMOTILO 


D) Materiale rotabile e navi-traghetto .. . 289.000.000) 


1. Contributo della parte ordi- 


naria per spese di rinnova-  » 
mento (capitoli nn. 53 e 74 
della spesa) . . . . . 289.000.000 


E) Contributo dell’esereizin per l’accantona- 
mento annuale per l’impianto idroelettrico 
di Bressanone e della linea primaria Bres- 
sanone-Trento (capitoli nn, 70 e 78 della) 


| N 
spesa) . ; . +. per memona 


Assegnazione straordinaria corrispondente all’utile netto del 


monopolio per gli acquisti all’estero dei carboni e metalli, 
destinato ai miglioramenti del- materiale rotabile (arti 
colo 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1078, 
convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 112 e arti- 


colo 8 della lemge 29 settembre 1940-XVIIT, n. 1397) (ea-. 


Pitolo n. 75 della spesa) 
Totale del Titolo Il. 


TITOLO ITI. -—- Magazzini, OFFICINE E SCORTF. 


$ 1 — Gestione autonoma dei magazenni. 
(Art. 17 della legge .7 luglio 1907, n. 429). 


: Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di m - 


gazzino (capitoli pn, 80 e 81 della spesa) . 

Forniture ai Servizi (capitolo n. 81 della spesa) . 

Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo n. 81 delia 
Spesa) dl e e o 
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Competenza 
per l'esercizio 


o 
dal 1° luglio 1042 
al 50 giugno 1943 


pir memoria 


era n n 


‘© 799.000.000 — 


n ESE T —r— |a 


per memoria 
2.330.000.000 — 


210:000.000 — 


vi von NO vrricnne pasa CIALE DILLO FERROVIE DELLO STATO 


CAPITOLI Competenza 
CONAI per l'esercizio 
| finanziario 
È Denominazioni dal 1° luglio 1948 
AA - _____T al 80 giugno 1948 


(capitolo n. 82 della spesa) 


46 | Ritenute per garanzia effettuata ai fornitori (capitolo n. 83 
della spesa Se cdi e. La n'a a 


47 | Prelevamenti dal ‘Fondo di assicurazione uit i rischi di 
mare per i trasporti riguardanti la gonone di SRAAZZAO 
| (capitolo n. 84 della spesa) . . . «| * per memoria 


| Totale del $ bow —2540.000.000 er 


per memoria 


45 | Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso o 
. | per memoria 
| 
| 


$ 2. — Gestione speciale viveri ‘‘La Provvida”. 


| | 
|, (Regio decreto-legge 5 marzo 1925-III, n. 342, convertito nelîa 
Jegge 21 marzo 1926-IV, n. 597 c ‘Regio decreto 4 febbraio | 
1932-X, n. 126). | 


| 
| 
I 


48 | Rieuperi di spese d’impianto (enpitolo n. 85 della spesa) . | per memoria 
49 | Ricavi della gestione per vendite ed dii vari a Spice: | | 
i n 86 della spesa) . . . . . .. \ 350.000.000 — 
5) Ricavi per vendite ec rimanenze . . 350. 000. 000 | 
B) Introiti e ricuperi diversi . . . . pòr memoria: 
C) Deficienze e simili , . . . . . . per memoria, 


Totale del $ 2. . . Î “350.000.000 —- 


f 23. — Officine e scorte. 


50 | Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Ser. 
vizio materiale e trazione e dall'industria privata ( i 


n. 87 della spesa) . . . . ... . 895.000.000 -- 
5 Officine di grande riparazione . . 396, 000, 000 i 
= Officine dei depositi e officine di rialzo 349.000.000 
C) Stabilimenti dell’industria privata . . 150.000.000 | 


| | 
51 | Corris rettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e i 


| 

| dell'energia prodotta nelle centrali elettriche VERIRIE n. 88, 

| della spesa) . /././...0.0.0.. i 102.000.000 — 
x A) Officine lavori . = alano 30, 800.000" 

B) Cantieri dell’elettrificazione |. . . . 11400 009 ; 

o ‘€) Centrali elettriche. . . . . . . 56.400.000: 

Î 


D) Tipolitografia /.0/ 0.0... 3.400.000 


ct 
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) DoI iena) 
ce (I. CAPITOLI i Competenza © 
a ==, «aaeri = trae ile per l’esercizio 
i . tinanziario 
hi 3 Denominazioni i dal l*luglio 1942 
n Zoo» i al 50 giugno 1943 
da —- _——————r—rrccc._ ©; o—or,-,; rr ET e I gig Se o SS or 
52 | Materiali di scorta, materie impiecate o scaricate (capitolo i 
n. 89 della spesa) DAI E 441.000.000 — 
1° b 
E A) Servizio materiale © trazione . . . 440.500.000 
pr 
I 1. Scorte per le officine di a 
| grande riparazione e private € 
sufi per le officine dei depositi e at- 
mr firine di rialzo . 390.000.000 
> fw I ‘ ‘ Ò * 
a 2, Seorte fisse per le navi- 
sù trachetto dello stretto di Mu 
SINA LG . LL 4.500.000 
| 
o 3. Parco sele montate e cin 
relli completi... .. 46.000.000 
I 
| uteola | 
Dr v | du s - 4 e a i 
B) Servizio lavori e costruzioni — Cantieri > 
x per i lavori di elettvificazione 500.000 
° . . i 
RISE og La 
Totale del $ 3. ...°  1.438.000.000 — 
| 
sa | Totale del Titolo TIT. « 4328.000.000 — 
TITOLO IV. -- TxpusTRiE SPECIALI. CA 
(Regio decreto-legge 25 ottobre 1925-11, n. 1915, | 
convertito nella legge 18 marzo 1926-1V, n. 562). | 
va si 
pl 


541 Sfruttamente boschi in Albania 2/2/2022 | per MEMOTHI 


-1) Ricuperi di spese d'impianto (capitolo i 
n. 90-14 della Spesa) (LL 0+0..5 per Memore 


B) Ricavi Vell’esereizie (capitolo n. 90-23 della 
Spesa) . . De Per MEMmortA 


dl ziiiziziz ciliini 


Totale del Titolo IV... _ 


oto ver UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


—_____ = -.x_--__—.--_- - ——- -— c—- fe | » cobeo- soon 4 deo —.- - ——_—_ò 
SS 
7 uuscr6e.. === E=sefs eresse === 
77 CAPITOLI i Competenza 


per I psecnio 


Lr 


I Denominazioni dal 1° luglio 194% 
- Ni 30 30 giugno 1943 - 


— pi +— —————_r— 


Dr urta > -_—. . -_- do e e - e >. -—- —.:. -—- —- -.-.—- _- --—_—=: 


TITOLO V. —- GestIUNE ber FONDO PENSIONI E SUSSIDI. 


(Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 28 merzo 1924-I1, 
n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1926-III, n. 478). 


dio. Ritenute al personale 79.890.000 -— 


A) Ordinarie (lettera a dell’articolo 3 e par- 
te prima dell'articolo 4 della legge 9 luglio 
1908, n. 418 e Regio decreto -legge 27 no- 
vembre 1919, n. 2373, convertito in legge 
con l'articolo 9 della legge 7 Gia 1921, da 
n, 369). . . 75.000.000. 


R Straordinarie (lettera b dell'articolo di e | 
.. «apoversi primo e secondo cdell’articolo 4 
della legge 9 luglio 1908, n 418) . . . 3.000.009 


C) Riscatti (articolo 9 della EE 9 gio | 
1908, n. 418) . . Ca . 1.800.000 


. 
» 
* 


- ce uao Rae 
i , 
ù n 


du ® >» 


00 -< 


35 | Eicupero della parte a carico del Tuo delle pensioni Dado 
ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli | 
di altre Amministrazioni dello Stato (legge 6 Se 1940.) 
XVIII, n. 952) (capitolo n. 94 della spesa) . 


56 | Interessi sulle somme io — patrimonio del Fondo pen. 
sioni e pussidi- .- . 4 a ea 0.0 54500000 ., 


] 
57 ù Interessi di lasciti, dorazioni ed. “obiazioni a TA di deter- 


e: 


_——— 


10.300.000 ..- 


minate categorie di PRARODALI, e sossidiati \Capiiolo:a n.95! 
della spesa) . . o” 7 ©“ i [W & # i : 7.000 _. 


5R | ‘Utili realizzati dalla Cassa, PC, 6 prestiti nell'ammini-; ., 
strazione dei valori în sua. ia costituenti’ il Fondo! 


pensioni e sussidi 3 ® © fo gel. a i 500.000 - - 
Fx E Entrate divase . . . “ | «perememoria 


60 Contributo straordinario dell’Erario a perc sala del 

disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle 
riserve e dell’eccesso del .numero dei pensionati fdlovuto ad 
eventi straordinari Salsugali 6 della a legge. 4 PERO, 1936.| 


sE 
è 


. -_ arie vg 


| XIV, n. 844) . . Sons ‘250.010.000 i 
61 i Contributo dll’Amministmzione feroviaria (capitolo: o. 22 sie 
| della spesa) . . . è fl negli, sof 320.000.000 --- 


Totale del Titolo-V, . 715.107.000 — 


a ——_my __—————_———€—&&@6€—_€_——————6—€€6 i ali 


ec—-—————_———— 
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CAPITOLI Competenza i 
per l'esercizio i 
s. i | i finanziario 
g i Denominazioni dal 1° luglio 1942. : 
a : al 80 giugno 1948 
o. i Pasi 


sELZEZE 


68 
69 
70 


71 


| TITOLO VI. — GretIoNE DEL FONDO SPECIALE PER LE PEN. 
i SIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PRESSO 


VIDENZA DEL PERSON ALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI. 


(Regio decreto 21 ottobre 1928*I, 259 e Regio decreto-legge 31: 
gennaio 1924-II, n. 171, onvaitito nella legge 17 aprile 1926101. I 
sm i i 


è. 


Ritenute ordinarie -. ._ 50.000 — 
Interessi sul patrimonio della gestione 230,000 - — 
Fitrate diverse . en . È da RR e per memoria 


; 
sul 
. i 


eli n 


' Contributo dell Amministrazione i D. 8 della uil 3. SI 000 — 
Totale del del Titolo VI. i 3, 480.000 —- 
dui 
7 ; d 
TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE n 
I PER I FERROVIERI. — di, 
Testo unico sull’edilizia popolare ed tecnonica abbi dai con: 
Regio-deereto 28 aprile 1938-XVI, n, 1165). 
O | | ‘|. Patrimonio. | 
i rome Pagin nate per acquisto e costruzione di case (articolo 153 
elle. disposizioni sull’edilizia popolare ed ecu- 
| ie i ‘approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, 
i n. 1165 e legge 10 giugno 5 --XVII, n. cd (capitoli l 
| nm. 100 e 101 della spesa) . . .| per memoria 
Ricavi patrimoniali (capitoli nn. 100 e 101 della spesa). .| per memoria 
| Gestione. s 
Affitti delle case o. 0.1.0... 0... | 20.500.000 — 
Proventi e ricuperi diversi . 3.260.000 — 
Prelevamenti dal Fondo di: riserva (secondo capoverso del- 
l’art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 lu- 
glio 1907, n. 553, SPESO col o a 25 febbraio Ì 
1905, n. 412) È i Per vemona 


———P uu. —-_———_——__ut.-- 


Rieupero dell’eccedenza SR gestione . ... . . 7.000.000 — 
| ° Totale del Titolo VIU) 30.760.000 — 


78 
19 


sor "TTUro _DEFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


Sip” coseno iran laleld E sur a ian -°- ® --.° - —Ldb_ - — — 


CAPITOLI O. 


—_—_ — —_—___— 


Denominazioni . 


TITOLO VITE. --- OpERA DI FREVIDENZA A FAVORE 
DEL PERSONALE. 


(Leggi 19 giugno 1912, n 641 © 7 aprile 1921, n. 370; Regio do- | 


giugno 1926-IV, n. 1190; leggi 22 dicenabre 1927-VI, n. 2683: 
® giugno 1930-VIII, n. 713: art. 1 del Regio decreto-legge 25. 


| creto-logge 7 febbraio 1920-IV, n. 187, convertita nella, legge. 25. 
| 


agosto 1930-VIN, n. 1314: convertito nella legge 2 


nm. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1936-XITT, n. 
Regio decreto 11 marzo 1987?-XV. n. 759). 


IAMTRMGHEC 


tolo n. 110 della spesa) . 


sg 
a) Istituti di educazione dell’Opera. di pre- 


| b) Colonie marine e pér i figli 


marzo 


1931-IX, n. 251; Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII. i . 


978.0 | 


Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali ed introiti 
‘straordinari da investire im beni immobili e mobili NOpE 


| 


videnza per orfani del personale . . 100.000 


degli inscritti al'AF.F. . + + «+ 1.000.000! 


c) Colonie della fondazione du Ema- 


nuele III. . . . .. 0.0.0. per memoria. 


Gestione, 


4) Opera di divvidbata per buonuscita ed assesmi di-: 


versi a favore delle famiglie ed orfani del personale : 
(0 ‘ontributo del personale | 


| Multe al personale . 


ta 


Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle ‘quietanze 0 rice. 
| vute del personale per competenze superiori a lire cento 


Ritenute al personale per assegni:giornalieri di malattia (Re- i 
gio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, conv ertita ; 


| nella legge 9 gennaio 1936-XTV, i. 202) 
Interessi sul Fondo dell'Opera | 


i Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali . 


- | 


| Utile netto della gestione pubblicità nello stazioni e rei, treni0) | 


i 


i 


—— - 0 —-. —- — -—* 
TL ———_——É———É@=@——t@@ 


ui Competenza 


per l’esercizio 
ansiario 


dal 1° luglio 194? 
al 80 giugno 1948 


1.100.000 - - 


29.000.000 —- 
1.000.000 —- 


2 
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CAPITOLI Competenza 


AIR ARENARIA IAA EIA per i'esercizio 
>! : finanziario © 
B. Denominazioni | dal 1° luglio 1942 
CRI, lle it ina. al BO giugno 1943 
i 
so | Entrate diverse ed eventuali 2/2... 150.000 — 
.0) Ricuperi e ‘contributi relativi agli orfani 
| e figli di agenti ed ex agenti . . . . 350.000 | 
b) Ricuperi e proventi degli istituti di edu- | 
cazione di proprietà dell'Opera . . . 400.000 ; 
c) Entrate e proventi vari... . . per memoria | 
4) Eccedenza passiva della sestione dà ricu- 
perare  .. ..... . . per memoria i 
SII SEI 
B) Colonie marine e climatiche 1 per i figli degli inseritti ! 
aM'A.F.F.:o i | > 
81 | Contributo del personale inscritto all'A.F.F. LL... 960.000 — 
82 | Rette per l'ammissione alle colonie ./././././... . 500.000 — 
83 . Entrate diverse ed eventuali ././././././... 0 1.840.000 — 
C) Fondazione Vittorio Emanuele ITI : 1 
BA Fteresi sul patrimonio... .°.. 0... 2 26.800 — 
85 : Contributo dell’Amministrazione feri roviaria e aell’Opora di 
previdenza. . . ; e I e e e e RI 200.000 — 
86 ! Rette per l’ammissione alle RESO. Più da de 25.000 — 
87 : Entrate diverse ed eventuali . ././.0/.0.0.. 0... 158.200 — 
Totale del Ttolo VITI. . .! 44.370.000 — 
TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA . 
© PER LE CESSIONI, 
'(Loxgi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n, 372; 13 luglio © 
1910, n. 444 e Reglo decretoliezno 28 agosto 19$30-VEII, n 1314. 
| convertito nella legge 2 marzo 1981-IX, n. 251 e legge 4 luglio 
| 1941-XIX, n. 737). 
88 | Introiti della gestione (capitolo n. 124 della spesa) . . . 14.100.000 --- 
Î A) Riseossioni Der ritenute pareciitnali sul- O 
le cessioni. . 2.500.000 I 
i B) Riscossioni sa ritenute. derili sugli » 
stipendi pr: 1:200.000 


C) Interessi sui dapiioi inv 1a iti nell pe: 703 
stione dei mutni al personale |. . . . . 3.900.000 


sO Tino —CINO UFFICIALE DELLM #"HRROVIB DELLO STATO 


iS 
er "CE ee 
Competenza . 
SAPETE a per Leo 
: DI ansiario. 
E Denominazioni dal 1° luglio 1942 
w Ò i al 80 giugno 1048 


D) Interessi sui capitali depositati alla Cas- 
Sa depositi e prestiti ed investimenti vari . 1.700.000. 


E) Reintegri al Fondo . . 3.000.000 
F) Avanzo della gestione dei muti al per- ere. 
sonale (cap. n. 126-F della spesa) . i 1.800.000 


Totale del Titolo IX. . .| = 14100.000 — 
TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI: AL PERSONALE. 


REONtO 980-VIII, n. 1814, conve to nella legge 2 marzo 


i 
| 
(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio dfiecreto-legge 28 
19, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1935-XI, 
| 


n. 1109). 
Patrimomio. DITO | - 
89 Quote in conto capitale da meuplagaze in mutui CSR | 
n. 125 della spesa) . ca 71.000.000 — 
Gestione, I I - | | 
90 | Introiti della gestione (capitolo n, 126 della spesa) . P Di | j 80.600.000 — 


Totale del Titolo X. 0° 151.600.000 — 


TITOLO XI. — MUuTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUT. | 
TRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE. 


| 

| 

(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 19 maggio 19287, 
n, 1224; 12 luglio 1923-I, n. 1932; 10 settembre 1923-I, n 21183; 
Regio decreto-ie e 27 7 gennaio 1924-II, n. 202, cosvantità nella: 
legge 17 aprile 1 25-IIL. n. 473; decreto ministeriale 18 maggio 
1929-VIÌ, n. 2624; Regio decreto- legge 9 dicembre 1985-XIV, nu» 
mero 2478, convertito nella legge 30 aprile 19864IV, n. 876 e 


legge 10 giugno 1939-XVII, n. 981). 


Patrimonio. 


91 | Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni gia . 
cooperative (capitolo n. 127 della spesa) |. per mesmornta 
Ì 
Gestione. i (i OSS 
92 | Società cooperative fra il personale per la costruzione di case si 
economiche e popolari — Rimborso di interessi e quote di : 


ammortamento ad estinzione di mutui (ca Hol nh. ici ai 
e 129 della spesa) . . i i "16.000.000 — 


ESA 


\ si 
NSSÀ 
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Competenza 


CAPITOLI 


. O) 
cn ctr n o e n e - | ____ 


per l'esercizio 


| i e — e. - -__-______———_——__—_——__——>— 


i finansiorio 
Ch Denominazioni dal 1° luglio 1942 
i al 80 giugno 1943 


—o=——@—<@6@&Ém_—__m—m—_—_m—m—__rT__——_—_—_—-Ò—_ l1_ es 


so 

93 | Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli sta- 

i bili e per altrititoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 

4 1923.I, n. 9412, convertito nella legge 16 giugno 1ierv, 

| n. 985) (capitolo n. 130 della spesa) . . . per memoria 


| Totale del Titolo XI .. . . 16.000.000 - 


° eee 


pesa gr 


TITOLO XIJ. — MONÒPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO 
DI CARBONI E METALLI. 


| (Reglo decreto-legge 28 luglio 1936-XIII, n. 1875 "convertito nella 
legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 212 c articolo 8 della legge 11 feb» 
bralo 1941-XTX, n. 59). 


I 
| 
&! | Ricavo vendite e ‘acereditamenti vari eupilole n. 131 della | 
000.000 - 
SPESA) . LL... . | 3.880.000. 
} 
(A 
e 


A) Carboni . /./.0/..... 0 2.500.000.000 | 
R) Metalli . . ...... 1.380.000.000 | 


. 


3. 880. 000. 000 — 


ia ee 


Totale del Titolo XII . 


: TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI F GESTIONI: | 
DEI MANDATI A DISPOSIZONE E DI ANTICIPAZIONE 


9% | Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 192 della spesa) 2 .(100.000.000 — 
96 | Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 133 della spes) ! 90.000.000 — 
97 i Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Am. 

ministrazioni e hi privati (capitolo n. 134 della spesa) . 4.000.000.000 -- 
98 ‘ 


° Mandati tolo nu- 
i a disposizio nticipazione estinti (api: o) l 
DI Noe eda 5 e: per memoria 


mero 135 della spesa) 


Ò 
Totale del Titolo XI... ui 6.090. 000.000 — iu 


| 
TITOLO XIV. -- Partite Di GIRO. 


Tasse “ni e di bollo sui i trasporti (apo n. 136 della RECATO FA 


A) Tasse erarilli Lo È a ‘85.000,00 ! 
B) Tassa di bollo . ./. +. .:( 2100.0008 


na Nino UFFICIALE pela FERROVIE ‘pRLLO ‘stato 


————_—— 
-. e ———6@———@G___—6— ost 


a . pelli 
aria a CARTEOL1I an I per l'esercizio 
FOT emette 
Denominationi da! 1° laglio 
4 | i w al 30 nl 80 giagno 194 1048 — 
CI 


Imposte e tasse ritenute al personale e RUE famiglie (ca: 


pitolo n. 137 della spesa) . -. : SEE 262 00.000 -— 
4) Imposta di riechezza mobile sugli PE | 
pendi, paghe e competenze accessorie . 180.000.000) 
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pen- | 
sioni e sugli assegni a carico del Fondo 
pensioni e «dell’Opera di pESsidenza . 53.000.009 È 
C) Tassa di bollo . . . . . 1.000.000, 
D) Dopo complementare sugli stipendi ed , | 
assegni. del personale in servizio, 
sulle pensioni e sugli sare) a carico 
del Fondo pensioni . . . 24.000.000 
F) Addizionale alle imposte sugli «tive 
ed altri assegni del personale in servi- 
gio, sulle pensioni e ,sugli a assegni a ca- | 
rico del Fondo Denzosi e dell sbagli di sd | 
previdenza . . 5.000.000 I 
i 
‘ Imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 138 della spesa) . 11.200.006 — 
| A) Imposta di ricchersa mobile . . . 2.500.000. 
R) Addizionale all'imposta di riechezza mo-' 
bile e complementare. . . . 50.000 , 
C) Imposta complementare . . . ... 150.000 . 
D) Tassa di hollo . . . . . . . . 8.500.000) 
cr 
Imposta generale sull’entrata (capitolo n. 139 della spesa) . | 25.000.000 -—- 
Ritenute sulle competenze del personale sussidiario e contrat- | 
tista e corrispondente contributo dell’Amministrazione per 
l'assicurazione presso l’Istituto nazionale Aelle assienragioni 
(capitolo n. 140 della spesa). /./.0.0.0.0.0. per mimoria 
Totale del Titolo XIV . .. . 385.200.000 — 


$ 


Visto, d'ordine della Maestà il Re d’Italin e di Albania. . 
Tmperatore d’Etiopia _. ‘ 


Il Ministro per le finanze 
Dr Rever. 


é 


RINO: UFFIC IAL® DELLE, FERROVIE DELLO BTATO 34ò 
E ga] 
Hi po i ci | al RRiO 1010 

= | al 90 giugno 194 
RIASSUNTO DELL'ENTRATA . 
| Titolo I. — Parte ordinaria... . . . 0... i 6.192.000.000 -- 
| Titolo II. Parte straordinaria . /./././..0.0.. 0. 799.000.000 — 
| Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . ; | ‘ 6,991.000.000 —- 
| (restioni speciali ed autonome. - sati 
| Titolo III. — Magazzini, officine e scorte: | 

$ 1. — Gestione autonoma dei magazzini Ae” °-° È 2.540.000.000) 

$ 2. — Gestione speciale viveri “La Provvida” . . 1. 350.000.000 - - 

$ 3. — Officine e scorte 20.22. LL LL 1.435.000.000— 

: Titolo IV. — Industrie speciali o. /..°/.0°0.0... : | = 
Titolo V. — ‘ Gestione del Fondo pensioni e sussidi . . . 115.107.000 -- 
_T itolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecr. | 3.480.000 - - 
Titolo VII. -— Gestione delle cuse »conomiche per i ferrovieri 30.760.000 -. 
Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale .. -H.370.000 
Titolo IX.— Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni 14.100.000 - 


Titolo X. — Gestione dei mutui al personale . .-. 5 151.600.000 -. 


Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di 


case economiche, ece, 16.000.000 
i Titolo XII. — MONORONe E per i sanno all’estero di car- . 
boni e metalli i 3.880.009.000 
Titolo XIII. — ‘Operazioni per conto dei terzi, ece. .i  6.090.000.000 — 
Totale delle gostioni speciali cd autonome . . . | 15.273.417.000 - 


| Titolo XIV.— Partite di giro (2/22 185.200.000 — 
| | a 
Totale generale dell’Entrata . . . 22.640.617.000 .. 


f 


Visto, d'ordine della Maestà il Re d’Italia e di Albania 
Imperatore d’Etiopia 
Il Ministro per'le finanze 
© © Di Rever. 


e 


ty 
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46 


State di previsi 


intarsi lol siii rt rinite lito. CARCERE dg 


i) 


6 


cnr - — è 


per l’oesercizio finanziario dal 


CAPITOLI 


Donominazioni 


i 


x 
2 ni dii ne 


SPESA 


TITOLO I. — PARTE ORDINARIA. 


SEZIONE I. — Spese d'esercizio 
| della Rete ferroviaria e dello stretto dé messina, 


(Art. 19, primo capoverso e art 20 della legge 7 luglio 1907, n 

modifica to dall'art. 1 della legge 26 giugno 1909, n 
8 dcl Regio decreto-legge 31 giugno 19 
convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 11 


l'art. 


Pisoni 


A) Uttici centrali ed Uftici ig : 


B) Magazzini ed agenzie . 


Forniture, spese ed acquisti 


A) Uftici centrali ed Uffici distaccati : 


BR) Magazzini ed agenzie . 


Totale del $ 1 


{2 -- Serviti movimento. 


Personale 


A) Servizio uit dii. e pari : 


B) Stazioni . 


C) Depositi del personale viaggiante i 


Forniture, spese ed acquisti 


4) Servizio centrale, Sezioni e reparti . 


B) Stazioni , 


C) Depositi del personale viaggiante , 


D) Convogli . 


. 
e nn nei n 


41 XIX, n. SII,: 
16). 


ql — Servizi della Direzione generale. 


- 420, 


Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . 


Totale del $ 2. . si 


a: 
ME 
i 


BOLLETTINO UFFICIALS DELLE FERROVIE DELLO STATO 


one della sposa Piave liniiaiie 
1° luglio 1942-XX al » giugno 1943-IX1 


per Ten ‘eci 


dal 1° Sie taglio e 
al 90 giugno 1968 


190.000.001 - 


133.000.000 — 


— P 


lntalienecetitilià| 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVID DILLO STATO — 3847 


a 1 do n dei o —i è -- vp et veiizoelo, — ne Pe dl in. — . _—_ — —— 


CAPITOLI i a Ea 
‘ | ii a nio 1948 
lina x î 
PO BL... Lal enne 
___$ 5. — Serdizio commerciale e del traffico. 
6. ‘Personale. . | LL LL "dé _ E 18.500.000 — 
A) Servizio centrale, Sezioni e reparti. ‘225.000.000 | 
B) Controlli prodotti |... . . . . 25.000.000 
€ Forniture, spese ed acquisti . 00... 2.200.000 —- 
A) Servizio centrale, Bezioni e reparti .. 500.000 
B) Controlli pr paola ol È e e 100.00, 
& Indennizzi per perdite, avarie, data resa di spedizioni e | 
passività per tasse di lai rimaste SEITEN o par: 8.000.000 — 
zialmente scoperte . . . adi 
ei, Totale del è3, 0.00 58.700.000 » 
4 — Servizio materiale‘e trazione. | 
0 Personale | LL | 190.000.000 -. 
A) Servizio. centrale, Sezioni e reparti . . 53.000.000 . . 


> --- | - B}-Locomozione a vapore (dirivenza e servi- 
“: »°. Zio interno dei depositi locomotive e de- 
‘positi combustibili, personale di condotta 

‘e personale addetto ei ventilazione 

delle gallerie . . :°. +. 235.000. con 

i 


€) Locomozione elettrica (dirigenza e ser- 
vizio interno déi lisi ‘e SSEDRR: di ; 
condotta) . E ee . . 140.000.000 


D) Locomozione con motori & ‘colîibustione i 

% interna (dirigenza, servizio interno dei | 
: ‘depositi e guidatori) . . . +. 22.000.000] 

- E) Pulizia. verifica e untura veieoli . . 40.000.000] 


— 


10 Forniture, spese ed acquisti Lee] 11084.000.000 
) I A) Servizio centrale, Sezioni e reparti. . 6.000.000] © 
B) Locomozione a vapore . . . . . 796.000.000 
1 Combustibile. .°. ‘“. 730.000.000 | 
di 2 Spese diverse “ .. ..... . 66.000.000 


: UR 
ab nol. 'TTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


We —_ n E RR RI SA 
cr imii CRRIIE ciccia] SE 00 
dal 10 lugli Toto 
Bio... Pmi | Sfbrfgenne 
| e 
| C) Locomozione elettrica =. . . . . 205.000. sa 
1. Energia elettrica per la 
i trazione dei treni . . 175.000.000 
i 2. Spese diverse. . . 30.000.000 
i i i | 
| D) Locomoizone con motori a combustione | 
ai interna LL. 30,000,0008) | 
l. Carburanti .’. . . 19.000.000 I 
2. Spese diverse  . . . 11.000.000 
lac | 
O E) Veicoli . . PRESI TE IRE 17.000. MU 
1. Pulizia ed untura veicoli 32.000.000. | 
x. Spese diverse. . . . 15.000.000 i 
It | Manutenzione del materiale votabile . . . . | I 
I ì | rome — a - »__ — + rar 
| Totale del $ 4. . | 2.134.000.000 — 
i { 5. — Servizio lavori è costruzioni. | 
10 i Personale . . . . ; Luv 495.000.000 
| A) Servizio cal Selioni Uttici I. RS S | 
e reparti . . bol — 115.000.000; 
B) Sorveglianza della ici «+ + ++ + 32.000.000 
| C) Manutenzione della linea . . . . . 193.000.000 
Dì Manutenzione impianti di elettrificazione 70.000.000 
| E) Operai... .0.0.0.0.. + 85.000.000 
{3 I Forniture, spese ed acquisti Nb: 140.000.000 -- 
i 4) Servizio centrale, 2oni0ni ici LE.S. 
e reparti . . pr e La 9.000.000 
B) Linea . . . + 76.000.000! 
| C) Impianti di clettziicazione de ch 4.000.000 
| D) Stazioni — Illuminazione . . . . . _ 24.000.000, 
| E) Convogli - Illuminazione eletirica . . 27.000.000 | 
14 | Manutenzione della linea . . MR, 330.000.000 -- 
15 | Lavori straordinari dipendenti dalla guerra . . . + .| per memoria 


— _—————— 
pei ate09) 


Totale del.$(5,0. i 965.000.000 — 


La Mi 
Ri 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLM FERROVIE 


CAPITOLI © 
Denominazioni 


—————————————__-— --ze---- 


DELLO STATO 234% 


| Competenza 
poor l'esercizio 
tsinanziario 
i dal 1° luglio 1942 
| al 20 giugno 19433 


- e — — — —-- 


f 6. — Linee secondarie « scartamento ridolto, 


(Gruppo Sicilia). 


Totale del $ 7. 


16 Personale . . . . , i e na 9.000.000 - - 
A) Servizio movimento 2.300.000 
B) Servizio commerciale e del traffiro . ‘100.000 
(*) Servizio materiale e trazione 3.700.000 
D) Servizio lavori e costruzioni . 2.900.000 , 
i STR 
17. Forniture, spese ed aequisti (2/0 9.000.000 — 
4) Sezioni e reparti 60.000 
B) Stazioni... ./.0.0.0... 900.000 
C) Depositi del personale viaggiante . . per memoria | 
D) Convogli . | 40.000 | 
FE) Locomozione re da 7.800.000 
1. Combustibile . . . . 6.500.000 
2. Spese diverse  . . . 1.300.000 
F) Linea , ni ai 200.000 
G) Indennizzi . /./...... . per memoria 
di Manutenzione del materiale rotabile 3.500.000 — 
18° Manutenzione della linea | 1.000.000 
fotale del $ 6 05.500.000 - 
7. -. Navigazione dello stretto di Messina, 
2 | Personale . i 5.500.000 -- 
‘ . È i e due È 6 A 
21! Forniture, spese ed nequisti . . . . 0... 0. . +} 11.000.000 —. 
A). Combustibile e carburanti 4.000.000 
B) Spese diverse 


7.000.000 


———————————————————————__———————— —— 
—_————__p 


16.500,000 


_————» 
-——_—— —————Ém— = 


se TT 
< 


350 BOLLETT INO DFFIC 1ALEI DELLE FERROVIE DELLO BTATO 


* 0 APITOLI CCC Gompetna — 
Miti cora ele dici io i Sono t gle zia o dala ati per l'esercizio 
= finanziario - 
E Dononinssioni dal 1° Iuglio 191? L 
Dili ohio Soil aida a î 
| | 
(18, — Spese generali attinenti al piersonale. | y 
23 | Contributo al Fondo pensioni e sussidi (Regio deereto-leg re Ta 
23 marzo 1924-II, n. 498, convertito nella lesge 17 aprile 
1925-ITI, n. 473) (capitolo n. 61 dell'entrata). . . . 320.000.001) — È 
23 Contributo al Fondo spreiale per le pensioni agli agenti aventi 
diritto al trattamento di previdenza del personale addetio "i 
ai pubblici servizi (Regio decreto 21 ottobre 1923-I, n, 2520 e 
e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924-II, n. 171, conver Ù 
| tito nella legee 17 april 192 25-1II, n. 473) (cnpitolo n. 65, " 
i dell’entrata) . . i 3.200.000 
24 | Contributo per l'assicurazione del bia sussidiario e con- | 
: — trattista presso l’Istituto nazionale delle assicurazioni . . 11.500.000 - 
25 Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . 55.000.000 -- ti 
24 ' Gratificazioni al personale (articolo 62 delle disposizioni sulle ‘ f 
i competenze accessorie approvato col Regio. decreto-legge i 
7 aprile 1925-IIT, n. 405, convertito nella 31067? 21 marzo . 
| 1926.IV, n. 597) . . 8.500.000 - - I 
| 
27 Premi di asa al perronale ( SE decreto 3. Pe 3 
1938-XVI, n. 819) . . lo a rd i de 8.000.000 - * , 
28. Ohlnzioni e sussidi al penale e i i i a e e 3.800,00) -- 
29 Spese per il servizio sanitario (Regio decreto 31 dicembre 
1923-II, n. 2918 e Regio decreto-legge 8 gennaio 1925-ITT, 
n. 34, convertito nella lesge 21 marzo 1926.IV, n. 597). .. 7.000.000 — 
30 - Contributo per il ‘Dopolavoro ferroviario’ (Regio deereto- | 
legge 25 ottobre 1925-III, n. 1908, convertito nella Ri | A i 
18 marzo 1926-IV, n. 562)... . a 2.500.000 - 
31 Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli . ; 2.400.001 - 
1) per il trasporto di persone . . . . 1.100.000 : 


B) per il trasporto di materiali. . . . 1.300.000 
Totale delle ‘Spese generali di personale” . . . | 421.900.000 - 


Spese generali diverse. 


39 Aa orari e pubblicazioni diverse 2/2/2224] _ 7.500.000 


A) Pubblicazioni statistiche e ui dai 
lavori statistici . 100.000 | 


B) Avvisi, orari e pubblicazioni non ine- 
renti ai lavori statistici .. . . . 7.400.000 


‘ I 


_—m—rr————__m7_rr r__—————11n Aa 


| BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 351 
TTT ca diroLi TT Gompetensa 
©  sllonieri A sita ilo e inn ta iene per l'esercizio 
2 | finanziario 
Bi Denominazioni : dal 1° luglio 1942 
A ra ale Wi Lada: Cra 1A 20 giugno 1948 
i lc 
| 
3393 | Imposte e tasse I a 11.000.000 -- 
Za | ba giudiziali e contenziose 2/2/2220 800.000 --- 
3a | Affitto adattamento e riparazione di ue privati per usu 
a ufficio e di magazzino . ; i dia 2.000.000 —- 
:36. Indennizzi per danni alle persone ed alle PERS, 8.000.000 —- 
s ». È » . . . |" 
3 © Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . 5.8€0.000 — 
538 Spese per la sorveglianza dei trasporti 7.500.000 — 
33 : Contributo dell’Amministrazione nelle spese per le stazioni 
“e di uso comune sla 13.000.000 - - 
40 : Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni : 
e per i servizi su tronchi in esercizio speciale 1.200.000 ---- 


‘41 (Compensi corrisposti ad imprese assuntrici di trasporti in 


sostituzione di servizi ferroviari per memoria 


42 Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere 


per l’esercizio dei tronchi di confine: . . 6.000.000 —- 


453 Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione 
degli autoveicoli dl ce 5.590.000 — 
4) Per il trasporto di persone . . . 2.190.000 


B) Per il trasporto di materiali. . . . :3.-400.000 


4 


fr 


Contributo dell’Amministrazione ferroviaria per interessi sui 
capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione di case 
economiche per i ferrovieri (articolo 12 del Regio decreto- 
legge 27 novembre 1919, n. 2350. convertito nella leege 5 
ottobre 1920, n. 1432)... + 1.200.000 --. 


45 Spese casuali (articolo 141 del Regolamento approvato o 
Regio decreto 23 maggio 1924-11, n. 827)... . 260,000 - 


‘5; Addebiti per cali, deprezzamenti e per dite giustificate nelle 
scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie Cc ARRE 
perdite di somme e valori... 12.000.000 — 


47 Spese diverse LL. LL 18.000.000 -- 
Totale delle spese generali diverse... 99.750.000) — - 


Totale del f S_. Dioitzedby \521650/000 - - 


n Pri - >= -— 2. +—- — - 
SL» Ze, 2. 


dol StrINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


ESSI N ta CIRIE bo | ea 
a CAPITOLI © “| Competensa 
dit tec mila iltlco pl cca die cnaie ai per l’esercizio 
; I finanziario 
a \ Denominazioni dal 1° luglio 1942 
v, sugli init CARE | al 30 giugno 1948 
LL È . | 
f 0 — Servizi secondari. 
4% Servizi accessori ad impresa od in economia... ... 4.500.000 — 


49: Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per ac- 
isto e costruzione di case economiche per i ferrovieri 
articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 559 e Regio de- 
creto-legge 4 novembre 1926-V, n. 2269, convertito a 
legge 22 dicembre 1927-IV, n. 2688) . . 21.590.000 -. 


5I) Aonualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato 
dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede 
del ‘‘Dopolavoro ferroviario” in Roma (articolo 1 della 


levge 22 marzo 1928-VÎ, n. 527) LL 40.000 — - 
Totale del $ 9. . . 26.500.000 — 
l'otale della Sezione L. . . 5.091.350.000 — 

Skz ONE II. -- Spese complementari. 


. (Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modifi- 
: cato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 872: penultimo 
‘4apoverso dell’articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembr: 
1926-IV, n. 2489 convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n, £9$ 
e Regio decreto-legge 10) marzo 1988-XVI, n. 491, convertito : 
nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1948). 


51 | Lnvori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (c1- | 
pitoli nn. 28 e 29 dell’entrata) . . . . E: 44.000.000 -- 
Rinnovamento della parte metallica dell’armamento (capitolo. 
n. 30 dell’entrata) ./. 0.0.0. 55.000.000. 


i Riioraicnta del materiale rotabile eapitoA nn. 31 e 10-) 1 
dell’entrata) . . 0 e, 289.000.000 


33 
64 ‘Migliorie ed aumenti di carattere peli il alle linee ed agli. 
impianti a carico dell’esercizio (capitoli nn. 32 e 40.4 1 


! 
LO 


dell'entrata) ce i ea i a 60.000.000) —- 
5a i Speso complementari delle usnila secondarie n scurtament cu 
| ridotto (2rnpp. Sicilia) (capitolo n. 33 dell'entrata). . 0° 500.00) - 
A) Lavori per riparare e prevenire cani di 
forza maggiore . . “250.000. 
B) Rinnovamento della parte imallita del 
l'armamento . . . 100.000 , 


C) Rinnovamento del materiale wobile 150.000 | 


—__———— ——+— €€<= - 


Totale della Sezione IE O I 448.500 ).000 - = 


peo 


dl ° BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO. 358 


i nni i sin Sa ® 


2 - ——_--rr—-_————_— ———_ —— _———8—+& >> _rrr—r——————T—r___—_—m6@m 6————_——6&6& ———__— — —o. 


Uompetenza 

Wi . dell'esercizio 

. I £ finanziario 
gs Denominazioni | dal 1° luglio 1942 
Ci al 30 giugno 1948 


cc _—____ — _—-e-- svs, —_m-- —- . -._ —._-. - - — <--—..—- = 


SEZIONE TIT, —- Sprse accessorie. 


! = (Art. 20, secondo capoverso, della lezgo 7 luglio 1907, n. 429. 
modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 19099, n. 872). 


$ 1 — Spese accessorie attinenti all’azieda l'erroviuria. 


268 | Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortameuti . _ 517.600.000 — 
A) del valore del materiale rotabile e d’e- 
\ sercizio conseenato alle Ferrovie dello Stato 
; e del valore della dotazione iniziale di ma- 
gazzino € deg anticipati di certificati 
3,65 % (art. 1 della legge 25 giuono 1905, o 
n, 261) . . . 23.021.776,10. 
B) delle somme fornite per aumento del i 
la dotazione iniziale di magazzino (art. 17 
della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . . 30,690.577,17 
| G) delle somme fornite per spese pa- 
trimoniali, per lavori di elettrificazione e 
rimborsi anticipati di certiffeati :3,50 % ar- 
ticolo 1 della legge ‘3 dicembre 1906, nu- 
mero 638) . . 461433.472,45 
| D) delle somme fornite. per spese straor- 
dinarie dispendenti dal terremoto del 28 
dicembre 1908 . . .  1194.180,73 : 
E) delle somme fornite per acquisto di | 
‘4000 carri e per costruzione di relativi par- | 
chi e mezzi di riparazione . . . . . 1359.993,50, 


37 ! Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di : 
Tesoreria (art. 3 della legge 23dicembre 1906, n. 638) . . 1.043.940 — 


| A) Per aumenti della dotazione di magaz- | 
zino per memoria . 7 
B) Per spose patrimoniali | e di clettrifi- | 


cazione LL 00 1.043.940 
TER AA 
58 | Annualità dovuta al Consorzio di eredito per le opere pub- 


bliche per.i fondi da esso mutuati per le spese di nuove 
elettrificazioni (art. 2 dei Regi decreti 21 aggio 1933-XT, 


n. 450 e 2 luglio 1933.XI, n. 755) . . i 93.856.060 — 
-1) Interessi)... 36.210060 | 
i É Capitale. . . . 56.842.000, 
| 


Spesa annua per il servizio del prestito 804.000 . 


50 | Annualità sul eapitale di lire 120.000.000 previsto a cum- 
pletamento del fondo per nuove elettrificazioni autorizzate 
col Regio decreto-legge 27 ottobre 1932-X,;n;:1472; cènver- 
tito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1888. , || per memoria 


deli 


dl 


70 


11 
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OAPITOLI 


— - =. —- SI 


| Denominazioni 


di elettmficazione del gruppo di Tinee ferroviarie di cui al, 
Regio deereto-lerze 7 avosto 19936-XIV, n. 1620, converti to 


I 

: Annualità per il debito contratto per far fronte alle spese ; 
| 

nella, lexge 21 gennaio 1927-XV, n. 16. 


fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee fer- 
roviarie di cui alla lesge 30 maggio 1940-XVIII, n. 728 . 


Interessi sul debito contratto per le spese relative alla siste- 
mazione in Roma dezli impianti fericviari di cui al Regio 
decreto-lecse 8 aprile 1937-XV, n. 749, convertito nella 
legee 23 dicembre 1957-XVI, n. 2613 x k La 

Assegnazione al Fondo di riserva per le spese impreviste (ar- 
ticolo 10 del Regio decreto-legge 21 giugno 1941-XIX, 
" 571, cmvertito nella legge 14 e A941I-XNTX.. 

. 11 5) 5 & de a 

di di “tenne ile per insufficienza di bla . 


Contributo per le spese della Corte dei conti (articolo 2 deila 
lege 9 luglio 1905, n. 361) . . vi e e e 
Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e mas- 

chinari delle centrali elettriche . . ui ia 
Restituzione di multe inflitte per ritardata cousegna di ma- 
teriali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadem- 
pimento di patti contrattuali (capitolo n. 28 C dell’entrata) 


Perdite verificatesi ne:la gestione dei NIRO attivi a dimi. 
nuzione del prodotto netto PASTI ; 


Annualità dovute a terzi per interessi ed RTRT a rim- 
borso di spese sostenute . . . 


— ——————_@ 


———m6— ———————v,. 


A) per elettrificazione delle linee . . . — 4.460,000 
B) Per impianti e lavori di carattere pare 
I moniale. . ./.°0/.°.0.. . 320.000 


‘ Aecantonamenti annuali per l’impiant idroelettrico di Bres- 
sanone e linea primaria Bmessanone-Trento (capitolo nu- 
mero 40 E dell’entrata) o de E 


Totale del $ 1 . 


$ 2. — Spese icessorie estranee all'azienda ferroviaria. 


| Contributo per riduzioni di di usa da motivi d’in- 
l teresse generale 


‘l'otale del $ 2 . 


Annualità per le operazioni finanziarie. decorrenti per far 


“Competenza 


per l'esercisio - 
finanziario 

dal 1° luglio 198 

al 80 giugno 1068 


per memoria 


’ 
de ia 


per memovn 


per memoia 


20.000.000 — 
per memoria 


120.004 -- 


10.450.001 -- 


4.000.010 — 
per memoria 


4.780.004) — 


300.008 - = 
300.000 — 
rime iin: 


a an cercili 


SI 


fifa. f 


(LS 
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- CAPITOLI | Competenza 
nio iii cn ii i. per l'esercizio 
i finanziario 
i Denominazioni dal 1° luglio 1942 
al 80 giugno 1948 


t 
-————€——____ 


i _ $3.. Aa di ge stirne. 
I 


| Avanzo della gestione da versure alla parto siraordianià (Re. 
| gio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, convertito 
| nella legge 16 giugno 1938-XVI, n 1409) ( capitolo n. 239 
FRIORRAAI PR e a per memoria 


i fotale della Sezione III | . . 652.140.000 — 


Visto, d'ordine della Maestà il Re d’Italia e di Albania 
Imperatore d’Etiopin 


ll Ministro per le finanze 
Dr REvFL 
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— — ——_- —. | 00 | - —————-—___yr  —r ——r—  — vo n... —- n -———ar-r .. 


SRO —_o__-— — eoé-- - —— + 


RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE 


SPESE D’ESFRCIZIO 


TITOLO I. — Parte ORDINARIA. 


; SEZIONE I. — Spese d'esercizio 
della Rete ferroviaria è dello stretto di Messina, 


| $ 1. — Direzione generale (Servizi centrali) 
, $ 2. — Servizio movimento . ua 
$ 3. --- Servizio commerciale e del traffico . 
$ 4. — Servizio materiale e trazione . 

‘ $ 5. — Servizio lavori e costruzioni 

| $ 6. — Ferrovie secondarie Sienle 

I $ 7. — Navigazione dello Stretto di Messina 
i $ 8. — Spese generali «ell’Amministrazione 
O $ 9. — Servizi secondari 


Totale della Bisione È o 


: Sezione II. — Spese complementari 


Î 
i SezioxE III. — Spece accessorie : 


; $ 1. — Spese acccessorie attinenti all'Azienda ferroviaria . 
. $ 2. — Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria . 


.$ 2. — Avanzo di gestione 


Totale del Titolo I, -- Parte ordinaria . 


Li 


x 
Si 
i 


io 
da) 1° taglio 168 


RI DO Giagno DI 


106.500.000 -- 
1.237.000.000 -- 
58.700.000 - 
2.134.000.000 — 
965.000.001 -- 
25.500.000 — 

16.500.009 -. 
521.690.001 - 
26.500.008) — 


Î "5.091.350. - 


448.500.000 — 


651.850.004 - 
300.000 - 


Visto, d'ordine della Maestà il Re d’Italia e di Albania 


Imperatore d’Etiopia 


Il Mbristro per le finanze 
Di ReveL 


BI 


82 
83 


- PASS 


” > a pri 
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AR: acini ili sendo 


CAPITOLI 


Denominazioni 


TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. 
(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429). 


-—- - -— 


e n e SIT iii e 


5 


Competenza 
per l’esercizio 
finansiario 
dal 1° luglio 1942 


5. al 1) giugno 195 


S pese per reintegrare l’Amministrazione della deficienza di 


‘manutenzione delle linee assunte iu esercizio . 


Acquisto di materiale rotabile e di DEeaEnatto (edo i 


n. 40 D.1 dell’entrata) 


. Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi traghetto (ca- 


pitolo n. 41 dett’entrata) 


| Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (capitolo n.40 € ; 


‘ dell’entrata) 
Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . 


Lavori di cellaizione delle linee AO n. 40 BR ed F 
dell'entrata) i, ri i e de de Ss de 


Miglioramenti alle linee ed agli impianti . 


: Aumento della dolio di MERE) APART n. 42 del. 


l’entrata) 


Totale del Titolo ll . 


TITOLO III. -— MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE. 


$ 1. — Gestione autonoma dei Magazzini. 
(Art. 17 della legge 2 luglio 1907, n. 429). 


Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Ma- 
gazzino (capitoli nn. 42, 43 e 44 dell’entrata) ua 


: Aeconti sulle forniture i in corso ( capitolo n. 45 dell Mali 


dell'entrata) 


iRimborso ai fornitori di ritenute per CHAnna dll n. 46 


84 | Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto | 


della gestione di magazzino no n. 47 dell'entrata) . 


Totale del € 1 


per memoria 
324.000.000. - 
per memoria 


85.010.000 --- 
290.090.000 - - 


80.000.000 --- 
20.000.000 —- 


per memori 


n Sdi GS RD e 


799.000.000 — 


-- —__ e 
pipa 


2.540.000.000 —- 


per memori 
per memoria 


per nenornu 


408 st 
sa i > sa "Competente — 
CAPITOLI per l'esercizio 
Pai finanziario 
dal 19 luglio 1%? 


[ 
| Penominazioni 


ni | n —-_ —__—— —___ — «<Q 


ta) — - °° e. -. -—- —- ne - — 


$ 2. --- Gestione speciale viveri ‘La Provvida! 
‘| (Regio drereto-legge 5 marzo 1925-IIT, n. 342, convertito nella lesire 
31 marzo 1926-IV, n. 597 e Regio decret-) 4 febbraio 1932-X, n, 125). 
85 Spese d'impianto (capitolo n. 48 dell'entrata) . . . . + 
4) Adattuuento locali 
B) Materiali dsercizio —. 
C) Diverse... .0.0, 


, per memori 
. per. memoria 
, per memoria 


«i Spese di acquisto viveri e addebiti diver-i (capitolo n. 49 del- 


leninatà)- o «, «a e O è dd E » È sus 


A) Aequisti e spese accessorie 350.000.008 
B) Reiniegri e rinnovamenti patrimoniali . 


(!) Eccedenze e maggiori ricavi . 


Totale del | 2 . 


f 3. -- Officine e scorte 


87 Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizia 


materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 50 


dell’entrata A A 
4) Offieine di grande riparazione - 396.000.001) . 
1. Personale . . . 146.000.000 
2, Forniture, spese ed ac- 
quisti Diga di 250.000.000 
5) Officine dei depositi e officine rialzo . 349.000.000 
1. Personale i 149.000.000 
, 2. Forniture, spese cd ae. 
quisti . . . . . . 200.000.000 
C) Stabilimenti dell'industria privata . 150.000.000 
1. Pagamenti per lavorazio. 
ni a materiale rotabile . 110.000.000 
i 2. Forniture e spese diverse 40.000.000 


per memoria. 
. per memonia 


I 
TIL-TTESTIO. 


al 80 giugno 190 


per memo: 


350.000.008 - 


—__———_——_ 


350.000.001 - 


rr, 
Conai 


895.000.000 -- 


N 
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o APITO Li Competenza 


il h Lr nie VEE PA PARA per l’esercizio 
\ finanziario 


| —e0°f _————————_—————tcrr@e@i‘te—@me@@ece_r9 —__———————_——_——__——_—_€—€_—_«_mm————__yr—r_r_____crcrr -——— -— si SEI SE) 


Deaominazioni dal 1° al o 1942 
al) viugno 1948 


__ - — — ee — ——_—-__——.- 


Sx Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriciie | 
(capitolo n. 51 d.Il'entratà)} LL. 102.000.000 — 
A) Officine lavori... ... 0. 30.5000.000) 
1. Personale . . . . . 4.800.000 
2. Forniture, spese ed ue- 


quisti . +... +... 26.000.000 
i B) Cantieri cla 000.0. 11.400.000. 
1. Personale . . . 2.000.000 i 

2. Forniture, spese ed ae 

quisti 0... 0.0. 8.800.000 
C) Centrali elettriche LG... 0. 56.400.000» 
1. Personale . . . . . 3.000.000 | 
2. Forniture, spese ed ac- 
quisti . . 7.000.000 | 
3. Rinnovamenio degli” im- 
i pianti e m: sechinari . . 18.300.000 | 
i +. Quota d’interessi sui ca- | 
pitali investiti . . . 28.100.000 

tte, è 

I D) Tipolitografia . . ...... 3.400.000 | 
1. Personale . . . . . 1.200.000. | 


2. Forniture, spese ed ac- 
quisti . /.° .°.°.°. 2.200.000) 


NO Materiali di scorta, materie ricevute (capitolo n. 52 dell’en- o 
WA >. di e e e 441.000.000 — 


| A) Servizio materiale e trazione |... 440. 500. 000. 


| 1. Scorte per le officine di 

i grande riparazione e 

private e per le officine 

I dei depositi e officine 
rialzo . 390.000.000) 
. Scorte fisse per le navi. 
traghetto dello stretto di | 
Messina . . -.500.000 o 
3. Parco sale montate e car | 
| relli completi . . . . 46.000.000 | 
| 


[ae 


B) Servizio lavori e costruzioni - Canticri , 
per i lavori di elettrificazione .. . . 500,000 


____——_ 


———_ _———— + y 


1.438.000.000 — 


| 
{ 
II ERESIA 
| 
I 
= 


4. 328. 000. 000 — 


| 

I & 

| Totale del $ 2 
| 

Totale del Titolo TTI: 


DS 
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CAPITOLI | | Competenza 
close rhe Tele e i i ie I iis per l’esercizio 
31 . finanziario 
< E Denominazioni . dal 1° luglio 1942 
b_n e î NE al 80 giugno 1943 
TITOLO IV — IxDUSTRIE SPECIALI. I 
{Regio decreto-legge 25 ottobre 1925-III, n. 1915, convertito 
nella legge 18 marzo 1926-1V, n, 562). | 
90 | Sfruttamento boschi di Albania ././././.0... 0. per memoria 
A) Spese d'impianto (capitolo n. 53-.4 del- 
l’entrata). 0... .0.0.0 0.0, prr memoria 
B) Spese d'esercizio (capitolo n. 53 B del- i 
l’entrata) “= è are > è , per memoria 
| Totale del Titolo IV. . . = 
| TITOLO V — Gestioxe nEL FONDO PENSIONI E SESSIDI, 
(I.egge 9 luglio 1998, n. 418 e Regio decreto-legge 28 marzo 1924-1I. 
n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473). 
91 | Pensioni LL 617.000.000 — 
92 | Indennità per caro-viveri L0/2/ 81.000.000 — 
98 | Sussidi... 0... 1 | a e i 100.000 — 


_ 94 | Pensioni ad agenti ex gestioni austriache cdl a quelli passati 
nei ruoli di altre Amyninistrazioni dello Stato (legge 6 lu- 


| glio 1940-XVITI, n. 952) (capitolo n. 55 dell’entrata) . . 17.000.000 — 
A) Pensioni Tx due è a SO e 14.600.000 
B) Caro-viveri ././.0/... 2.400.00ti 


_——+ 


95 | Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed obla- 
È: zioni, a favore di determinate categorie di pensionati € 


sussidiati (capitolo n. 57 dell'entrata) . . .. . . 7.000 —- 
96 | Investimento del contributo dell’ Amministrazione per l’accan- I 
tonamento in conto capitale... .0.. 0.0. __ per memoria 

Total» del Titolo V. . . 715.107.000 — 


i 
| TITOLO VI.— GresTIoNnE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI 
AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA 

DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI. 
(Regio decreto 21 ottobre 1923-I, n 2529 e Regio decreto-legge 


31 gennalo 1924-II, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 
1925-III, n. 473). 


Bi Pensioni: = sca si È E È © 3.430.000 — 
98 | Sussidi LL. 0000057 par memoria 
99 | Avanzo della gestione... per memoria 


Totale del Titolo VP». 1/\. 3.480.000 — 


Num. 


101 | 


ia ine pci Si it 
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CAPITOLI Competenza 
= fara ii Sil i ili per l’esercizio 
finanziario 
dal 1° luglio 1942 


Denoninnzioni 
al 30 giugno 19433 


DELLE CASE ECONOMICIIE PER I FERROV.ERI, 


(Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato 


Î 
TITOLO VII. — GekstloxE 
| 

con Regio decreto 28 aprile 1938XVI, n. 1165). | 
| Î 

Î 


S pese: per acquisto e costruzione di case (articolo 293 testo. 
unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economien 
approvato còn Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n, 1165. 
c legge 10 giugno 1939-XVII, n. sia RI nn. 66 e 67, 
dell'entrata) A 


per memori 


Inferessi sulle spese iatte durante il sive di costruzione 
(capitoli nn, 66 e 67 dell’entrata) . ././...0. per memoria 


Gestione. 


Interessi dei enpitali investiti nella costruzione e nell'acquisto 


di case già abitabili (/.0/.0/.0// 18.500.000 = 
Imposte e sovrimposte i 750.000 — 
Spese di amministrazione, custodia e diverse . | 2.200.000 — 
Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile . . . .7. | 2.100.000 — 
Manutenzione ordinaria | 5.500.000 —- 
Manutenzione straordinaria . i d00.000 -— 


Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del 
regolamento approvato con Regio decreto 25 febbraio 1915, 
n. 412), ; 


per memo: 


Versamenti al Fondo di riserva della gestione 310.000 —- 


tale per l’attenuazione dei fitti delle nuove 
costruzioni (Regio decreto-legge 4 novembre 
1926-V, n. 2269, convertito nella legge 22 di- 
cembre 1927-VI, n. 2688) . . ... . 225.000 ; 


ni 

i 

A) Per accantonamento del contributo sta- 
| 

I 


B) Per temporanee esenzioni di imposte £ 
sovraimposte (articolo 5 del regolamento di 
cui al Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412) 785.000 


| 
Î 
i 
| 
C) per eccedenze attive dei bilanci . . . per cena 
> | 


Totale del Titolo VTI_-. 30.760.000 --- 


o ————_—. 
rm 


Ola 
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Competenza 
per l’esercizio 

finanziario 
dal 1° luglio 2942 


PP ee TRL et n i o a to Pari tori mmc 
TE frga I 
——tecetevmt rr = ‘Epos EEE 
CAPITOLI 
= . Derominazioni | 
Z. 


| TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA 
I A FAVORE DEL PERSONALE. 


(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio dc- 
creto-legge 7 febbraio 1926-IV, n. 187, convertito nella legge 25 
giugno 1926-IV, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927-VI, n 2685; 2 
giugno 1930-VIII, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 
agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 
1931-IX, n. 251; Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XITI, 
n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935-XIII, n. 978 e 
Regio decreto 11 marzo 1937- XV, n. 759). 


110 | Patrimomio. 


Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed arredamenti. 
(capitolo n. 72 dell’entrata) ./././.0.0.0.0. 


A) Istituti di educazione dell’Opera di pre- 
videnza per orfani del personale . . 100.000 | 


B) Colonie marine e climatiche per i figli de 
gli iscritti all’A. F. F. . . .... 1.000.000 


C) Colonie della Fondazione Vittorio Ema- 
nuele IIT . . .°.°...... . per memoria. 


Gestion:. 


A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi 
a favore delle famiglie ed orfani del personale : 


111| Spese per SREGORDERE Ù istruire orfani e fieli di agenti ed 


i 
ex agenti . . è di si 
112: Indennità di RERTESOTA a e Leg dA ati 
113: Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto . . | 
114! Snssidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi . . . 
115 Sussidi diversi . . . . . ‘na i 


116 | Assegni giornalieri © malattia (Regio dei len 4 a 


| bre 1935-XIII, 1988, convertito nella legge 9 gennai Di 
1996.XIV n. 209). LL LL. 


117) Rimborsi di ritenute... 
118 | Avanzo della gestione... . . . 
| B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti 
all’A. F. F.: 
119 | Spese diverse per il funzionamento delle colonie . 
120 : Spese di manntenzione degli immobili e del materiale . 
Avanzo della gestione... . . . . 


al 50 ziugno 1913 


1.100.000 — 


9.000.000 — 
19.500.000 — 
7.500.000 — 
400.000 — 
1.000.000 — 


2.150.000 — 
per m. morta 
per memoria 


3.200.000 — 
100.000 — 


per memoria 


Biz I 
pio È 


n n I I — rl lmtur_— = ue 3 cre 
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CAPITOLI 


Competenza 
per l'esercizio 
finanziario 
dal 1° luglio 1942 
al 20 giugno 1948 


È i Denominazioni 
Z 


si C) Fondazione Vittorio Emanuele 1II: 
420.000. — 


per memorta 


122. Spese diverse per il funzionamento delle colonie 
123, Avanzo della gestione 


44.370.000 — 


— —__—-_ —-, ——————-__—-_ n———_ 
IT a _—__r-—__ 


Totale del Titolo VIII . 


TITOLO IX. — GestIoxE DEL FONDO Dr GARANZIA 
PER LE CESSIONI. 


(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giuzno 1909, n. 372; 13 luglio 
1910, n. 444 e Regio decreto-legeo 2S nposto 1930-VIII, n. 1314, 
convertito nella legge 2 marzo 19531-IX. n. 25t e legge 4 luglio | 
1941-XIX, n. 737). 


124 Spese della gestione (cap. n. 88 dell’entrata) . 0.0. .; 14.100.000 — 
| A) Pagamenti per riscatti di cessioni . . 3.200.000 ‘ 
i | 
B) Pagamenti di quote mensili . . . . 2.500.000 , 
| 


C) Rimborsi di ritenute fatte ad AEFala col- 
loeati a riposo . . . 40.000, 


D) Contributo alle spese di amministrazione —— 145.000 
E) Avanzo della gestione destinato a reinte- ! 
grare il Fondo pensioni e sussidi dei capitali 
investiti in mutui al personale . . . . . S2100000. 


I ERE ___ 


Totale del Titolo IX . . .| 14.100.000 — 


TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI | 
AL PERSONALE. I 
(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n (141; Regio decreto-legge 23 ! 
agosto 1920-VIII, n. 1314, convertito nella legge 9 marzc 
1931-IX, n. 251, e "articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1933-XI, 
n. 1109). 
Patrimonio. i 


125, Somme mutuate al personale (capitolo n. 89 dell’entrata) . 71.000.000 — 


Gestione. 
128; Spese della gestione (capitolo n. 90 dell’entrata) 
A) Quote riversate in conto capitale . . 71.000.000 


B) Interessi Sui AL del Fondo di ga- 
ranzia per cessioni , . : z 3.900.000! 


80.600.000 — 


o. () 
= E 


E) Avanzo della gestione versato al Fondo 
di garanzia per le cessioni (capitolo n. 88 F 
dell’entrata) (LL... 1.800.009 


TITOLO XI. — MuTUI A COOPERATIVE FERRUVIARIE 
COSTRUTTRICI DI CASF ECONOMICHE E POPOLARI PERIL PERSONALE 


(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Rezi decreti 10 maggio 1923*I, nu- 
mero 1224; 12 luglio 1923-I, n. 1932; 10 settembre 1923-I, nu- 
mero 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924-II, n. 203, 
convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473; decreto mini- 
steriale 13 maggio 1929-VII, n. 2624; Regio decreto-legge 9 
dicembre 1935-XIV, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 
1936-XIV, n. 876 « legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931). 


| 


sei 
Totale del Titolo X . . | 
3) | 


i 


| 
| 


è O UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 
: Competenza 
; CAPITOLI per l'esercizio 
È dal 1°1 sione 
i ioni 1 10 
3 \ Denominazioni al 80 stufo 1948 
C) Interessi sui capitali del Fondo pensioni | 
e sussidi . . . .°0.0.0.0. +... © 3.900.000 
D) Spese eventuali . . . . . .°. per memoriu 


151.600.000 — 


Patrimonio. 
187 | Società cooperative fra il per<onale per la costruzione di case l 
(capitolo n, 91 dell’entrata) .| per memoria 
1) Somme fornite in conto mutui concessi 
per acquisto e costruzione di case .. . . . . per m-moria 
B) Addebito per interessi e quota di spese 
I generali durante il periodo di costruzione . per memori, 
Gestion:. ” 
198 | Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione 
mutui (capitolo n. 92 dell’entrata) 15.500.00 — 
129 | Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (ca- ; 
pitolo n, 92 dell’entrata) . . . .... . 500.000 — 
180| Versament.o a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto : 


manuatenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio 
decreto-lexge 7 ottobre 1923-I, n. 2412, convertito nella 
legge 16 giugno 1927-V, n. 985) (capitolo n. 23 dell’entrata) 


per m.mo rta 


___ 


16.000.000 — 


Totale del Titolo XI. . . i 
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Competenza 
per l’esercirio © 
finanziario 
dal 1° luglio 1942 
al 39 giugno 1948 


CAPITOLI 


Denominazioni 


—_.o--_ ——_—_—_——- —  _ _——_—_—€__———___—_——_—aa-“-@@ 


S I 
TITOLO XII. — Monopolio PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO) | 
DI CARBONI E METALLI. | 

| (Regio ‘decreto-legge 28 luglio 1939-XIIT, n. 1375, convertito nella 
legge 9 gennalo 1936-XIV, n 212 e articolo 8 della legge 11 £cb- 

| braio 1941-X]X, n. 59). 


134‘ Spese per acquisti e diverse (capitolo n. 94 dell'entrata) . . 3.880.000.000 — 
) = 0A) Carboni . . ... . . . .. 2.500.000.000] 
| =) Metalli. . . .. . . 0... 1.380.000,000 | 
| C) Eccedenze e ‘maggiori ricavi . . . per memoria | 
si 
mi Totale del Titolo XII . .|_38 3.880.000.000 — 
I TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI 
i E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E Dx ANTICIPAZIONE 
192 i Overazioni attinenti ai trasporti (capitolo n. 95 dell’entrata) . 2.000.000.000 — 
133 | Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 96 dell’entrata) | 90.000.000 — 
134 | Levori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Am- | 
| _manistrazioni e di privati (capitolo n. 97 dell’entrata) . 4.000.000.000 — 
135 Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (capito!o 
i n. 98 dell’entrata) . . . ..0.0.0.00.0.0.0 per memorva 


= 


Totale del Titolo XII . . . | 6.090.000.000 — 
| 


TITOLO XIV. — PARTITE pi GIRO. 


I 
} 


1386 | Versamento delle tasse erariali e di a sui elio (capi- 


tolo 99 dell'entrata) . . | "A 86.000.000 — 
A) Tasse erariali | ./...... ‘65.000.000 


B) Tassa di bollo . . . . .. . 21.000.000 


187 | Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e ri- 
spettive famiglie (capitolo n. 100 dell’entrata) . . . . 263.000.000 — 


A) Imposta di ricchezza mobile sugli sti- 
pendi, paghe e competenze accessorie . . . 180.000.000 


7 merz: 
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ae A 


MR — 
CA PIT 0 LI | | Competenza 
helle poteslo, ri ie i deli ae deretano per l'esercizio 
: finanzigrio 
| Denominazioni i dal 1° luglio 1942 
vr al 30 giugno 193 
uil iia di li ca e UM 
| I 
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pen- 
| sioni e sugli assegni a carien del Fondo pen- 
sioni e dell'Opera di previdenza . . . . 53.000.000, 
| C) Tassa di bollo . . . ..0.0.. 1.000.000 | 
D) Imposta complementare sugli stipendi 
ed altri assezni del personale in servizio : sulle Î 
| pensioni e sugli assegni a carico del Fondo | 
| pensioni . . . «+++ 24.009.000 | 
E) Addizionale sie imposte sugli stipendi» i 
| ed altri assegni del personale in servizio, sulle | 
i pensioni e sueli assegni a carico del Fondo I 
| pensioni e dell'Opera di previdenza . . . 5.000.000 
138 Versamento delle imposte e tas-c ritenute a terzi (capitolo nu- è 
mero 101 dell'entrata) 0/././22 11.200.000 — 
A) Imposta di riechezza mobile . . . cala 
| B) Addizionale all’imposta di ricchezza mo- 
I bile e complementare... 50.000 o 
| C) Imposta complementare . 0.0.0. 150.000 | 


D) Tasse di bollo . /./.0/.0.0.0 +. 8.500.000 | 


189 | Versamento dell’imposta senerale sull’entrata (capitolo n. 102 | 
dell'entrata) (.0/. LL... e 25.000.000 — 


Versamento all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dei pre- 


mi per l’assicurazione del personale sussidiario e contratti- 
sta (capitolo n. 103 dell'entrata) 


140 


o Totale del Titolo XIV. . . 17 385.200.000 — 
i 


Visto, d’ordine della Maestà il Re d’Italia e di Albania 
Imperatore d’Etiopia 


Il Ministro per le finanze 
Di REvEL 
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CAPITOLI 


Uornmpeten.a 
per l'esercizio 
finanziario 
“dal 1° luglio 1942 
nl 30 giuzno 1943 


È È Penoniinazioni 
4, PETE DOS cf zlaan 
, RIASSUNTO DELLA SlLESA 


Titolo T. — Parte ordinaria... si 6.192.000.000 — 
- 799. 000.000 -- 
= 
| 
i 


, Titolo II. —— Parte straordinaria |. ...0.0 0a 
| 


6. 3.091. 000. 000 — 


Lr 


Totale delle spese ordinarie e straordinarie . 


Gestioni speciali ed autonome. 


' Titolo III. — Magazzini, officine e scorte: 
$ 1. — Gestione autonoma dei magazzini... ..; 2.540.000.000 — 
$ 2. — Gestione speciale viveri “La Provvida’’ 350.000.000 — 


$ 3. — Officine e scorte 1.438.000.000 -- 


Titolo IV. — Industrie speciali 


Titolo = V. — Gesticne del Fond; pensioni e sussidi 115.107.000 — 
- Titolo VI. — a Rondo d'anni E n Der sabina 
| Titolo VIT. —- Gestione delle case economiche per i ferrovieri 30.760.000 — 
i Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale . | 44.370.000 —- 
| Titolo IX. — Gestione del Fon«to di garanzia per le cessioni | 14.100.000 — 
| Titolo  X. — Gestione dei mutui al Posdnala i 151.860.000 — 
Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costrut. | 

| trici, ecc. Ù «© de s W° Le i 16.000.000 — 


Titol» XII. — Monopolio per gli acquisti all’estero di car- 


| boni e metalli 3.580.000.000 — . 


6.090.000.000 — 


—————————— 


Titolo XIII. — Operazioni per conto dei terzi, ere. 


Totale delle sestioni speciali ed antonome . 


| 
| 


385. 5.200. 30.000 — — 


rc I remi 


' Titolo XIV. — Partite di giro 


22 22 619. OL. -000 — —_ 


Totale generale della spesa . 


' 


Visto, d'ordine delia Maestà il Re d’Italia e di Albania 
Imperatore d’Etiopia 


Il Ministro per le finanze 
Di REvEL 


OL 
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Pi ai enna oc aa ti 


DiCRETO MINISTERIALE 13 giugno 1942-XX. — Zmnasprimento di alcune pe- 
nalità iN Cabo di abusi nei viaggi sulle ferro®ie dello Stato '(1). 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO PER LE FINANZE 


Visto l’art. 3 del Kegio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito 
rella legge 4 aprile 1935, n. 911; 


iste le ‘ ‘ Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie 
dello Stato”; 


Vista la” relazione del Servizio commerciale e del traffico n. C/311/4 del 
26 maggio 1942-XX; 


Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato; 


DECRETA: 
Art. 1. 


ln via temporanea a modifica delle disposizioni vontenute nel seconilo 
alinea del paragrafo 4 dell’art. 8 delle ‘‘ Condizioni e tariffe per.i trasporti 
delle ‘persone sulle ferrovie dello Stato” i viazgiatori che sono trovati con hi- 
glietto di classe inferiore a quella occupata oppure in treno di categoria per 
i} quale il prezzo di trasporto sia più elevato, dovranno essere assoggettati al 
pagamento della differenza di prezzo per tutto il percorso irregolarmente com- 
Piuto più una soprattassa ‘pari a detta differenza con un minimo di lire cin- 
quanta. 

Inoltre, a parziale modifica del paragrafo 5 dell’ait. 8 delle su citate 
‘Condizioni e Tar iffe”, i viaggiatori che ‘prendono posto in treno senza essersi 
muniti di biglietto e senza che di questa circostanza abbiano dato preventivo 
avviso al personale di scorta del convoglio, dovranno nessere assoggettati al pa- 

amento dell'importo a tariffa ordinaria di corsa semplice per il percorso ef- 

ettuato irregolarmente ‘più una soprattassa parì al detto importo con un 
minimo di lire cinquanta, Il vinegio si considererà come fatto nella classe più 
alta del treno ove non sia accertato che abbia avuto luogo in classe inferiore. 

Detta soprattassa sarà riscossa senza pregiudizio delle sanzioni commi- 
nate dal “Regolamento sulla polizia, sicurezza e regolnrità dell’esercizio delle 
strade ferrato” approvato col R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687. 

Saranno esclusi dalla maggiore soprattassa di cui al primo alinea del 
presente articolo i viaggiatori che, senza averne dato preavviso al personale 
del treno, si trovino in una delle seguenti condizioni: 

che abbiano oltrepassato casualmente la destinazione indicata sul bi- 
elietto; 
che siano trovati con biglietto scaduto di validità in corso di viaggio ;. 
che facciano viaggiare senza biglietto ragazzi di età superiore a quat- 
tro anni; 

che siano sprovvisti de] solo biglietto di supplemento per treni rapidi o 
per automotrici dirette, direttissima e rapide; 
per i quali restano ferme le vigenti disposizioni, facendosi luogo alla risco=- 
sione della soprattassa, quando prevista, nella misura attualmente stabilita. 


‘©. 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 dei 17 toglio 19429-KXX 
Parte I — n. 304 - 22 higlio 1942-XX. 
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Art. 2. 


Il Direttore generale delle Ferrovie dello ‘Stato stabilirà le norme di ap- 
plicazione nonchè le date di inizio e di cessazione del provvedimento di cui 
al presente articolo. | î 

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno. 


Roma, addì 13 giugno 1942-XX, 


Il Ministro per le Comunjcazioni 


Host VENTERI 
Il Ministro per Vl finanze 


Dr RevEL 


Decreto MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 4161. —- Graduatoria degli 
idonei del concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra geometri 
o periti costruttori edili. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1730; 
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 


(Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/1066009 in data 28 
giugno 1942-_XX; 


Sentito il Consiglio d’ Amministrazione; 


DECRETA: 


. E’ approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a 20 posti: 
di Assistente lavori in prova fra Geometri o Periti costrultori edili. 


1. - ARLANDI Guido ° 15. - MURA Lubero 

2. - ONORI Adelmo 16. - BENATI Aurelio 

3. - FIANDRI Cesarino 17. - BENFAREMO Gino 
4. - ARCHITETTI Aldo 18. - BALLERINI Paolo 

5. - RONCI Aldo 19. - TOZZI Federico 

6. - GRANDE Giuseppe 20. - BELLONE Gio. Baitista 
T. - FALCIANI Giorgio 21. - BRACCO Oreste 

8. - GALLONI Aurelio - 22. - RADI Mario 

9. - ZANELLI Mario 23. - MANGONI Aleandro 
10. - PALILLO Gerlando 24. - COACCI Enrico 
11. - DEL GIUDICE Francesco 25. - FRADEANT Eolo 
12. —- COZZOLINO Pasquale 26. - MOSCONI Stefano 
13. - ZAGAGLIA Giorgio 27.- ITACHETTI Siro 
14. — PASOLINI Giulio 28. - CICCARELLI Antonio 


Roma, li 30 giugno 1942-XX. 


11 Ministro 
- Host VEXTUR 
Parte I -— n gn -— 28 luglio 1942-KX. : 
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DecreTto MinistERIALE 30 cingeno 1942-XX, n. 4168. — Graduatoria di me. 


rito del concorso a 4 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati al. 


esercizio della professione di Medico-Chirurgo. 
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 4 dicembre 1941-XX, n. 1720;- 

'Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/106610 in data (0 
giugno 1942-XX; 


Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 


DECRETA: 


E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 4 posti di 
Allievo Ispettore in prova fra abilitati all’esercizio della professione di Mu- 
dico-Chirurgo: 


1. - CAMPANA Claudio 4. - RICCA Oreste 
2. - FEDELI Mario 5. - CESARINI Bruno 
3. —- SCATTONE Marcello 6. - GIALLOMBARDO Renato 


Roma, li 30 giugno 1942-XX. 


Il Mènistro 
Host VENTURI 


Verte I — n. 30 — 38 luglio 1942-XX. 
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Ordine di servizio n. 3 
Campagna saccarifora 1942-XX. 
$1. — SPECIALIZZAZIONE DEL CARRI. 


Alle Società esercenti le Fabbriche (Zuecherifici e Distillerie) indicate 
nell'Allegato si consente l’uso di carri F. S. a sponde alte. all'uopo specia- 
liezati. per l'effettuazione dei trasporti di cui al seguente $ 3 


f 2. — MARCATURA r CONSEGNA DEI CARRI. 


1 -- Iigruppi di carri da specializzare vengono indieati dalle Sezioni 
Movimento a quelle Materiale e Trazione, perchè quest’ultime possano prov- 
vedere in tempo utile al riordino ed alla marcatura. 

Sulle pareti dei carri si applica la scritta di specializzazione « Rictole 
1942.......... », completata dal nome della località sede della Fabbrica cui 
ciascun carro è assegnato: qualora in una stessa località si trovassero più Fab- 
hriche. il relativo nome deve essere secnito da quello della Società esercente; 
cwempi : 

« Bietole 1942 Ferrara Bonora ». 

« Bietole 1942 Ferrara Eridania ». 

« Bietole 1942 Pontelagoscuro Distillerie ». 
« Bietole 1942 Pontelagosenro Eridama ». 


La scritta dete essere eseguita con caratteri di tipo 9 (Disegno n. 313.318) 
con lettere mainscole salo per Te iniziali. 


2. — La consegna-dei carri alle Fabbriche, da effettuarsi coll’intervento 
dell’ agente tecnico nelle stazioni e nei giorni con esse convenuti dalle Se- 
zioni Movimento, si fa risultare da verbale mod. M, 181, redatto dalla stazione 
iv quattro esemplari a firma del Capo stazione e del rappresentante la 
Fabbrica. 

Un esemplare rimane alla stazione ed uno alla Fabbrica ricevente; gli 
altri due vengono spediti in piego raccomandato, e nella cintnata stessa della 
consegna, alla competente Sezione Movimento, la quale ne invia nno alla Se- 
zione Materiale e Trazione. 

Nella 4* colonna del verbale deve firurare la portata dei carri e per 
quelli sui quali siano indicati la ‘portata normale eq al limite di carico, che 
| corrisponde alla massima tolleranza ammissibile. vl dovranno. fignrare en- 
trambe tali indicazioni. 


3. — Qualora le Fabbriche non prendessero in consegna i carri pronti 
alla data prestabilita, questa deve ecualmente tarsi figurare sul verbale. perchè 
da essa decorre il pagamento della tassa di eni al $ 15. 


$ 3. — UTILIZZIZIONE DEI CARRI, 


1. — Coi carri specializzati possono trasportarsi eselusivamente per per-: 
correnze non superiori a 200 chilometri : 

a) bietole. dalle stazioni di carico ammesse, alle Fabbriche eni i carri 
sono assegmati in uso promiscuo, oppure alla Fabbrica indicata sulle pareti 
di ciascun carro; 

b) flettucce e calci di defecazione residuate dalla lavorazione, dalle Fab- 
briche alle singole stazioni di carico delle bietole, 

Una diversa utilizzazione dei carri dà luogo alla tassazione del relativo 
percorso a vuoto, nel viaggio di ritorno, in;,hase,\alla(tariffaCin vigore pei 
veicoli viaggianti "sulle PIODEE ruote. 


Pa _._ a. rTe0° cà nti i Pia: — FOIRNESCIA; 
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Tue stazioni devono impedire le infrazioni a queste nume, riferendone 
ala propria Sezione Movimento. 


9. -- I carri assegnati alle Società esereenti indicate nell’Allegato, sono 
ammessi all’usn promiscuo soltanto fra le Fabbriche appartenenti ad una 
stessa Società, purchè i trasperti che ne conseguono non oltrepassino la sud- 
detta distanza massima di 200 chilometri. 


3, -—— Previa autorizzazione delle Sezioni Movimento. le Fabbriche pus- 
sono inviare i carri anche su linee di altre Ferrovie o Tramvie italiane per 
prendervi o portarvi carico. 

In questi casi le stazioni di transito debbono esesuire In registrazione 
d'uso, allo seopo «di assienvare la riscossione dei noli dovuti dalle Ferrovie 
medesime e delle altre tasse di passaggio. di manovra, eec.. stabilite per Con- 
venzione con ciaseuna Ferrovia o Tramvia. 


+. — Le stazioni di partenza debbono eurare che sui carri non sì fer- 
wino cumuli cecessivi con perieolo di caduta delle bietole e che i carri che 
hanno trasportate fettuece siano dilicentemente ripuliti dai destinata. 


i 4 — SPEDIZIONE DEI CARRI VUOTI, 


1. — La spedizionerdei carri vuoti sulle linea F. S., dalla stazione allae- 
clata alla Fabbrica ad un'altra di quelle convenute pel carico, è gratuita. Per 
vercorsi a vuoto non compensati da corrispondenti percorsi: a carieo è però 
dovuta alle F. S. la tassa di L 1,50 per carro-km.,, în essa compresi gli 
numenti in vizore, 


2. — Per le spedizioni a vuoto di uno o più carri diretti al medesimo 
destinatario in una stessa stazione ammessa al carico, le Fabbriche raccur- 
date a stazioni F. S. dovrenno far uso del mod. Ci-112 bis e quelle allac- 
ciato ad altre ferrovie, del corrispondente modulo da cneste istituito. 

TI modulo Ci-112 dis e eli analoechi di altre ferrovie devono essere serit- 
turati, anche se concernenti trasporti in servizio enmnlativo, nei registri delle 
spedizioni e degli arrivi dei trasporti in servizio e relativi riassunti. 


3. — I carri giunti vuoti in una stazione ammessa al carico e che per 
disposizione della Fabbrica fossero rispediti vuoti n quella mittente 0 ad 
altra pure ammessa al carico, debbono essere scortati dalia ordinaria lettera 
di vettura ed al nuovo trasporto si applica la suddetta tassa di L. 1,50 per 
carro-km, sulla distanza reale, più una tassa fissa di L. 20 per carro, eseluso 
ogui altro, diritta accessorio od aumento perceuinale. Qualora nerò il tra- 
sporto a vuoto risultasse coperto da corri-pondente percorso n carico, «n 
demanda della Fabbrica, si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa chi. 
lometrica, 


; 4 — Nel caso che, a campagna ultimata, un carro da restituire alle 
T. S. sia stato rispedito vuoto alla località sede della Fahbrica anzichè n 
quella stabilita per la riconsegna, sn domanda della Fabbrica stessa si rin 
zorverà In sede di controllo li sola tassa fissa di L. 20. 


{ 5. — SPREIIZIONE DI CARRI CARICHI, 


I. T trasporti coi carri specializzati si effettuano in base alle Condi. 
zioni e Parilfe in vigore, tenendo conte che tali carri seno assimilati, a tutti 
gli effetti, a quelli noleggiati. 

Sulle lettererdi porto deve figurare in carattere ken visibile la dicitura: 

«(Convenzione enegialo - Camnaona cossanifara € 


Nupr, * 
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92, -— Per distirtpuere la provenferza :ielle Bietole, la concessionaria prrò 
applicare ai carri ad ossa assegnati, dele etichette di carta colorata, ma que- 
ste non tlevono ebprire altre etichette ol indicazioni esistenti sui carri. 


$ 6. — Sostx DEL CARRI VUOTI. 
1. -- Non sono dovute tasse di sosta per la gineenza di carri vuoti spe- 
cializzati. . 
%. -- Verificandosi la giacenza di carri per un periodo di 72 ore, la sta- 


zione deve secnalarla per telesrafo dla propria Sezione Movimento, che può 
disporre di restituirli alla circolazione ordinaria, previ aceorili con quella Ma- 
teriale e Trazione per la conseguente smarcatura. 


$ 7. — Soste DEI CARRI CARICHI. 


1. -- Noh sono dovnte tasse di sosti per le elaeenze dei carri specializ- 
zati carichi nelle Fabbriche. 


1» — Lo stazioni devono invece risenotere le normali tasse di sosta: 


a) per ritardo, imputabile al mittente, nel completare il carico delle 
bietole; 


4) per ritardo, imputabile alla Fabbrica destinataria, nel ricevimento 
dei carri al raccordo, ritardo che decorre dal momento in cui i carri sono 
pronti per la consegna, purchè siano trascorse quattro ore dall’arrivo, fino 
al momento del ricevimento. Se il ritardo concerne più spedizioni arrivate 
contemporaneamente, le tasse dovute sono ridotte del cinquanta per cento; 

c) per giatenze, imput&bili alla Fabbrica destinataria di carri tratto- 
ruti in precedenti stazioni, dal mbmento ii cri è ‘sorto l’impedimento al- 
linoltro, find a qiello della ‘proseenzione, Per il computo di queste soste li 
staziolie destinataria, sede di Fabbiien, dbvrà avere da quelle di giacenza i 
dati vecorfenti. Be stazioni di giaderiza debboiio inoltre indicare sul doe:- 
mento fi trasporto, per ciasenh carro, le date, le oîe ed i treni di arrivo e 
di proseguimento. 


3. — Fa stazione sede di Fabbrica deve registrare i corti di cui ai capo 
versi b) e c), in fppodito fidbdulo M.-538 da piresèntarsi, non appena si deter- 
mina la giacenza, al rappresentante délla Fabbrica interessata, perchè con- 
validi la contestazione di tali soste, con la dichiarazione che i carri non po03- 
sono essere ricevuti. 


Sc il rappresentante non rilascia tale, dichiarazione, il Capo stazione ne 


pretide nota sul ntbdulo stesso, come prova dell'ittipediinento opposto dalla 
F.bltrica al ricevimetito dèi carri 


$ 8. — Foro per CARRI CARÎCITI I VUOTI, 


1. — Agli effetti del computo del peso dei trèni i carri carithi di Mie- 
tule, il cui o non viene riconosciuto a partenza, si considerano carichi 


per 9/10 detla rispettiva portata. 


2. — Xe Sezioni Movimento fisseno i tréni da ntilizzatsi in modo che | 
arri earichi partano ‘possibilmente dalla stazione; mittente nella stessa giòr- 
nata del carico o nella notte successiva, 


<OlUlpn 
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‘3. — In Quanto lo consenta la disponibilità di forza di trazione, per l’ino!. 
\ro dea carri carichi e vuoti si utilizzano i treni merci ordinari. Devesi ricor- 
rere alla effettuazione di appositi treni merci straordinari, solo quando i 
tceni merci ordinari risultino completi o l’orario di questi ultimi non ri- 
sponda alle esigenze d’inoltro dei trasporti in parola, 
Per i trasporti di fettucce dirette a stazioni di produzione di bietole, sì 
debbono utilizzare i treni destinati all’inoltro del materiale vuoto. 
L'orario dei treni prescelti deve essere comunicato alle Fabbriche ju- 
teressate, ì 


f 9. — Deposiro DI HIETOLE NEULE STAZIONI, 


Le Sezioni Movimento possono consentire il deposito di bietole in attesa 
del carico nei ‘piazzali delle stazioni, senza pagamento di tasse, ma senza al- 
cuna responsabilità per le F. S. 


$ 10. — ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA DEI CANCELLI NEQLI SCALI. 


Nelle stazioni ui spedizione e di arrivo delle bietole si potrà, a giudizio 
delle Sezioni Movimento, convenientemente anticipare l'orario di apertura e 
posticipare quello di chiusura dei cancelli ed aituare il servizio notturno per 
racilitare il carico ed il sollecito inoltro dei trasporti. 


) 11. — CARKI INTRODUTTI NEI BINARI DI RACCORDO. 


1. — E' inteso che per i carri introdotti negli stabilimenti raccordati si 
applicano le tasse di esercizio e di tradotta ‘previsti dalle singole Convenzioni. 


2. — A parziale deroga delle norme di cui all’O. S. n. 63/1922, le sta- 
zioni sono autorizzate ec sopprimere pei trasporti di cui si tratta, la lettera 
di avviso mod. M-540 e l'avviso di restituzione M-541. Debbono però istituire 
un apposito registro mod, M-558 per i soli carri in entrata nel raecordo di 
ciascuna Febbrica, completandovi le finche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 e compilare 
apposito estratto mod. M-539, limitatamente pure alle finche sopradette, du 
mviarsi giornalmente alla propria Sezione. 


3. — Constatandosi l’abusiva utilizzazione o la giacenza dei carri nell'in- 
terno della Fabbrica, oltre il tempo necessario per eseguire lo scarico ed il 
ricarico, le stazioni ne riferiranno alla Sezione Movimento. 


$ 12. — RESPONSABILITÀ. 


. 1. — 1 trasporti vengono accettati a tutto rischio e pericolo degli spedi- 
tori, L’Amministrazione ferroviaria non risponde delle avarie alle merci tra- 
sportate con carri specializzati, a meno che siano imputati a colpa. del 
proprio personale: del pari non ha responsabilità alcuna per i cali e per i 
dunni provenienti dai trasbordi, qualunque ne sia la causa, nonchè per avarie 
alla merce causate da ritardata resa, ovvero dal fatto che i trasporti non 
siano stati riconsegnati in ordine eronologico rispetto al loro arrivo. 


2. — Lebbono però sempre farsi nei modi prescritti, tanto nelle stazioni, 
quanto negli Stabilimenti allacciati, gli accertamenti relativi alle avarie, agli 
ummanchi e ad altre eventuali irregolarità nei trasporti, avendo speciale cura 


di far risultare la causa dell'anormalità e che il trasporto è stato effettuato 
in base a convenzione speciale, 
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$ 13. — RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEI CARRI. 


1. — Le Società concessionarie sono responsabili dei «anni causati ai carri. 
Perciò, all’atto delle, consegne e riconsegne dei carri destinati o provenienti 
dai raccordi, le stazioni debbono procedere in contraddittorio, col rappresen- 
Laute della Fabbrica e col concorso del personale di verifica, alla constatazione 
delle eventuali avarie, da riportarsi sul mod. M-533, 

Le Sezioni Materiale e Trazione provvedono con le mudalità d’uso all’ad- 
debito alle Fabbriche delle spese per le riparazioni dei guasti ad esse imputati. 


2. — Dovendosi togliere dalla circolazione per guasti carri carichi 0 vuoti, 
j veriticatori debbono applicare le etichette prescritte e darne immediato av- 
viso al Capo Stazione, a mezzo dell'apposito tagliando annesso alla matrice 
delle etichette stesse, ritirandone firma di ricevuta. 

Se le avarie sono ‘prontamente riparabili coi mezzi disponibili sul posto, 
vi si deve provvedere senz'altro. Ne invece è necessario inviare il carro in Ot- 
ticina o Officina Rialzo, il Capo stazione ne dà avviso telegrafico alla pro- 
pria Sezione Movimento ed alla stazione sede della Yabbrica. D'intesa fra 
quest’ultima e la Sezione stessa, sì procederà alla riconsegna ed alla smarca- 
tura del carro avariato, ed alla consegna alla Fabbrica (se da questa richiestu) 
di altro carro, previa applicazione della scritta di specializzazione. 

5. — Tanto per la restituzione alle F. S. dei carro guasto, quanto per la 
eveniuale consegna dell’altro alla Fabbrica, le stazioni debbono compilitre 1 
verbali mod, M-181 e M-181-a, come indicato ai ff 2 e 141. 


$ 14. — RESTITUZIONE E SMARCATURA DEI CARRI. 


1. — iLa restituzione, anche parziale, dei carri dalle Fabbriche alle 1°. 
deve effettuarsi, previa. ripulitura, nella stazione dove avvenne la ROTA 

Col concorso del personale di veritica, le stazioni debbono redigere il ver- 
bale di riconsegna mod, M-181-a in quattro esemplari da usarsi come si disse 
per quelli di consegna ($ 2), facendovi risultare gli eventuali guasti man- 
canze constatati ai carri e apponendovi, quando del caso, l’annotazione ‘Ae. 
certata regolare smarcatura’’. La smarcatura può essere fatta anche nelle 
l'abbriche. 

Quando, per guasto, un veicolo non potesse inoltrarsi alla stazione di ri- 
consegna, quella di giacenza lo ritira dalla circolazione e provvede alla compi- 
lazione del verbale mod. 181-a, che rimette in giornata, per l'ulteriore corto, 
alla stazione ove ha sede la Fabbrica assegnataria del carro. 


2. — Per aftrettare il ritorno dei carri alla circolazione normale, le Se- 
zioni Movimento e quelle Materiale e Trazione prenderanno accordi tra loro 
per formare gruppi di stazioni, sedi di Fabbrica, assegnando a ciascun gruppo, 
una Officina Rialzo. Durante il periodo delle riconsegne dei carri, in cia- 
scuna di dette Officine appositi agenti vengono incaricati della smarcatura. Di 
mano in mano che i carri giungono nelle località fissate, il Capo stazione ne 
informa la locale Officina Rialzo (che vi invia prontamente uno di detti 


inearicati), oltre che la Sezione Movimento e quella Materiale e Trazione pei 
loro incombenti. 


3. — Trascorsi 60 giorni dalla consegna dei carri lc Sezioni Movimento 
inviteranno le Fabbriche a restituire sollecitamente quei carri pei quali nuu 
risulti redatto il verbale mod, M_181-a, 


$ 15. — TASSA PER L'USO DEL CARRI. 


L. — I conti della tassa giornaliera spettante; alle FOS.| per l’uso dei 
carri specializzati, concessi alle Società non aderenti al Consorzio Nazionale 


4“ 


BOVA por... 
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Yreoduttori Zucchero di Genova, vengono trasmessi dalle Sezioni Movimento 
\ % Capi delle stazioni a contatto con le Fabbriche, i quali curano la riscos- 
sione degli Importi e li versano in giornata a Cassa nei modi prescritti. 
2, — Trascorsi dieci giorni dalla presentazione del conto, senza che la 
Fabbrica lo abbia liquidato, il Capo stazione avverte telegraficamente la pro- 
pria Sezione, 


$ 16. -- TRaspoRtI DI BIUTOLE CON CARRI NUN SPECIALIZZATI, 


1. — A questi trasporti si estendono le disposizioni riguardanti la pésa- 
tura ($ 5), in quanto questa Sia eseguita nell’interho della l'abbrica, e ciò sia 
l'atto risultare da apposita annotazione sulla lettera di vettura. 

2. — Per quanto concerne il deposito per richiesta di catri, devono osser- 
Virsi le disposizioni di cui agli articoli 92, 98 e 9) delle suddette ‘“ Norme”. 


$ 17. — SrATISTICA DEI TRASPORTI. 


1. — Le stazioni sedi di Fabbrica debbono compilare ogni decade i se- 
guenti prospetti: I: 

Modello 1: per trasporti di bietole in arrivo a ciascuna Fabbrica, te- 
nendo distinti i irasporti dalle singole provenienze, come è indicato daliv 
stampato, Webbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in 
“Curti specializzati” e per quelli in ‘’ Carri non specializzati”. 

Modelto 2: per i trasporti di fettucce e di calei di defecazione in par- 
tenza da ciascuna l"abbrica, tenendo distinti i trasporti ‘per le singole desti- 
nazioni, Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in '' Carri 
speciulizzuti” e ‘per quelli in *° Carri non specializzati”, i 

Nei prospetti modello 1 e 2 debbono comprendersi soltanto i trasporti 
eseguiti in carri F. S.; però a fine campagha, la stazione deve indicare, per 
cascuna Fabbrica, il quantitativo complessivo dei trasporti effettuati cou 
carri di altre ferrovie. 

2. -—— Alla fine di ogni dècade i prospetti modello 1 e 2 debbono essere 
trasmessi alle Sezioni Movimento che ne riassumeranno i dati nei prospetti 
modello 3 e 4 da trasmettersi, a campagna ultimata, al Servizio Movimento, 
Msieme ad una relazione corredata da un riepilogo generale e particolare;y- 
giato uei trasporti eftettuati. In tale relazione, oltre all'andamento della cam- 
pagna, dovranno indicarsi, per ciascuna Fabbrica: 

— la quantità dei carri specializzati, divisi per portata; 
— la quantità dei carri non specializzati; 
—- l'importo delle tasse riscosse ($ 15). 

3. — La fornitura dei modelli 1, 2, 3 e 4 alle singole Sezioni, viene fatta 

dal Servizio Movimento. 


$ 18. — DISPOSIZIONI GENERALI. 


___1.— In quanto nen è esplicitamente previsto rel presente Ordine di Ser- 
vizio, valgono le norme e condizioni stabilite per gli altri trasporti. 

2, — Si fa viva taccomandazione ai Capi delle stazioni allacciate alle 
l'abbriche di evitare ritardi nella esecuzione delle manovre per immettervi 0 
prendervi carri carichi o vuoti. 

I Capi Stagione stessi ed i capi Gestione eseginiranno smecvrtamenti an- 
che nell'interno degli Stabilimenti per riHevarvi la sitnazione del materiale e 
sollecitarne il carico e lo scarico. Di osni sfortffralità intformeranno la propria 
sezione Movimento. 


Distribuito agli agen!i delle classi 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36 e 37 dei Com- 
partimenti di Milano, Bologna, l'irenze. Roma, Ancona, Napoli, Reggio Ci 
lubria ed affissa copia negli Uffici delle stazioni © Gestioni anetei, 


\ 
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Specializzazione di carri per la Campagna Saccarifera 1942 
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N. B. —- Ad eccezione delle Sovietà indicate ai punti 12, 13, 14, 15 e 16, 
tutte le altro sono aderenti al Consorzio Nazionale Produttori Zuechero d: 
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I1 Direttore Generale 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


è 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servirio od in pen- 
sione... ++ ++ + «L. 16,00 


Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . .>» 3200 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all’indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Serfizio ‘Bersonale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento di ‘indi@fizzo, non assumendosi 
V Amministrazione alcuna réspionsabilità per gli even- 
tuali disguidi causati dal 
zione, (SS 
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Anno XXXV - N. 31 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
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PARTE PRIMA - Leggi 0 decreti Pe. 


30 giugno 1942.XX — Deereto Ministeriale n. 1165, — Graduatoria di 
merito del concorso interno a 4 posti di Motorista da x» case Li + 


navi traghetto _. . 371 
!«+Errata.corrige. — D. M.7 luglio 1942.XX, n 23.000... ivi 
SUP 
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CREO EEE 5/1 
VECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 4i65, — Graduatoria di me. 
rito del concorso interno u 4 po:ti di Motorista di 1° clusse per le naci 


traghetto. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


‘— Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con In relazione in data 
28 giugno 1942.XX, N. PAG, (040/24/119579/24/5/1940 del Servizio Persa- 


vale ed Affari Generali; 
Visto larticolo 60 del Regolamento del Personale approvato ni R. D. La 


‘ aprile 1925.III, n. 405; 
Udito il Consiglio di "Amministrazione : 


DECRETA: 


E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso in- 
terno a 4 posti di Motorista di 1° elasse per le navi traghetto bandito con il 
Neereto Ministeriale 20 pennaio1942-XX, n. 2177, e si antorizza la pubblica- 
zione di essa nel Bollettino Ufficiale: 


1. - 187082 GURRO' Giuseppe ‘6. - 199137 RANIERI ,Rruno 

2, - 187081 RIGGIO Letterio €. - 298588 DATO Gaetano 

3. - 298589 BOCCUNT Egidio 8, —- 292145 LANZAFAME Letterio 
4. - 199138 ARRIGO: Francesco 9. — 293111 SALVAGO Gaetano 


O. - 187085 LAGIANA’ Giuseppe 


Roma, li 30 giugno 1942-XX. 


Lei i Il Minîstro 
De in Host VENTURI. 


ERRATA-CORRIGE — D. M. 7 luglio 1942-XX, n. 23, 


— A pag. 323 del Boll. Uff n. 29 del 16 lugiio 1942-XX, nelle norma per 
gli esami di concorso 1 200 posti di Capo squadra cantonieri, al paragrafo + 
dovrà leguersi “su carta da bollo aa lire sei”; anzichè “su corta da bollo da 


lire quattro”. 


Parte I — n. 1 - 20 kuglio 1942-XX. 


he 


-» 


n de — — a. 


Ordine di servizio n. 81. 


Ordinamento della Sezione Laveri di Bari. 


@ 


(Vedasi O. .S. n. 90/1933, n. 73/1940). 


. La sede del 1° Gruppo Riparti della Sezione Lavori di Bari viene stabi- 
his a Foggia. — i 


—- — — ——————+——_——_———————_—_—_—_—_—_—_———_—m66T 


Ordine di servizio n. 82. 


Circoscrizione dei Riparti Commerciale e del Traftico del Compartimento di 
Reggio di Calabria. 


(Veggasi PO. G. n. 21 — Bollettino Ufficiale n, 16/1931), 


A. far tenrpo dal 1° agosto 1942-XX, viene istituito nel Compartimento d' 
Reggio di Calabria, un nuovo Riparto Commerciale e del Traffico con sede a 
Reggio di Calabria. Il Riparto stesso e gli altri due già esistenti, avranno le 
sezuenti circoscrizioni ; . 


——_—_—— ruam=: = e see ce 
E ZE | = aeree -—"x TE ———— das den bee rei 
DI 


= TIT. o pci rità file: “sibi tende pete 


SEDE CIRCOSCRIZIONE 


e ei ++ 


li ii _. — ——— _— ——— _— ———______FyrT_—_ 
6 €. 


1. REGGIO DI CALABRIA | Reggio di Calabria Centrale — Nicotera; Reg- 
cio di Calabria Contrale - Roccella Jonica; 
Recgio di Calabria Lido - Reggio di Cala- 
bria Mamttima, 


2. PAOLA . /.... .| Battipaglia (e) - Nicotera (e); Paola —- Cosen- 
za; Castiglione Cosentino - Nihari (e). 
3. CATANZARO . Catanzaro Marina - Roccella Jonica (e); Ca: 
i tanzaro Marina —- Metaponto (e); Catanzaro 
Marina - S, Eufemia Lamezia (e). 


Parte II -— n. 31 - 30 luglio 1942-XX. 
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Aràine di servizio n. 83. 


Wausnimo pese dei trani dipendente dagli cuzani di attacco. 


(Treni a vapore e treni elettrici), 


I] comma 1) e la relativa tabella n. 1 del paragrafo 1a Pag. 22-23 della 


vigente ‘“Prefazione Generale all’Orario Generale di Servizio” (Parte 11) ven- 
yono sostituiti dai seguenti: A i 


1. — Per evitare sforzi eccessivi negli organi di trazione viene assegnato 
"yer ogni grado di prestazione un limite di peso che in neissum caso deve cs 
sere superato nel comporre i treni, sia in trazione semplice che in trazione 
multipla, Tale bo costituisce il mussimo peso ammesso per i treni riguarilo 


alla resistenza degli organi di attacco ed è indicato nella allegata tabella n. |. 


Per tratti di linea ai quali sono assegnati gradi sussidiari di prestazione, 
contrassegnati cioè da una notazione formata da due numeri, il peso massunno 
ammissibile è quello risultante dalla tabella 1 per ii grado di prestazione 
nadicato dal sumero scritto in carattere più piccolo, cicè a destra ed in basso. 


Le concessioni già date per qualche linea in deroga alle disposizioni finora 
vigenti e che consentono ‘per gli organi di attacco pesi massimi superiori a 
quelli indicati nella tabella di cui SOpra, rimangono ancora eccezionalmente 
in vigore, limitate però ai soli {reni per i quali furono consentite. 

Le disposizioni contenute nel presente Ordine di Servizio entrano in vi. 
sore a cominciare dalle ore zero del 15 settembre 1942-XX. Esse saranno in- 


serite nella ‘‘Prefazione Generale all’Orario Generale di Servizio” (Parte 11) 
alla prossima ristampa. 


Per opportuna norma si avverte che con le modificazioni di cui sopra, 


oltre alla variazione dei pesi massimi ammessi, sono state introdotte altre va- 
rianti e cioè: 


—- non è consentito oltre il pes massimo di cui trattasi, Paumento di una 
tonnellata per ogn: deeatonnellata allorchè il treno è composto esclusivamente 
di veicoli intereomunicanti a mantici, o per 2/3 del peso di feicoli a carrelli. 
per tratti di linea con grado di pre«tazione non superiore al 13; 


‘ — viene 'climinata la differenziazione fra treni con freno a mano e treni 
con freno continuo che esivteva per i gradi di prestazione dal 17 al 31. Veu. 
gono inoltre molto notevolmente numentati i pesi massimi allorchè trattasi di 
treni elettrici senza locomotiva attiva m coda: 


— è infine consentito un aumento dei pesi massimi ammessi per i treni u 
vapore e per i treni elettrici aventi locomotiva attiva in coda, allorchè il treno 


sia eselusivamente composto di carrozze, bazazliai e nostali a carrelli a cassa 
metallica. 


. 


Distribuito agli eyenti delle clussi 1, 2, 3, 9, 60, 7,8,9, Sa 11, 12, 13, 14, 


15, 31, 33, 34, 36 e 37. i 


Parte Il - n. 31 - 54 luglio 1942-XX. n. 
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Grdmne di Servizio n. 84. 
Reviniene periodica dei carri tedeschi. - 
Le Ferrovie «el Reich hanno prolungato a quattro anni il periodo di re. 


visione dei loro carni, periodo che per tutti, i carri ammessi al servizio cumu- 
lativo è stabilito in anni tre dal $ 39 dell'Unità tecnica delle Ferrovie (vedasi 


O. S. n. 7/1940). 
Avendo Ja nostra Amministrazione aderito a ricevere tali carrì col periodo 
così prolungato, si dispone che, fino a contrario avviso, i carri tedeschi — 


ossia tutti i carri “a: che portano la marca di proprietà “Deutsche Reichs- 
hahn” oppure soltanto “ Dentseh” — non siano rifiuta'i ai transiti di confine, 
nè scartati all’interno della nostra rete, se l’ultima revisione periodica iscritta 
sulle fiancate dei carri stessi risale a non più di quattro anni. 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8,9, 11, 12, 15, 30, 
31, 32, 36 e 37. 


1) 


Ordine di servizio n. 85. 


Cambiamento di nome dolla ‘stasione di S. Lorenzo al Maro in 8. Loranso 
Gipressa. n 


La stazione di S. Lorenzo al Marc, della linea Ve ina denia ha 
assunto la nuova’ denominazione di ‘‘S. Lorenzo Cipressa”.. 

Di conseguenza, nel “Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra 
le stazioni della Rete dello Stato” (edizione 1° marzo 1941-XIX), si dovrà: 


— nelle Parti I, III e IV inserire nella sede opportuna il nome di San 
Lorenzo Cipressa con ]e indicazioni esistenti per S. Lorenzo al Mare; cancel. 
lane poi quest’ultimo nome con le relative indicazioni; 

— nella Parte II, tabella 36, modificare il nome di S. Lorenzo al Mare in 
S. Lorenzo Cipressa. 

Nei ‘‘Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche” in uso d00 Uf- 
fici di controllo e nelle stazioni, si dovrà: 


— nell’indice alfabetico inserire, nella -sede opportuna, il nome di “San 
Lorenzo Cipressa”, depennando quello di S. Lorenzo al Mare e nell’interro 
‘del Prontuario stesso, modificare il nome di S. Lorenzo al Mare in ‘‘S. Lo. 

° renzo Cipressa”. 

Nella ‘‘Prefazione Generale all’orario generale di servizio” (edizione feh- 
braio 1936-XIV), Parte I, modificare a pag. 20 il nome di S. Lorenzo al' Mare 
in “S. Lorenzo Cipressa”. 

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il 
nome di S. Lorenzo al Mare, questo dovrà essere modificato in ‘‘S. Lorenzo 
Cipressa”. 

Il, Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostitu- 
zione dei biglietti a destinazione fissa e di corsa semplice e di andata e ritorno 
a tariffa intera e.ridotta, alle stazioni ed Agenzie inter cessate. 


Parte II - n. 81 — 80 luglio 1942-XX. 
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Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di Aga- 
sto 1942.XX dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei hi- 
glietti da stamparsi col nome di “S. Lorenzo Cipressa”. 

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, 
sicvranno essere restituiti, nei modi d’uso, al Controllo medesimo. 


Distribuito agli agenti delle classi 5, 4, 5, 7,58, 9, 19 e 15. 


Comunicato: - 
Converso bandito dalla Direzione Generale dello Pesto o Telograti. 


La Direzione Generale delle Poste e dei Telegrafi ha indetto un concorso 
per titoli ed esami a 328 posti di Ragioniere aggiunto e 40 posti di geo- 
metra aggiunto nell’Amministrazione stessa (grado XI del gruppo B di 1° ca- 
tesoria). 

Je modalità e le norme che regolano d:tto concor-o trovansi inserite sullo 
Ga:zetta L'/ficiat del Regno n. 129 e 131 (rettifica) dei 1° e 3 gingro 1942-XX, 


Il Direttore Gonerale 
VELANI 
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Comunienzioni: Gare, appalti ese. por lavori è ferzitàro. 


; L PR PR Téermino utile Luo Ufficio incaricato 
LAVORI E FORNITURE TE fran] porla mativo delle 
tive privata | Presentazione | — aio prasiche 
A. d. Ap- | delleofierte | _ssalto 
Palio concorso 

Appalto pulizia: piazzali co servizi UT Ore 12 ea taiie? i 
accessori presso il Deppsto lo- | L. P. del 12 agosto] 102.900 FRENO clogna. ERA: 
comotive di Parma, dl _____T_1942-KX (triennio | TT, 

Appalto di manipolazione e carico Ove 12 A 
carbone sulle locometive preso LO L. P. del 12 agosto 364.010) dis e ia 
il Deposito di Parma. 1942-XX | (trienmo) 

Appalto di manipolazione e carf- |. I Gre 12 n 
co catbone sulle locomotive | L. P. lcl 12 arosio| 459.000 RR Tra. 
presso il Deposito di Ferrara. | |'° 1942-35 (triennio Bologna 

G “Ufficio IT - Sez. 8* 

Maglio pneumatico . . ce] A A. C. | 25 agosto | _ . Servizio Materiale 

________t_ 1942-XXxX e Traz. —- Firenz® 

Costruzione rifornitore in cemen. | Ore 1? | sia di ui 
to armato monolitico in stazio- L. Pr. del 3 3 agosto, 122.000 | PRE ESSI: I 

_ ne_di'Desenzano.. _| nel | Di 

Ampliamento e sistemazione Pa- Ore Î Sezione Lavori 
lazzo RR. PP. de l'Aquila. | L P. fa del 3 agosto 178.878, Ancona. 

Mes __ _1942-XX |. 

Prolungamento binari incrocio in SLI Sezione Lavori 
stazione di Maddaloni, LP. del 4 agosto] 261.711 Napoli 

i: 1942-XX a 

Custruzione magazzino merci !n Ore 12 A I Sezione Lavori 
stazione di Cappelle Magliano. | L P. Ce, E 88.200 | Roma 

Fornitura c posa quadro e maccht: “| Ore 12, : pai 
nario per centralina A.C.E., «a- A. C del 5 agosto — | PULA 6.5. 
bina B In stazione di Monza. 1942-XX | Î RO 

Fornitura serramenti per fabbri: | TUTTO Ore ni 
cati dello .scalo: merci P.V. Ge. L Dl. Ia 5 a 146.000 esone acii dai 
nova Sampferdarena. 1942-xXX |! e o 

Manutenzone meccanica di binari TISANA RO 
fra lc stazioni di Grosseto e| L P del 10 agosto | 600.000 | SEI 07 
Gavorrano. 42-XX 

Manutenzione armamento linea {000 To Ore 180 | imagna i 
Metaponto-Rceggio Calabria fra L. Pr lac 10 Ip 286.000) Ri 
I Km. 265 + 648 e 294 + 370. Ct 942-X KI ‘a 

Forfrituata ‘cunieoli centento per p Ore. 12 | a 
va, cavi telegrafonici nelle sta. L. P del 10 agosto. — Ufficio 1.E.5. 

__Zioni di Milano' e Scali. 1942-XX_| Milano 

WERE e a OT 

Prolunzamento : F.V. della stazio. | ) “495 54% | î 
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C‘'ostruzione di un sottopassaggio 
.presso ‘la stazione di Genova L P. 
, Pegli. 


Sezione Lavori 
Genova 


.{_ Ore 12 | on A 
del 13 agosto! 200.000 
i 1942-XX 
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Manutenzioni armamento ; linea |, ; . ore 18” : 346900 | Sezione Lavori 
etaponto-Regrio Calabria fra 7 c agosto | 3 
Te staxioni di Rossano. o Cirò. Mm 1942°XX Pere gol, 
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ciienaione F.V. della stazione 
ai Vigevano. 


Manutenzione armamento linea 
Metaponto-Reggio Calabria fra 
le stazioni di Roseto e Torre 
Saraceno, 


sostituzione pulvini al PT sui 
RR. lagni sulla linca DD. Ro- 
ma-Napoli. - 


Impianto di una terza caldaia nel | 


cantiere Iniezioni legnami di Lé- i A.C. 

vorno. _ irc 
Manutenzione armamento linea | 

Metaponto-Reggio Calabria (fra : 

le stazioni di Ferruzzano e Bo. LP. 


va Marina. 
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Ore 18 ! 


i Sezione Lavori 
‘det 17 agosto! 61.600 | 
1942-XX Torino 
Orc 18 
del 18 agosto | 406. 300 Sezione ii 
1942-XX Reggio Calabria . 
Ore 127 RO i 
lag 19 agosto| 378.415 Sezione Lavor 
4 1942-XX | pi Napoli 
Ore 12 ua RR 
” Bcalonie Lavori 
i Vs = | Firenze 
Ore 18 
‘del 24 agosto} 219.000 Sezione Lavori 
1942-XX ‘Reggio Calabria 


T. P. ‘83.10.1942 Id. Sezione 
A. XX 


Il Direttore Generale 
VELANI . . 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 
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Per gli impiegati dell’Ammienistrazione delle 
ferrovie dello Stato în servizio od in nen 


SIONE... 0... + + L- 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . .>» 3200 


i e 


Gli.abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata. 


- 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini. 
«trazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all’indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezgo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Ge 
nerali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi 
l’Amministrazione alcuna responsabilità per gli even. 
tuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunica 
ZIONE, 
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' Anno XXXV-N. 332 
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Dpenero prL Duce DeL FASCISMO, CAPO DEL Governo, 11 luglio 1942-XX. — 
Unificazione di particolari diversi pier autoveicoli (tabelle UNI m. 858, 
859 e 860 (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
’ CAPO DEL GOVERNO 


Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-IT, n. 3046, concernente la norma- 
lizzazione. dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato: 

Visto il R. decreto-legce 22? dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla 
estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle 
pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o co- 
munque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 

isto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 
1935-XIII, relativo all’obbligy di inserire nei contratti la clausola per l’osser- 
vanza obbligatoria delle unificazioni UNI: i 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio . e}, 

1936.XIV, relativo all'estensione dell’obbligo dell'osservanza delle unificazioni  &i Dx 


UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, nu: "rs 
mero 1699; i iis 
Sentito il isa del Consiglio nazionale delle riecrche; ASS 
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 11 Iu-- £2>G XxX 
N . i PISSESORE va dir ad 
glio 1942.XX; E ARTRO. 
s VR P sa 
DECRETA: Let TEC 


Art. 1. 


Per le Amministrazioni dello Stato, per eli Enti ausiliari dello Stato, ;ver 
gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse 
od ìin qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per Je 
Sogietà, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli 
stabilimenti dichiarati ausifiari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni 
contenute nelle seguenti tabelle: | | 
UNI 858, 19 dicembre 1938-XVII: Oliatori per antoveicoli, Ria a 

za 4 . i i n gt! 

UNI 859, 19 dicembre 1938-XVII: Oliafori per autoveicoli, tipo con 
coperchio a scatto; 

UNI 860, 19 dicembre 1938-X VII: Ingrassatore a vite per spinterogeni 

UNI 847 e UNI 848. 


. Lx s 
Fà \ i 


sfera; 


" 


Art. 2. 


Per tutte le Amministrazioni statalî e per tutti eli Enti di cui all’arti- 
colo precedente, l'obbligo previsto .dall’articolo stesso decorre dal compimento 
di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella. 
Gazzetta Ufficiale del Regno. 

A. partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che ver- 
ranno allestitte od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro 
di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette. 


(1) Pubblicato nella Gazzettu Vfficiale n. 175 del 27 Inglio 1942-XX. 
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Art. 3. 


Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti dispo- 
sizioni è data facolta di derogare da quanto prescritto nelle suddette wnifi- 
«azioni: 

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in 
lotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmenic 
conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano 
prossime ad essere poste fuori servizio . 

b) quando si tratti di introdurre tipi nuovi, che rappresentino un pro- 
uresso sostanziale della tecnica; | 

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelie 
quali siano imposte ‘prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI. 


Ant. 4. 


Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza oh- 
bligatoria delle precedenti. disposizioni, sì trovassero nella necessità di dover 
derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione 
alla Commissione Suprema di difesa. 


Art. 5. 


Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da 
parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di 
contratto o di convenzione, essere richiamata l’osservanza delle unificazioni 
-UNI rese. obbligatorie ed il suggerimento dell’osservaaza di quelle unificazioni 
non ancora rese obbligatorie. 


Art. 6. 


Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria 
UNI, Milano. i i 

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbri- 
cazioni di guerra sono cedute dall’UNT al prezzo di L. 5 ciascuna. 

Copie non autenticate sono cedute, invece, sempre dall’UNI, al prezzo nor- 
male di vendita stabilito dall’UNT stesso dopo ottenuta l’approvazione della 
Commissione Suprema di difesa. 


Art. 7. 


E’ obbligatorio l’acquisto di almeno una eopia antenticata delle tabelle 
da parte a stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri 
uti, di eui all'art, 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle 
(helle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro vecorrenze. 


I] presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, 
Roma, addì 11 luglio 1942-XX. 


IL DUCE dl Fascismo, Capo del Governo 
MUSSOLINI 
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Dpcrero DeL Duce DEL FaASscIisMO, CAPO DEL Governo, 11 luglio 1942-XX, -- 
nificazioni delle trasmissioni per manovre a mano navali (tabelle UNT 
dal n. 1766 al. n. 1929) (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO) 


Visto il R.. deerto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la norma- 
lizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato: 

. Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, rclativo alla 
estensione delle disposizioni sulla normalizzagione dei materiali occorrenti alle 
pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali 0 co- 
munque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 
1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire neì contratti la clausola per l’osser- 
vanza obbligatoria delle unificazioni UNI; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 
1936-XIV, relativo all’estensione dell’obbligo dell’osservanza delle unificazioni 


UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari. per legge 14 dicembre 1931-X, nu. - ( / #4 
CIS 
mero 1699; S 
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; 
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 11 lu-- . ; 
glio 1942.XX; “e: 
VETTE 
DECRETA: . da i) £ <* 


Art. 1 


Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per 
gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse 
01 in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le 
Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli 
stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni 
contenute nelle seguenti tabelle: 

UNI 1766 a 1929 - 24 ottobre 1941-XIX: Trasmissioni per manovre 
mano navali .- Norme generali - Prospetto dei tipi unificati - Organi delle 
trasmissioni e relativi particolari. | 

Arr. 2. 

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all’arti- 
colo precedente, l'obbligo previsto dall’articolo stesso decorre dal compimento 
di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente derreto nella 
(nazzetta Uffictale del Regno. 

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che ver- 
ranno allestitte od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro 
di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette. 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1942-XX. 
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‘Art. 3. 


Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti. dispo- 
azioni è data facolta di derogare da quanto prescritto nelle “suddette ‘ifi- 
cazioni: 


a) quando per esigenze di intereambiabilità con costruzioni già in do- 
tazione esista necessità, nel caso di riparazioni, di contmuare ad impiegare 
elementi conformi a tipi ‘preesistenti; 


b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali 
siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI; 


c) quando si tratti di trasmissioni per manovra a mano destinate ad una 
verie già iniziata di navi appartenenti ad uno stesso programma, per le quali 
vì sia preminente esigenza di perfetta wiformità fra tutte ‘le navi della serie. 


Art. 4. 


Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza oh- 
Lligatori ia delle precedenti disposizioni del presente decreto, si trovassero nelia 
necessità di dover derogare dalle disposizioni stesse, dov ranno darne eomunica- 
zione «alla Commissione Suprema di difesa. 


Art. 5. 


Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da 
parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di 
contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni 
UNI rese obbligatorie ed il sugeerimento cell'aservanza di quelle unificazioni 
non ancora rese obbligatorie. 


. Art. 6. 


Le tabelle sono edite dall’Ente nazionale per, l'unificazione dell'industria 
UNI, Milano. 

Copie autenticate dal bollo del Sottosemetariato di, Stato per le fabhri- 
cazioni di guerra sono cedute dall’UNI al prezzo di L, 5' ciascuna. 

Copie non autenticate sono cedute, invece, sempre dall’ UNT, al prezzo nor- 
male di vendita stabilito dal’UNI stesso dopo ottehuta Tappr otizione della 
Commissione Suprema di difesa, 


Art. 7. 


E’ obbligatorio l’acquisto di. almeno una co opiu autenticata delle tabelle 
ad" essi supéffori. Hi ‘dltri 

Enti, di cui all’art. 1, dovranno acquistare almeno una copia ’antenticatà delle 

tabelle predette.a misura che ciò sarà richiesto per le loro odcorrerize. dia 


TI presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, 
Roma, addì 11 luglio 1942-XX. 


11 DUCE del Fascismo, Capo del Governo 
sue . . MUSBOLINI 
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DECRETO MINISTERIALE 30 giugne 1942-XX, n. 4214. — Riattivastone del 
servizio ‘viaggiatori e bagagli sulla linea Canfanaro-Rovigne. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il proprio Decreto n. 121 del 23 luglio 1935-XIII col quale veniva, 
fra l’altro, séppresso il servizio SOT: e bagagli sulla ferrovia Canta- 
nare Rovigno; 

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie ‘dello Stato 
N. PAG, 024/E/118995 del 27 giugno 1942-XX con la quale viene prospet- 
lita l'opportunità della riattivazione del servizio viaggiatori sulla ferrovia 
predetta ; as de 


Sentito il Consiglio d'Amministrazione; 


DECRETA : 


È’ approvata la riattivazione del servizio viaggiatori e DARI sulla linea 
(’anfatiaro-Movigno. : si 


ll Ditettore Generale delle Ferrovie dello Stato provvederà a fissare la 
data e ad emanat& i provvedimenti relativi. 

Contemporaneamente alla riattivazione de] servizio Le datori” anzicielio 
Verrà soppresso l'atufoservizio esistente fra Canienano è Rovigno. p SRG da 


Roma, li 30 iugno 1942.XX. | 


Il Ministro 
“cc RT Host VENTURI 


-———— —————_——_—_—____——m——_oenpl_— —— 
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Decreto MmisteRrIALE 21 luglio 1942-XX, n. 146, — Graduatoria degli idonei 
del concorso a 10 posti di Disegnatore in prova. se 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1726, 
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Ser. 
vizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/106613 in data 19 luglio 


‘942_XX ; 


Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 


DECRETA: 


R° approvata la seguente graduatoria degli idonei del congorso a 10 posti 


di Disegnatore in prova: 


1. - ZANON Romeo 

2. - PASSERI Giorgio 

3, - TORRENTE Agostino 

4. - BASSI Francesco 

5. - COMASTRI Amleto 

6. - ZARDI Antonio 

7T.- PACINOTTI Gastone | 
8. - GIAMBANCO Benedetto 
9. - SA'URI Armando 
10. - DE ROSA Gaetano 


Roma, li 21 luglio 1942.XX, 


srl Lr n PELI 


Parte 1 - n, 22 —- 6 agosto 1942-XX. 


11. - TREBBI Romano 

12. - LANZARINI Albano 

13. - SCAGNETTI Frances 
14. - MANGONI Aleandro 

15. - ROMOLI Sergio 

16. - PORROVECCHIO Alfensn 
17.- GIULLIUCCI Luciano 

18. - CAVALIERE Vineen-» 
19. - CARMAZZI Bruno 


Il Ministro 
Host VeNtur, 
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Dercrero MinIstERIALE 28 luglio 1942-XX, n. 268. — Graduatoria di merito 
del concorso-a 25 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all’eser- 
cizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzate in ingrgneria 
chimica). 


: IU MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1719; 

._. Udita la relazione cella Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Ser. 
vizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/106614 in data 27 lu- 
glio 1942-XX; 

Sentito il Consiglio d’ r.ministrazione; 


IECRETA: 
È’ approvata la seguente gradu:'oria di merito del concorso a 25 posti 


di Allievo Ispettore in prova fra abi :‘ati all'esercizio della professione d’in- 
egnere (eselusi gli specializzati in inge”eria chimica): 


1. - SULPRIZIO Giuseppe 1°. - D'AMARIO Giustino Aldo 
2. - SANSONETTI Francesco 5. - MANNUCCI ,Mario 

3. - FILETTI Giuseppe 14 - DI MARTINO Salvatone 
+ - D'ANGELO Luigi 15 - DONOFRIO Umberto 

5. - RONCHITELLI Antero 16. - SPINELLI Paride 

6. - DELPINO Vittorio 17. - PELUSO . Aldo 

T.- ROMANINI Mario 18. - MAZZOLARI Francesco 
8. - BREAZZANO , Raffaele 19. - GALLO Renato 

9. - TROZZI Saverio o 20. - CERIA Gabrio Paolo 
10. — FOGLIA Umberto . - 21. - PEDRETTI Leone 

1. - GATTAMORTA Ubaldo 22. - SCUDERT Gaetano 


Roma, li 28 luglio 1942-XX 


IL Muinistro. 
Host VENTUII 
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Degno item RraLE 28 luglio 1942-XX, n. 269, — Gradiuatori ia degli idonei 
del concorso a 20 posti di Aiutante disegnatore in prova. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI < 


Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1727; 
Udita la relazione della Direzione Gen-rale delle Ferrovie dello Stato (Ser. 
vizio Personale e Atfari Generali) n. DAG. 040/24/106616 in data 28. lu. 


elio 1942-XX; | 
Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 
DECRETA: 


E’ approvata l’annessa graduatoria degli idonei del concorso a 20 posti 
di Alutante Disegnatore in prova. 
Roma, lì 28 luglio 1942-XX, 
DI Il Mimistro 
ur x w di sr Host VENTURI 


CONCORSO A 20 POSTI DI ALUTANTE DISEGNATORE IN PROVA 


Graduutoria degli ‘idonei, 


1. - CRISTINA Luigi 1$ —- MIRRI Massenzio 
2, - ROMOLI Sergio 19. - CHIORRA Carlo 
3, - GATTO Paolo 20. - MANETTI Manro 
4. - FUSETTI Luigi 21. - DI MARIA Roberto 
5. - CARLI Giuseppe 22, —- CARLONI Mario 
6. - MACRI’ Giuseppe 23. - PETRICCIONE Valentino 
T.- FEDUZI Aldo ° 24..- PRATESI Mario 
© 8. - SCAGNETTI Francesco 25. - FELICI Alberto 
9. —- DAMIANI Ginesio 26. - LIPPARINI Uso 
10. - TEMPORA Vittorio 27.- LA ROSA Domenico 
}}. - GRECO Beniamino 28. - NICOLINI Ettore 
12. - SASSETTI Giamboattis'a 29. —- GANDINI Fulvio 
3. PIERATTI Enzo 30. - NAPOLITANO Carlo 
}4. - LANDUZZI Bruno St, - FIUMI Cesare 
15. - BERTINI Egisto 32. - ZEVIO Mario 
16. - PALINI Annesio 353, — MAIANI Mario 
VT. - RICCI Angelo 354, - MAREZIO Mario 


Parte E - n. 32 - 6 agosto 1942-XX, 
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Ordine di servizio n. 86 3 
Prestazioni sanitario al personale. . 


A decorrere dalla pubblicazione del presente Ordine di Servizio, in ap- 
plicazione del Regio Deereto 31 dicembre 1923, n. 2918 e del Decreto Minr- 
stertale n, S91 del 2 ottobre 1924, sono da osservarsi Je norme appresso indi. 
cate, relative alle prestazioni sanitarie al personale, che abrogano e sostitui- 
seono tutte le «fisposizioni in materia precedentemente emanate. 


CaperroLo ], y 


ASSISTENZA MEDICA, 


1 — Hamno titolo all'assistenza medica cratuita da parte dell'\mnmmi- 
ftrazione: 

a) tutti gli agenti di ritolo e non di miolo che siano ferifi in servizio «» 
aftetti da malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, 0 colpiti da 
iufortunio sul lavoro o da malattia. professionale per la quale sia obbliza- 
toria Tassieurazione a norma della Lecge speciale. 

IH diritto alle cure mediche e chirurgiehe sussiste ‘per tulta la darata 
cell'inabilità temporanea e dopo la guarigione chirurgica, ed anche dopo la 
cessazione dal servizio, quando si tratti di agenti colpiti da mfortunio srl 
luvoro o da malattia professionale e le cure occorrano a ricuperare la capa 
cità lavorativa; 

b) gli agenti di ruolo e non di ruolo (esclusi gli straordinari assunti 
per bisogni di breve durata) che ner esirenze di servizio sone obblivati a di- 
morare in località dichiarate malariche per Regio Deereto o che, pur dimo- 
rando in località salubri, lavorano in località maiariqhe; 


c) gli agenti di ruolo e non di ruolo (esclusi gli straordinari assunt: 
per bisogni di breve durata) she per cesicenze di servizio sono obbligati n di- 
morare nelle località di cui l'art. 2 - sub 2 del R. D. 31 dicembre 1923, nu- 
mero 2918; x 


4) gli agenti straordinari assunti per bisogni di breve durata ed uti- 
lizzati per lavori in località «dichiarate malariche per Regio Deereto, soltanto 
‘uando siano ammalati di malaria contratta per ragioni di servizio. 


2, — L'assistenza medien gratuita è estesa anche alle persone di famiglin 
rlezli agenti di ruolo e non di ruolo (eseluse -melle deeli agenti straordinari 
assunti per bisogni di breve durata) che per esicenzo di servizio sono abblignti 
a dimorare in località dichiarate malariehe per Recio Deereto. Tale assistenza 
potrà essere eccezionalmente concessa dal Direttore Cenerale anche alle per- 
sone di famiglia degli agenti suddetti ehe per esigenze di servizio sono ob- 
Vligati a dimorare in alcune località di eni l'art. 2 - sub 2 del R. D. 31 di- 
eembre 1923, n. 2918. 

Alle persone di famiglin deeli agenti straordinari assunti per bisogni di 
breve durata ed utilizzati per lavori in località dichiarate malariche per Regio 

eereto, l’assistenza medica gratuita è concessa soltanto quando esse siano» 
ammalato «di malaria contratta nella località di lavoro dell'agente. 


Parte II — n. 382 — 6 agosto 1912-XX. 
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da Per persone di famiglia, ai sensi e per gli effetti del presente Or- 
ue gli Servizio, s'intendono la moglie, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle 
che risultano conviventi ed a carico degli agenti interessati. 


4. — L’Amministrazione provvede all’assi:tenza medica a mezzo del pro- 
prio personale sanitario, 


5. — Non è ammesso il rimborso ci spese per assistenza che gli agenti 
abbiano chiesto a medici privati, a meno che si tratti di prime immediate cure 
‘}er infortunio sul lavoro che non abbiano potuto essere prestate dai sanitari 
dll’Amministrazione, fermo restando, per i casi d'infortunio sul lavoro, il di- 
sposto del secondo alinea dell’art. 353 del Regio Decreto 17 agosto 1935, nu- 
mero 1765 (1) ed il disposto dell'art. 13 del Regio Decreto 15 dicembre 1936, 
n. 2276 (2). 


6. -- Sono eselusi dall’assistenza medica, come da ogni altro beneficio 
contemplato nel presente Ordine di Servizio, gli amenti sospesi dal servizio od 
in aspettativa per motivi che non siano quelli di salute, a meno che si tratti 
di assistenza medica dovuta ai sensi della legge sull’assicurazione obbligatoria 
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 


7. — Per assistenza medica gratuita deve intendersi soltanto quella di ca- 
rattere ordinario, quella cioè che può essere prestata in qualsiasi Comune del 
Regno fornito di medico condotto e di farmacia. 

In linea di massima devono quindi escludersi Je visite e le cure fatte 
presso specialisti o consulenti dell’Amministrazione sia in residenza che fuori 
residenza, anche se disposte dai Medici di Riparto, a meno che sussista auto- 
rizzazione scritta dell’Ispettorato Sanitario indicante esplicitamente che le 
visite ec le cure devono rimanere a totale carico dell’Amministrazione o che 
specifichi quali titoli di spesa debbano far carico all’Amministrazione e quali 
da addebitare all’agente. 

Gli Ispettorati Sanitari a loro volta per tali concessioni si regoleranio 
secondo i criteri stabiliti dal successivo Capitolo V del presente Ordine di 
Servizio, fermo restando che solamente quando la cura deve rimanere a carico 
totale dell’Amministrazione spetta agli agenti il trattamento di trasferta ‘pre- 
visto dalle vigenti disposizioni sulle competenze accessorie. 


8. — Agli Assuntori in attività di servizio ed alle loro persone di £a- 
tniglia è concessa l’assistenza medica gratuita in conformità alle norme che 
dal presente Capitolo I sono stabilite per gli agenti di ruolo e per le loro 
persone di famiglia. Ta stessa assistenza medica gratuita è concessa anche ai 
sostituti degli Assuntori ed alle Joro persone di famiglia, limitatamente nerà 
ri periodi di tempo nei quali essi prestano effettivo servizio di sostituzione. 
‘T coadiutori ed i dipendenti degli Assuntori, nonchè le loro rispettive persone 
di famiglia, essendo tale personale assicurato a norma di legge presso l'Tsti- 


— 


(1) < Qualora la enra importi nn atto operativo, l’infortunato può chi-- 
dere che questo sia esemuito da un medico di sua fiAneia: in tal caso, però, 
‘arà a suo carico leventuale differenza fra la spesa effettivamente sostennta 
e quella che avrebbe sostenuta l’Istituto assicuratore se avesse provveduto di- 
rettamente alla cura ». 

(2) «Se nel comune o nella nrovincia esistono medici e stabilimenti di 
‘*ura preventivamente designati dall’Istituto assicuratore, e l’infortunato, tem- 
pestivamente avvertito, si avvale di altro medico n-stabilimento di cura, Je 
spese relative sono a carico dell’infortunatovsalvoy quanto) difpone il secondo 
comma dell'art, 33 del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765». 
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tuto Nazionale Fascista Assicurazione Infortuni ed iscritto alla Cassa Mutua 
Malattia presso le Unioni Provinciali della Federazione Nazionale Fascista 
dei Lavoratori dell’Industria, hanno diritto all’assistenza medica gratuita sol- 
tanto quando siano ammalati di malaria contratta nella località in cui sono 
obbligati a dimorare per esigenze di servizio e tale località sia dichiarata 
malarica da Regio Decreto, 
‘0 
CaritToLo II 


RIcovERO IN OSPEDALE. 


JI) ricovero degli agenti negli ospedali può avvenire a scopo di cura cd p 
s‘0po di osservazione. 

Può essere concesso il ricovero, a solo scopo di cura, anche alle persone 
di famiglia. 

L'Amministrazione ‘perciò stabilisee speciali convenziuni con ospedali ed 
altri stabilimenti di cura, i quali dovranno essere preferiti per il ricovero; 
però questo potrà avvenire, in via eccezionale, anche in ospedali o stabili- 
menti con i quali non esistono convenzioni. 


rr 


1°) Ricovero per cura: 


a) Gli agenti di ruolo dei eradi 10° ed inferiori, dimoranti in qualunque 
località, hanno titolo al ricovero a scopo di cura, ma concorreranno nel pa- 
amento della spesa in ragione della metà dello stipendio o della paga o 
dell'assegno di aspettativa corrisposto per il periodo di degenza ed in misura 
non superiore all'ammontare della retta. l 

Le spese oltre la retta rimarranno a totale carico dell’Amministrazione 
quando, a giudizio dell'Ufficio Sanitario (Centrale, siano riconosciute giustifi- 
Pite e necessarie. Rimarranno comunque a totale curico dell’Amministrazione 
le spese per i compensi dovuti ai sanitari a norma dell’art. 82 del R._ D. 30 
settembre 1938, n. 1631. 

La retta è a totale carico degli acenti per i giorni in cui non è ad cessi 
davnto le stipendio o la paga. 

Nello stipendio o rtella ‘paga di cui nel ‘precedente comma a) cd agli cef- 
letti delle disposizioni contenute ne] presente Ordine di Servizio s'intendono 
compresi, al lordo da qualsiasi ritenuta ordinaria e straordinaria, i soli a<- 
segni ad personam e gli assegni ex-combattenti e per benemerenze fasciste, 
e-<eluso il supplemento di servizio attivo, l'assegno di malattia ed oeni altro 
assevno od -indennità; 

b) Gi agenti di ruolo e non di ruolo di qualunque qualifica, quando 
siano affetti da malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o da 
malaria contratta per ragioni di servizio in località dichiarata malarica per 
Regio Decreto, n feriti in servizio, o colpiti da infortunio sul lavoro o da 
malattia professionale ‘per la quale sia obbligatoria l'assicurazione a norma 
lella leege speciale, hanno titolo al ricovero negli ospedali a totale carie 
lell’Amministrazione; 

c) Per eli agenti di ruolo dei gradi superiori al 10° e per le persone 
ri famiglia degli agenti di ruolo di qualsiasi analifica, le spese di degenza 
sono a totale carico degli agenti. L’Amministrazione però garantisce per loro, 
presso gli ospedali convenzionati o no, il pagamento delle spese di degenza. 
ma solamente quandò esee siano previste non superiori all'importo di dne 
mesi dello stipendio n della paga percepiti dall’agente e semprechè l’agente 
Sfe-cn esplicitamente accetti di rimborsare 1’ Amministrazione mediante trat- 
tennta sulle di Ini competenze nella misura prevista dal paragrafo 6° ed even- 
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tualmente sulle quote di pensione nella stessa misura, sottoserivendo una di 
chiarazione redatta secondo lo schema allegato (A); 


d) Nei casi di cui ai precedenti comma a) ce D), il ricovero a scopo ili 
cura deve essere disposto nell'ospedale civil» convenzionato esistente nel luogv 
di residenza dell'agente interessato o, in mancanza, nell'ospedale civile eonven- 
zionato più vicino. Solo eecezionalmente, quando l’Ispettorato Sanitario com- 
petente lo ritenga necessario per speciali e Piustilicati motivi, potrà essere di- 
sposto, previa autorizzazione di detto Ispettorato, il ricovero in altro ospe. 
dale o stabilimento di eura che non siano quelli più vicini alla residenza del. 
l'azente (con ‘preferenza comunque per quelli convenzionati). Per gli agenti 
che chiedessero il ricovero in un ospedale od altro stabilimento di eura che 
non sia l'ospedale civile convenzionato più vicino al luogo di residenza, potrà 
essere disposto negualmente il ricovero nell'ospedale desiderato dall’interes- 
sato, fermo restando però che in tal caso l'eventuale maggiore spesa farà ca- 
rico all’agente. 


‘2°) Ricovero a scopo di nsservazione. ì 

I sanitari di rmolo possono, quando lo ritengano neecssario nell'interesse 
d:Jl'Amministrazione, disporre il rirovero per osservazione negli ospedali e 
in altri stabilimenti i tatti eli agenti di ruolo e non di ruolo di_ qua! 
xi sì erado. ES 

ili agenti che si rifintino al ricovero per: osservazione perderanno !0 
s'ipendio o la paga ed inoltre, in caso d’infortunio sul lavoro o di malatfia 
professionale per la quale sia obbligatoria l’assicurazione a norma della Legge 
speciale, saranno ad essi applicate anche le sanzioni al riguardo previste dalla 
vigente \Legge sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle 
malattie professionali. Le stesse sanzioni previste da :letta Legge saranno ap. ’ 
plicate agli agenti che, dopo il collocamento a riposo, si rifintino al ricovero 
in osservazione per accertamento di postumi d’infortnnio sul lavoro o di m9, 
lattia professionale ‘per la quale sia obbligatoria l'assienrazione. . 

Le spese per il ricovero in osservazione sono a totale carico dell’Ammi 
r.istrazione. 


3°) Ricovero in ospedale di ngenti ammalati per cause comuni o feriti fn s°T- 
rizio o colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale mentre 
sono n trasferta. 


Tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo, che durante il servizio fuori della 
loro residenza cadano malati per cause comuni, o siano feriti in servizio 
eolpiti da infortunio snl lavoro o da malattia professionale. possono essere 
ricoverati in ospedali. 0 in uno stabilimento annioro di enra, ron saranzia 
del pagamento della spesa da parte dell’ Amministrazione, 

Tale facoltà è subordinata all’espressa condizione che dai ‘sanitari del 
l’Amministrazione sia debitamente riconosciuta l’impossibilità, da ‘parte deri. 
agenti, di far ritorno in residenza per eurarsi. 

Se si tratta di malattia dipendente da cause comuni, all’agente rieoverat® 
in ospedale sarà sospesa la liquidazione dell'indennità di trasferta durante !# 
rlegenza e la spesa della degenza stessa sarà assunta a carico dell'Ammm 
straziane fino alla concorrenza dell'importo dell’indennità di trasferta che 5! 
sarebbe liquidata all'agente se inveee di ricoverarsi in ospedale si fosse cura: 
uell’alloggio da lui temporaneamente occupato «durante la missione, rimanenl0 
a carico dell'agente l'eventuale escedenza di spesa. 

Se si tratta di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio 0 di 
malaria contratta ner causa di servizio ‘în'località ‘dichiarata malarica 4? 
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se Deereto odi ferimente in servizio o di infortunio sul lavoro o di ma- 
lattia. professionale- per la quale sia obbligatoria l'assicurazione a norma della 
Legge speciale, all'agente ricoverato in ospedale sarà sospesa la liquidazione 
della indennità di trasferta durante la degenza c la spesa della degenza stes-a 
«rà assunta interamente a carico dell’Amministrazione, solamente per il rico- 
Vero in camera comune per gli agenti dei gradi 8° ed inferiori ed anche per il 
ricovero in camera Speciale per gli agenti dei gradi 7° e superiori, 


-1°) Richieste di ricovero. 


Per il ricovero occorre la richiesta (biglietto di entrata), redatto su £p- 
posito stampato (Serie San. Mod, 26 per gli agenti e 26-bis per i familiari) 
il quale, di regola, è rilasciato dal Capo immediato. 

I Capi immediati autorizzati ad emettere i biglietti di entrata Serie San. 
Mod. 26 o 26-his sono: | 


Capi Servizio — Capi Compartimento — Capi delle Sezioni — Capi 
delle Officine — Capi degli Uttici — Capi degli Ispettorati — Capi dei 
Magazzini — Capi Stazione — Capi Fermata — Capi Deposito locomotive € 
combustibili — Capi delle Officine di Rialzo — Capi Personale Viaggiante —- 
l'api Teemici — Sorveglianti della linea — Comandanti delle Navi. Traghetto. 

Nel caso di ricovero disposto a scopo di osservazione a. termini del para- 
grafo 2°, il biglietto di entrata Mod, San. 26 dovrà essere rilasciato dal com- 
petente Ispettorato Sanitario o dall'Ufficio Sanitario Centrale, i quali do- 
(tino darne. partecipazione all'Ufficio da cui l'agente amministrativamente 

ipende. 

Nei casì di urgenza il ricovero può aver luogo senza ul biglietto d’entrata. 
In tali casi i Capi immediuti dovranno sempre provvedere all'emissione del 
biglietto d’entrata a regolarizzazione, osservando le disposizioni di cui al pa- 
ragraLO do: | 

Nel biglietto d’entrata deve essere indicata la diagnosi della malattia 
cuale risulta dal certificato all’uopo rilasciato dal competente sanitario del- 
l'Ammgnistrazione, e deve essere indicato, a seconda dei casi, se sì tratta di 
malattia dipendente da cause comuni o di infortunio sul lavoro o di. ma- 
lattia professionale o di trauma in servizio o di ricovero a scopo di: osser: 
vazione. | n 

Nel caso. di rilascio «del biglietto d'entrala per il ricovera in ospedale od . 
altro stabilimento di cura con.i quali non esiste npposita convenzione, chi 
provvede a tale rilascio dovrà inviarne copia all’Ufficio Sanitario Centrale. 

L’Amministrazione, -con. il rilascio del biglietto di entrata per gli agenti — 
dei. gradi 8° ed inferiori e per le loro persone di famiglia, garantisce selo il . 
pagamento delle spese di ricovero in camera comune; per gli agenti dei gradi. 
7° e superiori e per le loro persone di famiglia garantisce il pagamento delle. 
spesa per il ricovero anche in camera speciale. Gli agenti dei gradi 8° ed in- 
feriori che intendessero’ di far ricoverare sè o lè persone della propria fa- 
miglia in camera speciale, dovranno in qualunque caso pagare direttamente 
all’ospedale o stabilimento di cura la diftevenza di spesa, senza ‘alcun impegno | 


di garanzia del pagamento da parte dell’Amministrazione, 


>) Biglietti di uscita. 


. Gli ospedali « gli stabilimenti di cura rilasceranno, agli agenti e familiari 
riceverati, non appena dimessi, il biglietto d'uscita (Serie San. Mod. 31' per 
Eli agenti e 31-bis per i familiari) e lo trasmetteranno all'Ufficio che ha 
emesso it' biglietto di entrata Mod. San, 26 00;26-his, ‘Questo Ifficio a sua 
Volta lo trasmetterà subito alla propria sede contabile perchè ne rilevi il 
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periodo di degenza e determini la spesa relativa alla degenza stessa, per 
averne norma nell’effettuazione delle trattenute da praticarsi sulle com'pe- 
tenze degli agenti secondo le modalità prescritte dal successivo paragrafo 6°. 


La suddetta sede contabile però, qualora non gli sia nota la retta prati- 
cata «dall’ospedale o dallo stabilimento di cura, dovrà rivolgersi subito al- 
l'Ufficio Sanitario Centrale, senza sospendere per questo la ritenuta rego!n- 
mentare dei 3/10 dello stipendio di cui il seguente paragrato 6°. 

Nel caso in cui sul biglietto d’uscita Serie San. Mod. 31 la diagnosi della 
malattia De la quale l’agente fu ricoverato ditferisse da quella riportata sul 
biclietto ‘entrata Serie San. Mod, 26 tanto da derivarne diversità di tratta- 
mento, l’Ufficio Sanitario Centrale dovrà decidere nella propria competenza 
quale delle due diagnosi debba essere accettata. 

Gli ospedali e gli stabilimenti convenzionati riceveranno gli stampati ne- 
cessari dall’Ufficio Sanitario Centrale. 


0°) Ricupero delle spese da parte dell’Amministrazione. 


Per il ricupero delle spese, o quote parti di esse, stanti a carico degli 
agenti interessati, gli Uffici dai quali gli agenti amministrativamente dipen- 
‘dono provvederanno mediante trattenute mensili eguali e consecutive da pra- 
ticarsi sulle competenze fino ad estinzione del debito, a cominciare dal mese 
stesso nel quale ha luogo il ricovero, e comunque non oltre il ruolo suecessivo 
alla data stessa. 

La misura delle trattenute dovrà essere di importo pari ai tre decimi dello 
stipendio mensile o della paga o cell’assegno di aspettativa corrisposto al- 
l'agente durante il periodo in cui la trattenuta viene effettuata, ma non dovrà 
mai superare l'ammontare della retta. l 

Nel caso in cui dette trattenute, conglobate con quelle altre eventuali gra- 
vanti sullo stipendio o sulla paga dell’agente, oltrepassassero l'importo di metà 
dello stipendio o della paga, gli uffici interessati, senza sospetwdere le tratte- 
uute, ne faranno, dopo la dimissione dall’Ospedale dell'agente o' del familiare, 
comunicazione al Servizio Personale ed Affari Generali per le speciali deci- 
sioni di comipetenza che si crederà di adottare, indicando, in apposita detta- 
gliata relazione, oltre l'importo — anche approssimativo — del residuo debito 
di ospedalità, tutte le competenze e le ritenute che formino oggetto della liqui- 
dazione dello stipendio ragguagliato a mese o della paga dell’agente. — 

Se durante la. degenza in luogo di cura l’agente è esonerato o cessa nei di 
lui confronti la corresponsione di qualsiasi competenza, l’Ufficio dal quale 
egli amministrativamente dipende dovrà subito informare l'ospedale o lo sta- 
bilimento nel quale l'agente stesso è ricoverato che l’Amministrazione s’intende 
sollevata dall’obbligo della garanzia del pagamento, dandone pure immediato 
avviso, per norma, all'Ufficio Sanitario Centrale. | 

Qualora si tratti di ospedale che in base alla convenzione non ammetta 
tale limitazione, o di ospedale non convenzionato, ii detto Ufficio dovrà pren- 
dere contemporaneamente accordi con il competente Ispettorato Sanitario, con 
l'agente e con l’ospedale, allo scopo di ottenere o che l’agente venga dimesso 
o che egli regoli direttamente il pagamento della spesa. 


7°) Laquidazion delle spese di aspedabità. 
Gli ospedali o stabilimenti di ‘cura, per ottenere il pagamento delle spese 
per i ricoveri, dovranno presetitare all'Ufficio Sanitario Centrale ‘per cia- - 


scuno agente o familiare una fattura in duplo.-redatta (sullo) stampato Serie 
San, Mod. 13, corredata con il relativo higlietto d'entrata Serie San. Mod. 26 


-Y 
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o 26-bis e con il secondo tagliando del biglietto di uscita Serie San. Mod. 31 
Vv 31-bis. ' 

L'Ufficio Sanitario Centrale, verificata contabHmente la fattura in rap- 
porto alle speciali condizioni stabilite con gli ospedali convenzionati od in 
rapporto alle tariffe in vigore presso l'ospedale 0 stabilimento con il quale 
non esistono convenzioni, emette il mandato di pagamento per l'ospedale e 
co.item'poraneamente trasmette alla sede contabile dalla quale l'agente di- 
pende l'estratto della fattura (Serie San. Mod. 13-bis) per l'addebito della 
spesa all’interessato. 

Detta sede contabile verifica se i dati esposti nell’estratto corrisponiiono 
con gli elementi risultanti dagli atti, completa l’estratto stesso «on tutte le 
indicazioni richieste dallo stampato, ivi compresa quella relativa alla spesa 
aventualmente dovuta in tutto od in parte dall'agente in hase al paragrafo 1°). 
vi riporta gli estremi dei rnoli paga 0 dej documenti contabili con i quali è 
stato provveduto alle ritennte, controlla se detta spesa è stata completamente 
ricuperata e provvede rel caso contrario al conseguente pareggio; restituisce 
quindi, firmato per accettazione, l’estratto di cui trattasi all'Ufficio Sanitario 
Uentrale che a sua volta, eseguite le opportune verifiche e fatta la relatica 
registrazione, lo inoltra al Servizio Ragioneria perchè sia allegato al mandato 
di pagamento a suo tempo emesso a favore dell'ospedale 0. stabilimento 

ì cura. 


Di) È “ . . . . (1) 
8°) Ricovero per cura di oli agenti sussidiari, 


Per gli agenti sussidiari è ammesso il ricovero in ospedale con le norme 
precedentemente indicate. 

Le spese di ospedalità sono a carico degli agenti in ragione della metà 
Tell’assegno corrisposto durante il periodo di malattia a norma dell'art. 19 
del Regolamento del personale; la restante parte sarà a carico dell'Ammini- 
strazione, — 

Nei giorni in cui l'agente non percepisce l'assegno di malattia (primi 
due giorni, giorui festivi cadenti nel periodo di malattia e successivi al p:- 
tiodo massimo’ stabilito dal citato art. 19) la spesa di ospedalità è per inter» 
a carico degli agenti. 

Venendo a cessare la corresponsione dell’asseeno ‘per malattia previsto 
dall’art. 19 del R. P., l'Ufficio che ha emesso il modulo di entrata in ospe- 
dale — Serie San. 26 —- dovrà subito provvedere a quanto indicato agli ul- 
timi due capoversi del precedente paragrafo 6°. 

I rienperi delle quote a carico degli agenti debbono essere praticati in 
regione dei tre decima dell'assegno corrisposto durante la malattia e dei tro 
Aecimi della paga durante il periodo di ritorno in servizio, fino a saldo del 
debito costituito, | 

Per i ricoveri in ospedale delle persone di famiglia deeli agenti sussidiar: 
valeono le disposizioni indicate. al comma c) idlel precedente ‘paraerafo 1°). 


na: 


CavertoLo IIT. 


MEDICINALI F MATERIALE DI MEDICNTURA, 


1. — La somministrazione gratuita dei medicinali e del materiale di mr. 
dicatura è ammessa: 


a) per tutti gli agenti di ruolo.e non di, ruolo che siano affetti da mn- 
laria contratta per ragioni di servizio in località dichiarata malarica da Regio 
Decreto 0 da altra malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o col- 


sa 
' 
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piti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale per la quale sia oh- 
bligatoria l’assienrazione a norma delli Legge speciale; 


b) per gli agenti di ruolo e non di ruole (esclusi gli straordinari as- 
sunti per bisogni di breve durata) che per esigenz:: di servizio sono obbligati 
a dimorare in località dichiarate malariche da Recio Decreto; 


c) ‘per gli agenti di ruolo e non di ruolo (esclusi gli straordinari is- 
sunti per bisogni di breve durata) di grado 10° ed inferiori che per esigenze 
di servizio sono obbligati a dimorare nelle località «di cu l'art. 2 sub 2 del 
R. D. 31 dicembre 1923, n. 2918. 


d) per gli Assuntofi e per i loro coadintori e dipendenti (compresi i 
loro sostituti, durante i periodi della sostituzione) che per esigenze di ser- 
vizio sono obblicati a dimorare in località dichiarata malarica da Regio De- 
creto, soltanto «uando siano ammalati di malaria contratta per ragioni di 
Servizio ; 


e) per le persone di famizlia di tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo, 
nonchè degli Assuntori e dei loro coadiutori e dipendenti (compresi i loro so- 
stituti, durante i periodi della sostituzione), che per esigenze di servizio sonn 
obbligati a dimorare in località dichiarate malariche da Resio Decreto, soltanto 
quando esse siano ammalate di malaria contratta nella località di lavoro del- 


l'agente. 


2. — Per l’acquisto ari farmaci gli agenti dovranno preferibilmente ri- 
volgersi alle farmacie con.le quali Amministrazione ha stabilito speciali con- 
venzioni: possono però valersi anche di altre farmacie. 

Nel primo caso, per ottenere la somministrazione di farmaci, l'agente 
dovrà munìrsi di un certiticato di riconoscimento (Serie San, Mod, 29) rila- 
‘ciato dal proprio Capo immediato, che l'interessato consegnerà insieme alla 
ricetta al farmacista. Nel secondo caso l'agente provvederà direttamente al- 
l'acquisto dei medicinali, salvo a richiedere all’Ufficio da eni. amministrati- 
vamente dipende il rimborso della spesa sostenuta, esibendo le fatture quie. 


tanzate e le relative ricette. 


3. — ll certificato di riconoscimento, Serie San. Mod. 29, Geve essere ri- 
Insciato soltanto dai Capi immediati i quali dovranno in cesso indicare: ceo- 
gnome, nome, qualifica. numero di matricola dell’agente, e se l’interessato di- 
imora o meno in località dichiarata malarica per Regio Decreto od in località 
di cui Part, 2 sub 2 del Regio Decreto 31 dicembre 1925, n, 2918. 

1 certificato di riconoscimento ha la validità di un mese dalla data del 
rilascio; qualora la malattia si protraesse oltre il detto termine, l’agente dovrà 
munirsi di un nuovo certificato. 


4, — Le ricette possono essere rilasciate soltanto dai, medici dell’Ammi- 
nistrazione. . 

Ne] caso in cui l'agente ammalato intenda valersi dell’opera di un medico. 
privato, potrà ottenere la gratuita somministrazione dei medicinali present- 
tieli, sempre che le ricette siano vistate dal competente Medico di Riparto. 


5. -- Cure in servizio. — Per gli agenti che, a giudizio del Medico di Ri- 
parto, possono effettuare enre senza lasciare il servizio, il Medico dovrà in- 
viare la ricetta all’Ispettorato Sanitario per il visto di competenza, indicando 
le ragioni della prescrizione. L'Ispettorato la restituirà al Medico per la con- 
segna all’agente, il quale si munirà del certificato di riconoscimento di cui al 
punto 2° per l'acquisto dei farmaci, 
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6. — Specialità farmaceutiche. — L' ammessa la somministrazione gra- 
tuita delle specialità farmaceutiche solo eccezionalmente, previa autorizzazione 
del competente Ispeltoratio Sanitario, rici casi in cui tali specialità siano rite- 
nute indispensabili e non siano sostituibili con formule galeniche. 


7. — Produtti amtimalurici a scopo profilattico. — Alla somministrazione 
dei prodotti autimalarici a scopo prolilaltico provvedono 1 Medici di Riparto 
competenti, utilizzando le scorte loro assegnate. 

Tale somministrazione deve essere fatta: 


au) a tutti gli agenti di ruolo c non di ruolo, nonchè alle rispettive per- 
sone di famiglia, che per ragioni di servizio sono obbligati a dimorare in lu- 
culità dichiarate malarele per Regio Decreto; 

DL) a tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo che, pur dimorando in lo- 
calità salubri, prestano servizio in località malariche; 

c) a tutti gli Assuntori ed a tutti i loro coadiutori e dipendenti (com- 
presi i loro sostituti, durante i periodi della sostituzione) nonchè alle loro 
rispettive persone di famiglia, che per ragioni di servizio sono obbligati a 
dimorare in località dichiarate malarieiie per Regio Decreto. 


9. — Liquidazione delle falture a farmacisti convenzionati d liquidazione 
dei rimborsi chiesti dagti agenti per l'uquasto dei moadkcinali presso farma. 
cisti non convenzioneti, — Alla veritica ed alla tassazione delle fatture pre- 
sentate dalle farmacie convenzionale e delle richieste di rimborso presentate 
dagli agenti, provvederanno gli Ispettorati Sanitari. 

Le farmacie dovranno inviare agli Ispettorati Sanitari competenti le fat- 
tune redatte sul Mod, San. 45 insieme ad un glenco di esse re:atte sal Moll. 
San. 30-bis, alle ricctte ed ai certificati di riconoscimento San, 29. 

Per gli agenti che hanno chiesto il rimborso per medicinali acquistati 
pre-so farmacie non convenzionate, eli Uffici da cui gli agenti dipendono 
dovranno inviare agli Îspettorati Sanitari le fatture dei farmacisti quietan- 
zate, accompagnate da un eleneo di esse (Mod, Sai, 30) e dalle relative ricette. 

Anche nel Mod. San. 30 dovrà essere indicato: 1 cognome, il nome, la 
qualifica ed il numero di matricola dell’agente, la diagnosi e la durata della 
malattia, e se l'agente sia obbligato a dimorare per esigenze di servizio in lo- 
calità dichiarata malarica da Regio Decreto od in una delle località di cui 
Part. 2 sub 2 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 2918. 

Gli Ispettorati Sanitari provvederanno ad un’accurata verifica di tutti 1 
documenti loro inviati in rapporto alle disposizioni suindicate; in ciascuna 
fattura Mod. San, 48 indicheranno la diagnosi e la durata della malattia per 
la quale furono spedite le ricette, con particolare annotazione se trattasi di 
trauma in servizio o d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale o di 
malaria; si rivolgeranno direttamente ai Medici di. Riparto che hanno rila- 
selate o vistate le ricette, oualora ritengano di avere su di esse chiarimenti 
ed mformazioni, ed infine procederanno alla tassazione nel modo seguente. 

T medicinali dovranno essere tassati in base alla Tariffa Ufficiale per la 
vendita al pubblico, in visore all'atto della somministrazione. Gli Ispettorati 
Sanitari esporranno sull'apposito spazio delle fatture Serie San. Mod. 48 e 
sulle fatture quietanzate l'importo secondo la tassazione fatta in corrispon- 
lenza di quello indicato dal farmacista, s}weificatamente per ogni quantità di 
Inedicinale fornito. 

G Riporteranno poi i singoli importi delle fatture sugli elenchi San. 30 e 
San. 30-bis per farne la somma, completande i moduli stessi nella parte re- 
lativa alla dichiarazione finale. Trasmetteranno poi tutto-all’Ufficio Sanitario 
l’entrale. ad ea 
L'Ufficio Sanitario Centrale provvederà ad apposita registrazione; pra- 
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ticherà gli opportuni accertamenti circa il titolo o meno degli agenti alla for- 
nitura gratuita dei medicinali da parte della Amministrazione e provvederì 
per le farmacie convenzionate all'emissione dei mandati di pagamento, mentre 
restituirà agli Uffici i Mod, San. 30 con Vautorizzazione al rimborso. 

Per gli acenti che risuliassero di non avere titolo alla fornitura gratuita, 
PUfficio Sanitario Centrale, per quelli compresi negli elenchi Serie San. 
Mod, 30-bis, provvederà all'addeb:it,, cella spesa ed al conseguente rilievo; 
per quelli invece compresi nelle di-tinte Serie San. Mod. 30 respingerà le 
domande di rimborso. 

In nessun caso si farà luogo al rimborso di spese per somministrazione 
di latte, 


Carrroro IV. 


CURE BALNEO-TERMALI, IDROLVINICHE, EL':OTERAPICHE, MARINE E CLIMATICHE. 

1. — Le cure balneo-termali, idropiniclie, eiloterapiche, marine e celimati- 
che possono essere concesse solamente quando dai Medici dell’Amministrazione 
sano giudicate indispensabili, Esse dovranno essere esperite nell’annuo con- 
vedo ordinario, Quando però le suddette cure siano prescritte per postumi di 
trauma in servizio o d'iniortunio sul lavoro o di malattia protessionale o di 
malaria contratta per ragioni di servizio in località dichiarata malarica da 
kegio Decreto, oppure per malattia în atto che ‘impedisca all'agente il nor. 
mule disimpegno celle proprie mansioni, savà usato il trattamento ‘previsto dal 
Regolamento per il Personale per le assenze dovute a malattia 0 per quelle 
dovute ad aspettativa per motivi di salute. | 

Oltre che agli agenti, posseno essere concesse le cure suddette anche all» 
persone di loro famiglia. : 

A giudizio dell'Utficto Sanitario Centrale, Amministrazione ammetteri 
a favore degli agenti per ì quali è stata riconosciuta l’indispensabilità del! 
«ure di cui al presente cajitolo, il rimborso delle spese di cura ‘propriamente 
dette, nonchè la concessione di un contributo nelle spese di vitto ed alloggio, 
solamente nei casi e nella misura appresso indicati: 


a) cure balneo.termali ed idropiniche prescritte per postumi di infor- 
tunio sul lavoro o di malattia professionale per la quale sia obbligatoria l’us- 
s'curazione a morma della Legge speciale : 

a tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo dimoranti in qualsiasi lo- 
calità, il rimborso: della spesa per cura ‘propriamente detta, nonchè un con- 
tributo per ciascuna giornala di eura pari all'importo della indennità di tra- 
sferta spettante in tabella A; 


h) cure balnco-termali ed idropiviche prescritte per postumi di trauma: 
in servizio 0 per nulattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o per 
malaria èn atto contratta per ragioni di servizio in località \dkchiarata mala- 
rica da Regio Decreta, e sempre che si tratti di manifestazioni morbose che. 
impedà:cano all'agente sl normale disimpegno deile proprie mansioni: 

agli agenti di ruolo e non di ruolo (esclusi gli straordinari assunti 
ner bisogni di breve durata) dimoranti in qualsiasi località, il rimborso ed il 
contributo di cui al precedente comma a): 

c) cure balnco.termali ed idropiniche prescritte per postumi, compati, 
hili co lavoro, di truuma sn servizio o di malattia riconosciuta dipendente du 
usi di Servizio ‘è di malaria contratta vuper ragioni di servizio in località di- 
chiurata malarica! da Regin Decreto: 

a tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo, (e-tusi ehiostrnordinari a58- 
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sunti per-bisogni di breve durata) dimoranti in qualsiasi località, il solo rim- 
borso della spesa di cura propriamente detta; 


d) cure balneo.termali ed idropiniche prescritte per malattia dovuta a 
cause comuni: agli agenti di riiolo e non di ruolo (esclusi gli straordinari as. 
sunti per bisogni di breve durata) che siano obbligati per esigenze di servizio 
a dimorare in località dichiarate malariche per Regio Decreto, ed agli agenti 
di ruolo e sussidiari, di grado 10° ed inferiori, che siano obbligati ner esi- 
venze di servizio a dimorare nelle località di cui l’art. 2 sub. 2 del Regio De- 
ereto 31 dicembre 1923, n. 2918, il rimborso della spesa di cura propriamenie 
detta nonchè un contributo per ciascuna giornata di cura pari alla metà 
della indennità di trasferta spettante in tabella A, semprechè trattisi di cure 
prescritte per malattia in atto che impedisca all'agente il normale avsimpegn> 
celle propràe mansioni, limitando, in caso diverso, il trattamento al solo rim- 
borso della spesa di cura propriamente detta. —. 

Il contributo dovuto agli agenti deve essere corrisposto al lordo delle ri- 
tenute fiscali, mentre il rimborso delle spese di cura propriamente detta sì in- 
tende al netto delle ritenute stesse. 


2. — Nessun contributo è concesso per le cure elioterapiche, marine e 
climatiche. 
3. — Nessun contributo è concesso per le cure agli agenti che non si 


trovino nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 1° nè per le cure alle 
persone di famiglia: a favore degli interessati sarà però rilasciata una cre- 
denziale ‘per gli stabilimenti convenzionati, coi quali i medesimi dovranno re- 
solare direttamentè il paramento immediato delle spese in base alla tariffa 
concordata colla nostra Amministrazione. i 


4. — Le spese per*enre idropiniche a domicilio saranno rimborsate nei 
casi di cui al punti a), Db), c) del paragrafo 1°; negli altri casi sarà ammessa 
solo la concessione della lettera di porto in servizio. 


5. — Nessun contributo è concesso agli invalidi di guerra che fruiscono 
delle concessioni accordate dall’Opera Nazionale per gli Invalidi e Mutilati di 
guerra per le cure balneo.termali ed idropiniche da espletarsi negli stabili- 
menti prescelti dall’Opera stessa; è concesso però in tali casi il biglietto di 
viaggio gratuito. . 


.. 6. — Le cure di cui al paragrafo 1° dovranno essere eseguite negli sta- 
bilimenti indicati dai sanitari dell’ Amministrazione. 


7. — Quando ve ne sia la possibilità, e cioè quando l’agente od il fami- 
liare abbia la residenza vicina al luoge di cura e le condizioni di sua salute 
lo permettano, a giudizin sempre del sanitario dell’Amministrazione, le cure 
dovranno essere effettuate fruendo della concessione di viaggio serie A0; 
in tal caso agli agenti che ne hanno titolo sarà corrisposto il solo rimborso 
per le spese della cura. 


8. — A tutti gli agenti di ruolo e non di ruolo ed alle persone di loro 
famiglia, ai quali sia stata concessa una cura balneo-termale o idropinica o 
elioterapica da ‘praticarsi fuori residenza, per recarsi nel luogo di cura spetta 
Il biglietto di servizio previsto dal Resolamento per le concessioni di viaggio. 

Per le cure climatiche e marine da praticarsi fuori residenza e che non 
mossono essere effettuate usufruendo di biglietto di viaggio serie Ao, non è 
ammesso il biglietto di servizio per recarsi nel luogo di cura, a meno che 
si tratti: | i | 

— di agenti invalidi di gnerra di ruolo e non di ruolo (eselusi gli straor- 
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dinari assunti per bisogni di breve durata) aseritti alle. prime otto categogie 
di cui alla tabella 4, annessa al Regio Decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per i 
quali sia stata prescritta una eura climatica 0 marina per malattie o lesioni 
riporiae a causa di guerra; 

— «li agenii di ruolo e non di ruolo (eselusi gli straordinari assunti per 
bisogni di breve durata), per i quali sia stata prescritta una. cura. climatica 
percnè all'etti da malaria contratta per ragioni di servizio in località dichia- 
rata malarica da Regio Decreto. 

9. -- 1 Medici di Riparto, di propria iniziativa nd in seguito a domanda 
dell'agente interessato, propongono direttamente all’Ispettorato Sanitario da 
cui dipendono le cure di cui al presente Capitolo che ritengono indispensabili 
sii per l'agente stesso ehe per le sue persone di famiglia, compilando ed in- 
viando all’Ispettorato Sanitario l'apposito modulo San, 47, 

Gili Ispettorati si assicureranno, nel modo che crederanno misliore, della 
indispensabilità della cura, completeranno il Mod. San, 47 per la parte che li 
rizuarda e lo trasmetteranno all'Ufficio dal quale l'agente amministrativa- 
mente dipende, Detto Ufficio lo trasmetterà a sua volta, corredandolo con un 
prospetto informativo (Mod. San. 49) (1), all’Ufficio Sanitario Centrale il 
quite, ove nulla trovi da eccepire, antorizzerà la cura, indicando il trattamento 
che dovrà essere usato agli interessati. | 

10. — 1 giorni di cura accordati agli agenti dall'Ufticio Sanitario Cen- 
trale sono quelli puramente necessari per effettuare la cura; il tempo ocecor- 
rente per il viaggio sarà stabilito dall'Ufficio amministrativo dal quale l'agente 
dipende e sarà considerato come assenza per malattia, congàdo ordinario, è 
straordinario, a seconda del trattamento cui l'agente ha titolo.’ 

Per l'eventuale richiesta di variazione nella durata della cura l’agente 
dovrà rivolgersi al proprio Ufficio amministrativo che interesserà l'Ispetto- 
vato Sanitario competente per l’autorizzazione; l’Ispettorato Sanitario ne 
darà poi comunicazione all'Ufficio Sanitario Centrale, 

11. — KF' fatto obbligo agli agenti, di cui ai ‘punti a), b), c) del precedente 
parasrafo 1°, di presentare, subito dopo esperita la cura, all'Ufficio ammini- 
strativo da cui dipendono i documenti regolarmente quietanzati n comprova 
delle spese sostenute, anche per ciustificare l'assenza dal servizio. 

Detti documenti dovranno poi essere inoltrati all'Ufficio Sanitario Cen- 
trale per l'ulteriore verifita e definitiva liquidazione, 


Caritoro V, 


NE | i 
CURE FISIOTERAPICIIE EB ALTRE CURE SPECIALI = ESAMI RADIOLOGICI. 


1. — Hanno titolo alla concessione gratuita delle cure e degli esami @. 
cui nel presente Capitolo, gli agenti contemplati ni comma a), h) e c) del pa- 
rwrafo 1° del capitolo III. . 


(1) Gli Uffici dai quali gli agenti ameministrativamente dipendono du- 
vranno, sotto la loro resporabilità, indicare nel prospetto informativo San. 49: 
a) se l'agente dimora o meno in località di cui l'art, 2 sub 2 del Regio 
Meereto 31 dicembre 1923, n. 2918, od in località malarica; 
b) il grado corrispondente alla qualifica rivestita dall’agente; 
c) l’importo dell’indennità di trasferta in tabella 4 (dinria e pernotta: 
zione secondo le vigenti disposizioni sulle competenze accessorie) assegnata 


al grado, i 
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Tali ‘prestazioni dovranno essere eseguite preferibilmente in Istituti con- 
venzionati con l’Amministrazione e possono essere concesse soltanto quando 
siano yiudieute necessarie dal competente Ispettorato Sanitario, che dovrà 
rassegnare «per ciaseun easo all’Ufficio Sanitario Centrale motivata proposta, 
accompagnata da un preventivo della spesa e dalle indicazioni necessari» per 
‘poter déterminare sc l'agente abbia titolo alla concessione. l 

Avuta l’approvazione, l'Ispettorato Sanitario emetterà la credenziale per 
l’Istituto, e la farà pervenine all’agente a mezzo dell'Ufficio da cui l'agente 
stesso amministralivamente dipende. 


2. — Gli esami radiologici per gli agenti che ne hanno titolo ai sensi del 
precedente paragrafo sono a totale carieo dell’Amministrazione, sempre che 
siano riconosciuti necessari dal competente Ispettorato Sanitario che può or- 
dinarli senza preventiva approvazione dell'Ufficio Sanitario Centrale. 


3. — Gli agenti che non hanno titolo alle suddette cure speciali ed agli 
esami radiologieìi, nonchè i familinri, potranno, con eredenziale dell'Ispetto- 
rato Sanitario competente o dell'Ufficio Sanitario Centrale, fruire delle fa. 
cilitàzioni accordate dagli Tstituti con l'espressa riserva che il pagamento delle 
«pese sarà fatto direttamente. dacli agenti agli Tatituti stessi. 


4, — Gli Istituti, sia per Je cure speciali che per eli esami radiologici, 
invieranno per ciascun caso la fattura in duplo, cornedata con la credenziale 
in originale, all’Ispettorato Sanitario competente, che dopo avervi apposto il 
visto la inoltrerà all’Ufficio Sanitario Centrale per la liquidazione. Tale doen- 
mentazione dovrà essere inviata invece direttamente alPUfficio Sanitario Cen- 
trale, qualora la eredenziale sia stata da questo rilasciata. 


CaprroLo VT. 


APPARECCHI DI PROTES[ F PHISIDI CHIRURGICI, 


1. — L’Ammipistrazione concede, assumiendone intera la spesa, la for- 
nitura, le riparazioni e le sostituzioni degli apparecchi di protesi e degli altri 
presidi chirurgici (cinti erniari, calze per vene varicose, ventriere, occhi arti- 
ficiali, ecc.) solamente agli agenti di eni ai comma a), b) e e) del paragrafo 1" 
del Capitolo III. 

Le riparazioni e le sostituzioni però saranno concesse soltanto dopo cli» 
sia trascorso il termine stabilito dall’Amministrazione (Allegato B) allo scopo 
ff sarantire la buona manutenzione da ‘parte dell’agente. 

Nei casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la quale 
sia obbligatoria Vassicurazione a norma della Legge speciale, le concessioni 
suddette sono ammesse anche dopo la cessazione dal servizio, qualunque sia 
stato il motivo dell’esonero. Nei casi di trauma in servizio le concessioni sud- 
dette sono ammesse anche dopo la cessazione dal servizio, qualora l'esonero 
sia avvennto ‘per inabilità fisica fipendente dal tranma stesso. 


2. — L'agente, per ottenere le dette concessioni, dovrà fare domanda al- 
l'Ispettorato Sanitario competente per mezzo @el proprio Ufficio amministra 
tivo, il quale completerà la domanda con le informazioni necessarie. 

Per gli apparecchi di protesi l’Ispettorato Sanitario dovrà, con motivata 
propostà e previo rigoroso accertamento, chiedere caso per caso l’approva- 
zione all'Ufficio Sanitario Centrale presentando anche un preventivo di spesa 
eoneordato con le ditte fornitrici. L'Ufficio Sanitario Centrale emetterà il 
buono d’ordinazione, I fornitori dlovranno, per ciascun caso, inviare fattura 
in duplo, accompagnata dal buono d’ordinazione,ali’Tspettorato Sanitario che, 
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dopo accurato collaudo degli apnarcechi, trasmetterà la fattura col proprio 
visto all'Ufficio Sanitario Centrale per la liquidazione. 

Per la fornitura degli altri i chirurgici gli Ispettorati Sanitari prov- 
vederanno con la scorta eventualmente messa a loro disposizione e per ogni 
semestre invieranno all'Ufficio Sanitario Centrale un elenco delle forniture 
concesse, nel quale saranno riportate le generalità dell'agente e le solite indica- 
zioni per stabilire il titolo delle prestazioni. 


3. — Non sarà fatto rimborso alcuno di spesa agli agenti che abbiano 
provveduto di propria iniziativa, senza la richiesta approvazione, alla forni. 
tura, alle riparazioni ed alle sostituzioni deeli apparecchi di protesi e degli 
altri presidi chirurgici, o che li abbiano in qualsiasi modo manomessi. 


Caprroro VII. 


TRASCORTO AMMALATI E FERITI, 
DISPOSIZIONI DI MASSIMA. 


Non è ammesso il rimborso delle spese per trasporto di ammalati è di 
feriti, salvo che si tratti di trasporto a domicilio od all'ospedale di agenti eol- 
Piti in servizio da improvviso malore, c da infortunio su lavoro o da feri- 
mento in servizio. 

Nei casi di infortunio sul lavoro o di ferimento in servizio è ammesso an- 
che il rimborso delle spese per il trasporto dal proprio domicilio ad un am- 
bulatorio medico-chirurgieo qualsiasi per esperire enre ambulatorie suet: Ssive, 
semprechè gli agenti, a giudizio dell'Ispettorato Sanitario competente, siano 
impossibilitati alla deambulazione. 

Tutte le richieste relative alle prestazioni di cui al presente Ordine di Ser- 
vizio potranno avere corso anche se fatte in carta semplice. 


Distribuito agli agenti delle classi 2, 6, 30, 51, 50 e 51. 
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ALLEGATO A. 


Data e timbro di vfficio, 


Il sottoscritto (1) . . fa domanda all’Am- 
ministrazione delle F. S. che nell’ interesse di lui voglia provvedere, a sensi 
e termini degli ordinamenti in vigore, al pagamento delle liber occorrenti 
per far Iuosne al rieovero nell’Ospedale di (2) . Liu 
di (3) e: . . dichiarato dal Sig. Dr. (A) 

) * affetto da (5) : : 
ricovero che sarà dall’Amministrazione stessa disposto. 

Il sottoscritto dichiara che il pagamento delle spese come sopra è da con- 
siderare come Vero e proprio anticipo sulle di lui competenze, a tutti gli ef- 
fetti, e quindi acconsente a che il rimborso all’ Amministrazione delle Ferrovie 
dello Stato di quanto essa a norma dei vigenti ordinamenti gli accorderà 
detto titolo di anticipo per il ricovero, venga eseguito mediante ritenute sull: 
sue DRD mensili, a cominciare dal mese in corso, nella misura di tre 
decimi di (6) L.. . . . ed eventualmente anche sulle quote di 
pensione sempre nella misura di tre derimi di esse, fino ad estinzione del sun 
intero debito, ma non oltre l'ammontare della retta ospitaliera. 

Il sottoscritto resta inteso che la retta ospitaliera sarà quella pattuita 
dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato col detto Ospedale, oltre gli 
eventuali aumenti che venissero richiesti dall’Ospedale stesso in dipendenza di 
levgi e Arereti o provvedimenti dell'Autorità tutoria 0 di speciali prestazioni. 


8 
(0) (8) 


(1) Nome, cognome, qualifica e numero di matricola, 
(2) Nome dell’ospedale e della città in cui si trova. 


(3) Indicare: e del sottoseritto agente » se trattasi di ricovero del richic- 
dente, oppure indicare il nome e la ‘qualità della ‘persona di famiglia dal ri. 
coverarsi. 


(4) Nome del medico e la sua qualifica. 

(5) Malattia per la quale si fa lmogo al ricovero. 
(6) Importo dello stipendio lordo mensile. 

(7) Firma del richiedente. 

(8) Firma di due testimoni. 


(9) Visto del Capo immediato e indicazione degli estremi del Mod, an. 
2li o 26-bis rilasciato. 


IR BOLUETTINO UFFICIALE DELLE FERROYV!E DILLO STATO 


AnuegGato PB. 


LIMITE MiMxIMo DI TEMPO ENTRO IL QUALE NON SONO CON 
CESSE DALL'AMMINISTRAZIONE, NÈ RIPARAZIONI NÉ SO. 
STUTUZIONI DEGLI APPARECCHI DI PROTESI E PEI PRESIDI 
CIITRURGICTI, 


a) Arti artificiali; 


Imbottitura -. niesi. sel 
Parti in eucio - - anni dne 
Parti metalliche . anni due 
Parti in celluloide - - nanni fre 
ffoseiale per arto inferinre -— anni quattien 
Gambale >» » -- anni tre 
Vicde » » - anni due 
Pilone » » —- anni dune 
Protesj es/etiehe per arto superiore -— amni ciupie 
» laroratite per arto superiore» — te-sun TJimite 
hì Occhi artificiali --- anni uno 
e) Scarpe ortopedielie - - mi uno 
d) Srroletto per calzatrre -—- mesi scel 
ì se 
e) Ventriere -- Mesi sei 
l) Calze clastiel - - mMeslì sel 
v) Cinti erniari —- anni uno 


‘vi | en i nn. =_- + 
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mi n pi 


Ordine di servizio n. 87. 
Variazioni nei tranziti di confine nerd-orientali. 


si In seguito agli avvenuti mutamenti territoriali alla frontiera. nord-orien- 
i tale, informasi che agli effetti dello scambio, dei veicoli in servizio internazio- 
nale, i vecchi transiti di Postumia Grotte e di Fiume sono statì aboliti ed, in 


sostituzione, sono stafi aperti i nuovi transiti di: 


Lubiana Siska 
Zalog . 


l'rzisce 


a contatto con le Terrovie germaniche; 


Bubnjarci . ... | i 
a contalto con le Ferrovie croate dello Stato, 
Skrljevo . . . | 
Informarsi, inoltre, che anche i transiti di Fusine Laghi e di Piedicolle 
sotio ora a contatto con le Ferrovie germaniche. 
Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8,9, 11, 12, 15, 14, 15, 30, 
DA IS Ù O) 
.) b) 30 e 37. 
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Ordine di servizio n. 88. 


Riattivazione del servizio viaggiatori o bagagli sulla linea Capianare-Revi- 
gno d'Istria. i 


.. In relazione al Decreto n. 4214 del 30 giugno 1942-XX del Ministero delle 
Comunicazioni, dal 10 agosto 1942-XX viene riattivato il servizio viaggiatori 
e bagagli sulla linea Canfanaro-Rovigno d'Istria, che era stato soppresso :l 
1° settembre 1935 (0. S. n. 143/1935). Di conseguenza saranno riaperte al- 
l'esercizio la fermata di Sossi, i cui scambi interessanti il binario di corsa 
sono assicurati con fermascambi non tallonabili e immobilizzati eol disposi- 
tivo ‘previsto dall’O, S. n.31/1937 e la fermata di Villa di Rovigno. 


SERVIZI QUI GLI IMPIANTI VENGONC°” ABILITATI 
GIURISDIZIONE 


Le fermate di sossi e di Villa di Rovigno saranno impresenziate e i vias- 
giatori in partenza da dette località e le spedizioni a bagaglio saranno rego- 
larizzati in treno, 

Le dette due fermate dipenderanno dal 3°Riparto Movimento di Trieste 
(°. M_ e dal 1° Riparto Traffico di Trieste C.le. La stazione di Rovieno d'Istria 
sarà sbilitata al completo servizio viaggiatori e hagagli. 


ESERCIZIO 


La linea sarà esercita con le norme per il servizio con D. U., a‘mezzo 
del dirigente locale di Canfanaro. 


DISTANZE CHILOMETRICHE 


Le distanze chilometriche per quel che riguardano il servizio viaggiatori 
c bagagli fra le stazioni del tronco di linea di cui trattasi risultano dall’alle- 
gato al presente O. S. 


TRASPORTI VIAGGIATORI E BAGAGLI 


Per il trasporto viaggiatori e bagagli sono estese nl tronco di linea Cau- 
fanaro-Rovigno d’Istria-tutte le tariffe e condizioni in vigore sulle altre line 
dello Stato, comprese quelle stabilite dalle ‘ Concessioni speciali” e dal “Rv. 
colamento "lrasporti Militari”, l 

Agli effetti del computo del prezzo dei biglietti di abbonamento il sud. 
detto tronco di linea è da considerarsi di III categoria. 

I biglietti di abbonamento per l’intera rete, quelli speciali delle serie I - VI - 
XII-- XIX, i biglietti regionali della Venezia Giulia e «del Veneto e i biglietti 0; 
libera circolazione valevoli per Je zone I, IT e III interessanti il detto troneo di 
linea, eventualmente emessi în deroga al punto 16 del Supplemento al B. (*. 
n. 1 del 1° sennaio 1942-XX, saranno valevoli anche ‘per percorrere il trone 
stesso, senza aumento di prezzo fino a quando, con successivo Ordine di Ser. 
vizio, non sarà provveduto all'applicazione dei nuovi prezzi. 

I possessori di carta di libera circolazione (serie A, AL, AT) e di bi. 
elietti.a libretto serie AIS valevoli per le linee del Compartimento di Trieste 


avranno la facoltà di nereorrere il tronco di linea Canfanaro. Rovigno 


d'Istria. 


Distribuito agli agenti Pelle classi 3, 5, 7,9, 12, 13 e 16, 


Parto II —- n, 32 —- 6 agosto 1942-NN, 


— _________——m_ iifinn_ — 


Cade A i o 


| 


Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° giugno 1942-XX) 


STAZIONI 
FERMATE 


CASE CANTONIERE, ce, 


Villa di Rovigno ® . 


Zone e tavole 
polimetriche in cui 
trovansi compreso le 

stazioni, 
le termate aco, 


III 


III 


tavole 


75 


PARTE I 


LINKA 


Canfanaro-Rovigno 


Canfanaro-Rovi gno 


Canfanaro-Rovigno 


Comparti- 
mento o 
Delegazione 


Trieste 


Trieste 


Trieste | 


Pola 


Pola 


Pola 


: Bilan- |] © 

i | Moroi ls Piani Grue c0 a | + 
2 de © ÉE caricatori | fisse | ponte & 
RITI 2 | A|BSI.) È 
da Do E e | fol - Portata d 
# | QQ |G.V.|P.V.| d È Sf 5 E ASREDA o 
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P ESId| :3 |tonnellate| & 
7 | 8 | 8 [do | i | io [as [ia] 36 | 6 im 8 
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| \ 

| 

Vi iB GcP | V BUS (> 


Vid) 
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Ordine d 


Riattivazio 
gno d 


.. In rel 
Comunicazgieni dell 
e bagagli 
1° settemb pARTE 
l'esercizio 
sono assle 
tivo ‘previ 


S Com 
me. 
i Dele 
Le fer 


viatori in 

lavizzati ir fonia 
Le det a 

C. M e da - 

sarà sbilite 


mo Tri 
RAI 
del dirigent. 6 dra 


, 


Le dis - 
ec bagagli frno Tri 
gato al pre 


| Per il 
fanaro-Rov 
dello Stato, 
golamento 

Agli el 
detto trone« 

T biglie 
NII-- XIX. 
libera cireol 
linea, event 
n. 1 del 1° 
stesso, Senzi 
vizio, non Ss 

I posse 
elietti.a lib 
avranno la 
d'Istria. 
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VA 


PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICILE) 


PARTE II 


l'arola polimetrica N, 75 


(Trieste Camp. Polu; Erpelle-Divacciu ec Confunaro.Itovigno d'Istria’. 


-——————————————__+#} 
_.—_————————————mm———m€ 


© 
© sì e do 
3 | sé 3 | 28 
n sas HA ii 
è |>$ ò | Pg 
i n 
i | i I 
Trieste Campomar- i Borutto Km.| 42 45 
zio loco .... mu 108) Ul 
| GRA | Cerreto Istriano . >» | 37 40 
S. Anna di Trieste » 104 i 107 e 
, ] | Novacco . .... » —" 35 38 
San Giuseppe della | 
Chiusa . .... » 100. 13 llPisino ..... » | 30 38 
; : a | I 
>. Antonio Moccò | > > 59 1a Cheechi cea > | 28 | 26 
S Eli sai 
3 Elia, . . >, W# | 4] |S. Pictro in Selve . > | 19 22 
PipelleSenlia a i; na Gimino » O 14 17 
1 Do Se i e e a i 
Roditti . . ..:. » | | 98 lo ; i I | 
: ; fanaro . . . +. ( 12 
Divaccia S. Canziano » 101 | 104 | ici ° È 
Bresenza del Taiano » s5! #8 Bossi ue e > = 3 
Piedimonte del | (Villa di Rovigno — > { 30: — 
Taiano . . ... doi SLI Sto 
do de > 75 7R io d’Istria . » li 10 
Acquaviva  Valmo- ta _ Smogliani Carmedo >» 012. 15 
EREDE a db ‘£ l'Sanvincenti a dusa d I 16! 19 
Pinguente . ... >»: 65 65 
y n | 18 21 
Noa aida Lo 53 Zabroni Roveria . . >» | 
Piano di Rozzo . . > 55 58 Dignano . |... % 27 30 
- _ Î 
Castel Lupogliano . > 52 | 55 |'Gallesano t > 31 | 34 
Colmo . ..... > 46 49 [Pola ....... >» 40 43 
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PWONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle sta. 
zioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà: 

— nella sede opportuna dell’indiee alfabetico inserire le indicazioni di 
CUI Appresso: 


n e e e N e. _——— €. - —__ - e oe i 
si — —s————É@—— —l————@ 


LETO‘ I 


PRONTUARI DI EDIZIONE 


1922-1923 1933 


- —_—__ — — 


—— 


—-- —_—— _.. 


prog. N. | pag. N. prog. N. 


69 17 

Villa di Rovigno . ISCBL 6800 IS 
| 

Rovigno d’Istria . 38820 698; n 


| 

Monni +] Ha) 230 
| 
| 


| | | 

— nell’interno dei prontnari stessi, alle pagine sopra indicate, trascrivere 
l'indicazione della linea Canfanaro-Rovigno d’Istria c riportare in nomi di 
Sossi, Villa di Rovigno, Rovigno d’Istria. 

Le distanze per le stazioni della cointesa linea dovranno essere formate ag- 
giungendo alla distanza risultante nei prontuari manoscritti per la stazione di 
Canfanaro le altre di cui al prospetto seguente. 

L’istradamento sarà quello stesso indicato per la stazione di Canfanars. 


Distanze ‘a Canfanaro 


SOSSÌ  . .0L0 Km. 9 

Villa di Rovigno... .. . » 12 

Ravigno d'Istria . . . ... » 21 
dea o QQ 


PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENPRALE DI SERVIZIO 
(Edizione dicembrè 1936-XIV). 

"Nella do” opportuha, inserire, in carattere corsivo "TT 

Sossi . + «++... + ILB|TE]166] 

Villa di Rovigno . . . . . LBJTEJIG6Ì 


Il Direttore Generale 
VELANI 
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-1 
È, 


Gare, appalti ccc. per lavori e forniture. 


G. Garo 
P. Licité- | Termine utile SRPORO Ufficio incaricato 
LAVORI E FORNITURE zione privata | © peela | SFRIETO dell 
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EROI ARIE i is ì “e Ore 12 ‘% i ì i 4 Ù a SRI 
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-_Pisa S. Rossore-Viareggio, 1 0 | 19482-xXX0ia@-@-@__o)ì ‘n 
Fornitura cunicoli cemento A.C.E. Ore 12 | Ufficio LES 
linea Bologna-Padova. i STIA < 0 Bologna 
Manutenzione meccanica fra sta- | 00 A i 
zioni di Icneo C. M.-Firenze L P. lan "i 7° agosto | 475.000 | a 
S.M.N. e a O. -XX Las 
Fornitura serramenti ampliamen= o “Ore 12 | lgez 8 ;aéoti 
Lo uova officina Rialzo a Ge- 1 L P. lia a sento] * 268.000 o | ue Spec. “ ili 
ova Trasta. = nea 
Raccolta e cernita materiali di- L Li Ore 18 La . 
versi stazione Novara. NI led evi aggno| 10 SO RERE I n ur» sì 
Race doit e cernità materiali di L. P cr Go afnto| | 50.000 ni Sezione Lavori 
versi stazione Trofarello. ; 1942-XX "Torino 
i... a Ore 1200 snai ui 
Impianto illuminazione nuovo can- U fficio T.E.S 
tiere Mestre. | L P. . del Ve-E 71.000 ooo | Venezia 
‘- nutenzione armamento dal Km. | UU Ore ona 
‘94 + 370 al Km. 819-590 2 | 1 P. pa 23 aggno| 3 358.400 Sezione Lavori 
nea Catanzaro-Montauto. I 1942-XX 
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235). Seen — -—— n. 


| | 


G., Gare | Im 
porto 
L. P, Licita-| \Termine utile | avprossi- | Ufficio incaricate 
1 = ° zione privata per la PP 
LAVORI E FORNITURE T. P. 'l'ratta- sentazione | POBtiTO | delle 
tiva privata | PTesentazione | 
A_C., Ap- delle offerte | sar pratiche 
palto concorso appalto | 
| | 

Manutenzione armamento dal Km. ; Ore 18 ii Fa pre : ita e 
24 al Km, 46 stazioni Marcolii- Ta P del 24 agosto; 317.700 pg Lavori 
na Ss. Maria Catanzaro. 1942-XX \eggio Calabria 

Jornitura 5600 cippi di pietra per | | Ore 13 | 
Niecchetitazione curve cai Rat" ii del 24 agosto — i Sezione Lavori 
picc ret nia turve linea 1 | 1942-XX Roma 
ma-Chiusi, 

Manutenzione armamento dal Km. | "a 0 a 
0 + 357 al Km. 24 Sambiase-! LP. del 25 agosto' 344.200 Sezione Lavori 
Feroleto. Î  1942-xXX o eggio Calabria 

Manutenzione armamento dal Km. Y Desa Ore” 18 | aa CR iag 
438 al Km. 462 linea Condu- LP. del 25 agosto 356.200 | gieziono Levori 
__furi-Reggio Calabria Locale, | 18420-XX_ ©____ 28glo Calabria 

Ampliamento C.C.D. al chilometro | Ore 18 110.000 Sezione Lavori 
16 + 174 linea Cervaro-Napoli |! L P. jel 27 3uoso Napoli 


-- ie 


f def 
p 2832 
3 | Fio: È N'ermine utile | Servizio ed Ufficic 
e hd 
g | Quantità MATERIA LE DA FORXIRSI S SÉ S® | presentazione incaricato 
| 
5 | Di delle offerte delle pratiche 
p-| A n 
=) | | E 
SITTEZA | ca TT Servizio Approv- 
= dal Materiali vari per R. V. C.. .'—T.P.,, 27. è gi vigionamenti —- 
| NI: SA REA O DR °° Sezione 7.0 
> 2A Riduttori di misura (nuova sta- . 7 
N. : : zione Smiist. di Bologna San T.Bi 31.8.1942 Ira, Sezione 7 
| Donato). 
si a | Botti di lanticra di "uecialo È e Pi - 
» 600 cato per trasporto infi a T. P. ATO Id. Sezione 72 
| | il A 
» | 252,500 | Guarnizioni o tubi di gomma | T. P 18.9. uu Sezione 72 
per R.V.C. i . A. 
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Il Direttore Generale 
VELANI 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


————___T—_T————_—_—»@ 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servipio od in pen 
sione... 0... a 4 «i a «LL. 16,00 


Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrisponidenti ed altri enti . . . . ->» 32,00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che. dai privati, agenzie, eco., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 


Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 


dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Ohi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, g per i privati e Ammini 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, eco., all’indiriazo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Serpizio Personale e Affari de 
nerali ogni cambiamen i Bidiriezo, non assumendosi 
4 Amavinietrazione a "Abb ponsabilità per gl even 
pr disguàli causati dalli-Miancanza di tale commice: 


PA: 


SI? 
CRT 
NATA BA _ * 
x # rt 4 di Li 9 — ear © = 
nei | 
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Anno XXX V - N. 33-34 ; 20 agosto 1942 


Anno XX 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
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SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ 


Ji o ” mea Ci 
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PARTH PRIMA - Leggi e decreti 


11 maggio 1942-XX — Legge n. 839. — Legge per l’arte negli edifici pubblici 381 
26 maggio 1942-XX — Lezge n. 849. — Aumento del contributo delle Ferrovi” 
dello Stato nella spesa per il materiale di propaganda ‘dell’E.N.I.T, pre- 
visto dall’art. 2-b) della legge 24 febbraio 1931-IX, n. 141... . . 
2) giugno 1942.XX — Regio decreto n. 862. — Riconferma iu carica di Con- 
siglieri d@' Amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . . . 383 
27 giugno 1942.XX — Regio Decreto n. 835. — Collocamen:9 fuori ruolo di 
personale ferroviario 2/0 .0.2/ 
30 giugno 1942-XX — Decreto Miuisteriale n. 4166. — Graduatoria di merito 
relativa al concorso interne a 7 posti di Motorista per le navi traghetto 35 


PARTE SHOONDA - Ordini generali, Ordini di servisio 
Circolari ed Istrusioni di durata 
tadatanmisnmata < 

Ordme di servizio n. 89, — Nuova marcatura dei carri tedeschi 2 
Ordine di servizio n. 90. — Giurisdizione c sede dei Riparti della Sezione * 
Materiale e Trazione di Palermo LL...) 
di ci servizio n. D = no della Sezione Lavori di Genova . ‘92 
Ne di servizio n. 92. — Circoserizione dei Riparti Movime I Com- 
partimento di Ancona diodi bai dl a . Ca dai Do la 
rdine di servizio n. 93, -— Abilitazione del posto di movimento di Sussa Pe. 
ro cine al completo servizio viaggiatori e bacagli |... ......° 294 
‘arcolare n. 20. — Trasporti per conto del Partito.Nazional» Fascista Albanese 


ivi 
f È 
PARTA THRZA - Ordini di servizio è Cireolari di duraio 
daterenbadia 1 
Ordine di servizio n. AV. Campagna vendemmiale 1949...) 79 
Famunicazioni : 
Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture ././.0..0..... 93 
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JEGcr 11] maggio 1942. XX, n. S39, —-- Leyge per Varte negli edifici pub. 
vici (1). . 


VITTORIO EMANUELE III . 
- PER GRAZIA DI DIO F PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA LE DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


TI Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro 
Commissioni legislative, hanno approvato; 


Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo «uanto segue: 


Art. 1. 


le Amministrazioni dello Stato, anehe con ordinamento autonomo, il Par- 
tito Nazional»: Fascista, eli Enti cd Istituti pubblici, e le Organizzazioni sin- 
dacali, che procedono alla costruzione di edifici pubblici, debbono compren- 
dere nei progetti, fra le somme a propria disposizione, una quota non infe- 
riore al due per cento dell'importo prev entivo dei lavori da cestinare all’ese- 
cuzione di opere d’arte figurativa. 

Sono esclusi da tale obblie. i protetti dell’importo non superiore a Lire 
1000.000 e quelli di edifici ad esclusivo carattere teenico-industriale. L’indi- 
cato limite di L. 1.000. 000 è ridotto a TL. 500.000 quando si tratti di edifici 
stolastici, 

A formare la quota del due per cento non concorrono le somme che even- 
tualmente siano state previste ner opere di decorazione generale. 


Art. 2. 


La scelta degli artisti per l’es'enzione delle opere d’arte figurativa di cui 
all’artirolo precedente,-sarà fatta dalle Amministrazioni sul cui bilancio grava 
la spesa, in base ad un elenco di nomi di artisti iscritti al Sindacato pro- 
posto dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. 

Le stesse Amministrazioni possono decidere di provvedere all'esecuzione 
delle suddette opere mediante concorso. 

Per le opere di competenza dei Ministeri dei lavori pubblici e dell’educa- 
zione nazionale, le due Amministrazioni procederanno, d' intesa, colle moda- 
lità di cui al 1° comma, alla scelta degli artisti o alla determinazione delle mo- 
dalità del concorso, mentre le altro Amministrazioni prenderanno in ogni caso 

aceordi con i predetti Ministeri. 

Salvo quanto prescritto dal precedente comma i concorsi saranno insin- 
dacabilmente decisi dal capo dell’Amministrazione interessata su parere di 
rna Commissione da Ini nominata e composta di rappresentanti, dell’Ammini- 
strazione medesima, del Ministero dei lavori pubblici, dell'educazione nazio- 
nale e della Confederazione. 


Art. 3. 


Ferme le approvazioni ed i controlli prescritti dalle vigenti disposizioni, 
sarà sentito, sulla misura del compenso per l’incarico, il parere del Sindacato 
nazionale fascista delle arti. 


dii adi] 


(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 agosto 1942-XX, " 


Parte I — n. 33-84 - 20 agosto 1942-XX, 
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Le convenzioni per l'affidamento dell'incarico dovranno subordinare i pa- 
zamenti a saldo anche al nulla osta nei riguardi dell’esecuzione a regola. d’arte, 


della competente Sopraintendenza per le art!. 


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella 
accolta delle leggi e dei decreti del Remo d’Italia, mandando a chiunque 
apetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 


Data a Roma, addì 11 maggio 1942-XX. 
VITTORIO EMANUELE 


Mussonini — GoRLA — Vipussont —- Di 
ReveL — BorTar — PxrEscHnI — Host 
VENTURI — Ricci — Pavorizi. 


Visto, il Guardasinilli: GRANDI. 


pas dr — —-o + - —-- 


% 


LEGGE 26 meio 1942-XX, n, 849. — Mumento del contributo delle Ferrovie 
dello Stato nella spesa per :1 maicriale di propagarda dellE.N.I.T. pre. 
risto dall’art. 2-b) sella legge 24 febbraio 1931-IX, ». 141 (1) 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA. DI DIO F PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro 
Commissioni legislative, banno approvato; l 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 


Articolo unico. 


Il contributo sul bilancio delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 2-5) del 
R. decreto-legge 21 gennaio 1929-VII, n. 187; convertito in legge 24 febbraio 
1931.IX, n. 141, è elevato da lire 600.000 a lire 750.000. 

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello State, siu inserta nella 
Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d’Italia, mandando. a chiun- 
(ue spetti di osservarla e di farla osservare come legge «allo Stato. 


Date a Torino, addì 26 maggio 1942-XX, 


VITTORIO EMANUELE 


MussoLini — Pavouini — Di Ruver — 
È Host VenttrI — RiCCI. 
. Visto, il Guardasigilli GraxDI. | | 


(1) Pubblicata nella Gaietta Tffriciale n. 185 del 7 agosto 194ZXI. 


Porte 1 - n. 39-34 _ 20 agoato 18942-Xx 
, 


eri 
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eno “ic izio è ‘è lione o 


Recre Drcnero 21 giugno 1942-XX, nu. 862. — risi in carica: di Can. 
siglieri d'Amministrazione dell: Ferrovie dello State (1); 


_VIPTORIO EMANUELE HI 
(PIER GRAZIA DI DIO $ PER VOLONTÀ DELLA NAZIONB 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Visto il R. decreto legge 22 maggio 1924, n. 868; 

Visto il Ri deereto legge 19 luglio 1924, n. 1244; 

Visto il R. decreto. legge 19 luglio 1924, n. 1321; 

Visto il R. decreto lesgo 1F stugno 1995, n 1046; 

Udito il Consigho dei Ì Mimistri; 

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per Te Coscia ; 


\ 


Abbiamo deeretato e deeretiamo.: 


Art. 1.0 


E’ riconfermato nella carica di Consigliere d’ rag giri delle Fer- 
 revio dello -Stato in. base all’art. 2, punto b); del citato R. decreto laege 22 
maggia:1924, n, 868, a datare dal. 4 luglio. 1942-X.X, il Gr. Uff. Ing. FELICE 
FIORI, Capo Servizio Principale delle. Ferrovie dello. Stato. 


Art. 2. 
E’ riconfermato nella carica di Consigliere Amministrazione delle Fer- 
rovie dello Stato in base all'art. 2, punto c), del citato R. decreto legge 22 
maggio 1924, n. 888, a datare dal 4 luglio 1942-XX, il Cav. Gr. Cr. Dott. ET- 


TORE ,. Ragioniere Generale dello Stato, in lie del Mini- 
atero delle Finanze, 


Ordiniamo che il presente deercto, munito del sigillo dello State, sia in- 
«erto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d "Renlia, meu. 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Venezia, addì 21 giagne, 1942:XX. 
VIRTORIO EMANUELE 
i e È Mrussorzgni -— Host VExTUR. 
Visto, A Guardasigilli: Graxm. | 
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1942-XX. 


Parte I — n. 33-54 — 29 agosto 1949-XX, 
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nta et — 


RéGio DecrETO 27 giugno 1942-XX, n. 835. — Collocaménto fuori ru.lo. d' 
p rsonale ferroviario (1). ae e 


‘ VITTORIO EMANUELE III 
‘PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, convertito nella legge 
3 giugno 1937-XV, n. 998; . — se | 

Visto l’art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, e l'art. 17 del 
k. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 
1926-IV, n. 898; . —- —. de nica dia uu ni 

Visti i Regi decreti 15 aprile 1937-XV, n. 541; 7 aprile 1938-XVI, nu- 
mero 275, e 11 agosto 1939-XVII,; n. 1287; Se 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comuniea- 
zioni, di concerto con quello per le finanze; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 


Art. L 


x Alle Amvinistrazioni ed Enti presso i quali possono essere collocati fuori 
ruolo gli agenti delle Ferrovie dello Stato, sono da aggiungere i segmenti - 
Ministero per gli seambi-e per le valute; . - è | 
Confederazione fascista dei lavoratori dell’industria ; 
Confederazione fascista delle aziende del-credito e dell’assienrazione; 
Compagnia italiana trasporti Africa Orientale; 
Ente nazionale metano. i 


Art, 2. 


I limiti numerici e le qualifiche degli agenti delle Ferrovie dello Stato 
‘che per i singoli gradi possono essere tenuti nella posizione di fuori ruolo, 
‘sono modificati come appresso: sa 


— Grado 
ferroviario 
134 n. 5 Capo servizio principale, Capo servizio; 
2° » 7 Ispettore capo superiore; 
3° > 6 Ispettore capo; 
4° >» 17 Ispettone principale; . 
5° >» 19 Ispettore ti 1* classe; i s 
6° » 25 Ispettore di 2° classe, Segretario capo, Segretario tecnico 
, capo, Disegnatore capo, Revisore capo e Applicato capo; 
» 48 Allievo ispettore, Segretario principale, Segretario tec- 
Al nico principale, Disegnatore principale, Revisore prime! 
pale e Applicato principale. 
Totale n. 126 


(1) Pubblicato nella Gazzette Mfficiale "i 182 del A agosto 1942-XX. 
Parte I - n, 38-84 —- 20 agosto 1949-XXx ". . 


i 
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Art. 3. 


Possono essere disposti in via transitoria collocamenti fuori ruolo di agenti 
delle Ferrovie dello Stato, in eccedenza al contingente fissato all'art. 2, nei quan. 
titativi per ciascuno dei gradi e delle qualifiche anpré:so indicati: 


Grado 


ferrovia; î0 


2° nu. L1 Ispettore capo superiore; 
3° » 7 Ispettore .apo;. 

4° >» 8 Ispettore principale; 

5° >» 2 Ispettore di 1° classe; 

6° » 10 


Ispettore di 2" classe, Segretario capo, Segretario tecnico 
capo, Disegnatore capo, E evisore capo e Applicato capo; 
1° >» 20 Allievo ispettore, Segretario principale, Segretario tec- 
nico principale, Disegnatore principale, Revisore princi- 

cipale e Applicaio principato. | 


Art. 4. 
Il riassorbimento delle -48 unità di cui al precedente art. 3 sarà attuato 


in ragione di metà dei rientri, i in ruolo che dovessero di volta in volta verificarsi 
nello steszo grado, 


Rimane fermo quanto prev isto dai Regi decreti 7 aprile 1938-XVI, n. 275, 
e 11 agosto 1939.XVII, n. 1287, circa il riassorbimento di due posti di grado 1° 
della tabella indicata all'art. 2. 


Art. 5. 


Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1942-XX. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dellu Stato. sia in- 
serto nella Raccolta ufficiale delle legsi e dei decreti del Reeno d'Italia, man- 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX, 
VITTORIO EMANUELE 
Hosr Venturi — Di REVEL. 


Visto, il Wuardasigilli: GRANDI, 


I 


° 
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DecRETO MINISTERIALE 30 giugno 1942-XX, n. 1106. --- Graduatoria di me- 
rito relativa al concorso interno a T posti di Motorista per le navi tra. 
ghetto. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Drettore Generale con la relazione in 
data 28 giugno 1942.XX, N. PAG. 040/24/119580/24/5/1940 del Servizio Per. 
sonale ed Affari Generali; 

Visto l’articolo 60 del Regolamento del FIR approvato col R. D. 1. 
7 A 1925, n. 405; 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


t] 


E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa al concorso in- 
terno a 7 posti di Motorista a le navi traghetto bandito con il Decreto Mi- 
risteriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2178 e si autorizza la ubblieazione di essa 
nel Bollettino Ufficiale: 


— 199135 SUMMA Rosario 

— 287684 LA FAUCI Giovanni 
-— 199148 SERPELLA Giovanni 
- 199142 OLIVA Giovanni 

- 292115 CAMA Paolo 

- 163149 DONATO Giovanni 


Roma, li 30 giugno 1942-XX. 


ariani dt 


Il Ministro 
Host VENTURI 


Parte I — n. 38-84 —- 20 agosto 1942-XX. 
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Ordine di servizio n. 89. 
Nuova marcatura dei carri tedeschi. 


I carri delle Ferrovie germaniche del Reich riceveranno gradatamente ie 
seguenti iscrizioni: 
a) l’indicazione abbreviata DR in luogo dell’attuale scritta Deutsche 
Reichsbahu; 
b) l'indicazione abbreviata della direzione avanti al numero di servizio 
(vedasi n. 171 - 1728 dell’Elenco alfabetico delle marche di proprietà dei vei- 
coli italiani ed esteri - a®giornamento ottobre 1939) come qui appresso: 


Sigla Direzione ' Sigla Diredione | Sigla Direzione 
Au i Augsburg | Kar Karlsruhe ; Opp . Oppeln 
Bin Berlin | Ks Kassel! Psn Posen 
Bsl Breslau | Kol Kélr i Reg Regensburg 
Dz Danzig | Kbg Kénigsberg | Sbr Saarbriicken 

‘ Dre diga Li Linz | Sch o Schwerin 
Erf Erfurt | Lu Ludwigshafen | Stn | | . Stettin 
Esn Essen: Mag Magdeburg | Ste Stuttgart 
Ffm . Frankfurt/Main| Mz Mainz | Vil Villach 
Hal | Halle| Mii Miinchen | Wn Wien 
Hmb Hamburg | Mst Mtinster | Wt Wuppertal 
Han Hannover Niir Niirnberg | Wiib Wiirzburg 


i 


Nell'indicazione o nella citazione di queste marche abbreviate si dovrà 
aver eura di riportarle integralmente ed esattamente in tutte le seritturazioni, 
documenti, moduli e corrispondenza: ciò per il fatto che, trattandosi di ab- 
breviazioni, basta una semplice alterazione o l’omissione di una sola lettera 
per ia nell’impossibilità di stabilire di quale carro effettivamente 
si tratta, 


Distribuito agli agenti dell classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 
32, 36 è 37. 


Ordine di servizio n. 90. ; 


@ aristitionoe è solo fol R'iparti della Sozions Hstorialo è Trazione di Palermo 


A. partire da] 15 settembre 1042.-XX il quadro della giurisdizione e sede 
dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Palermo, compreso nell’Or- 
dine di Servizio n. 29 del 9 marzo 1939-XVIT, deve intendersi annullato e so- 
stituito per intero dal seguente: 


Perte TI - n. 83-34 - 20 agosto 1942 XX. 
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+XCRISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE 
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VWenominazione Depositi | Linee comprese 


dei Riparti con dotazione Riinesse Officine rialzo . ; a 
. Ronco nel | 
e ralative Sedi locomotive le singole giurisdi ‘ioni 
LI 24 3 È | ò 


' 
= dint ia Ri Vo ali mo dia n n — =. —.L - -- -——— ———_—— 
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I ) 


«Pig; Palermo \Palermo C.le Alcamo Dir.i Palermo C.e'Palermo C.le — Alcamo 


(Dep. Loc. Pa !'Palermo S.E. Trapani : Palermo S.E. | Dir. - Trapani; 
lermo C.le) ea Termini Im. Castelvetra. 
Agata no‘ Alenmo Dir. - Castelve- 
Lercara A. Roccapalum- i .trano — Trapani; 
| b .Bivio Trapani - Palermo 
i Marittima; 


| Talermo C.le - S. Agata; 
| Fiumetorto - Roccapa- 
iumba; i 
| Palermo S. Erasmo - San 
Carlo; 

Custelvetrano - Burgio; 
i S. Ninfa - Salemi; 
| 
| 


2 Castelvetrano - Porto 
du Empedocle ur; 
| Lercara Bassa (e) - Ma- 
£ gazzolo ; 
H i Filaga = "Palazzo Advin- 
E. Sa 
o) 
Ollo to de issue all cl cicli) ali i lia i 
= | 
© (Rip. Caltanis.| Caltanissetta Porto Empr- Licata [Caltanissetta X - Rocca- 
n) setta (Depos.| C.le ‘ docle ' Piazza Ar. | palumba (e); 
s i Loe, Caltanis. [Licata Caltanisset. —merina 
= | setta) ‘Piazza Ar. | ta X Ro-capalumba (e) - GA 
| °° merina Canicattì na - Porto Em 
| Arago . pedocle; 
| | A i... Caltanissetta X - Dit- 
| taino; 
i . [Caltanissetta X - Cani. 
cattì . 


Aragona Caldare - Lica- 
ta — Modica (e); 
Aezioonto B - Acripen- 


to C.; 
Dittaino - Leonforte; 
Dittaino — Caltagiro- 
i ne (e); 
‘Agrigento - Lieata; 
\Margonia — Canicattì. 


' 
e — a e — AO _ — —— e ee c—- — —————m Te so —ow.-. -—e— > — —— 


(e) Escluso. 
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Riparti di Compartimento 
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Denorninazione POPORICI dara | Linee comprese 
a Ò C H i (e ialzo 5 n Le 7 
sisi Sipeni, || ema dotazione] | Rimane, OBicino rIBÌEO |. elle singole giurisdizioni 
1 2 | 8 | 4 1 _ 5 
| 
Rip. Calania Sica Caltagirone Catania A. IMessina Marittima - Ca- 
(Oif Catania) Catania ‘Modica ‘Messina | tania C.; 
| i Messina I IBivio Scalo < S. Agata 
| i (e); i 
| [Catania  C. —  Dittaino 
| MASSE i 
Motta S. A. — Schettino 
ì S. M. L.; 
Bicocca - Siracusa C. - 
| Modica; 
‘Siracusa C. - Siracusa 
| : Marittima; 
| | ‘Noto — Pachino; 
| | V alsavoia v Caltagirone. 
(e) Escluso. 


Ordine di servizio n. 91. 
Ordinamento delle Sezioni Laveri di Genova. 


(Vedasi O S. n. 17/1940). 
La Sede del Riparto Lavori di “Chiavari” viene stabilita a Genova. 


Ordine di servizio m.. 92 \ 
Circoscrizione del Riparti Movimento dol Gompertimeato di Ancona. 
(Veggai VO. S. n. 100 - Bol. Uff. n. 33 del 13 agosto 1936-XIV). 


A far tempo da] 1° settembre 1942-XX viene istituito, presso il Compar- 
timento di Ancona, il nuovo Riparto Movimento di Sulmona. 


La circoscrizione del Riparto stesso e degli altri tre Riparti già esistenti, 
viene stabilita ‘come segue : 


NL "Sede del Riparto | Circoscrizione 


1'ANCONA Rimini (e)-Ancona Centrale-Portocivitanova ; 
Ancona Centrale-Ancona Porto; Fano-Fer- 
mignano; Falconara. Marittima-Fabriano; 

Fabriano-Urbino: Albacina-Portocivitanova. 


3 Ecc ARA CENTRALE. Portocivitanova (e)-Termoli (e); Porto d’A- 
| seoli-Ascali Piceno; Giulianova-Teramo. 


8: FOLIGNO | Fabriano (e)-Orte (è); Folieno-Cortona Te- 
! rontola (e). 
4 | SULMONA ‘ Terni (e)-Sulmona (e); Sulmona (e)-Pescara 


Portanuova (e). 
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“N aedino di servizio n. 93. 


a bilitaziono del posto di movimento di Sussa Pecino al completo servizio 
viaggiateri o bagagli. 


A modifica di quanto disposto con l'Ordine di Servizio n. 60 del 21 mag- 
gio 1942.XX, dal 15 agosto 1942-XX il Posto di movimento di Sussa Pecine, 
abilitato al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all’art. 31 
delle Norme per il servizio viaggiatori e all’art. 24 delle Norme per il ser- 
vizio bagagli, è stato ammesso al servizio viaggiatori e bagagli senza limita- 
zioni; ha gestione propria e deve eseguire il versamento degli introiti alla 
Cassa Compartimentale di Trieste con le prescrizioni previste per tali ver. 
samenti e con la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. n. 184/1913. 

Di conseguenza, nel foglio aggiunto al “Prontuario gererale delle di- 
stanze chilometriche” — edizione 1° giugno 1942-XX — di contro al nome 
di Sussa Pecine (parti I, II, III e IV) depennare l’indicazione ‘‘Casa canto- 
niera” e nelle colonne 6 e 7 della prima pagina depennare anche il richia- 
mo (a) alle lettere V e B. 


% 
Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, T 09. 


—_ _———— — —_—————t—6—_6@6y__---- - 


Circolare n. 20. 
Trasporti per conto del Partito Nazionale Fascista Albanese. 


A partire dal 1° settembre 1942-XX i trasporti a G. V., P. V. ed a 
bagaglio eseguiti per conto del Direttorio del Partito Nazionale Fascista Al- 
* banese, in servizio interno fra stazioni delle F. S. ed in servizio cumulativo 
italiano con le stazioni delle ferrovie concesse all’industria privata ed in servizio 
ferroviario marittimo fra le stazioni F. S. continentali e Sicule e le stazioni della 
Sardegna potranno aver corso col pagamento delle tasse in conto corrente. 

Per i trasporti a grande ed a piccola velocità, ogni lettera dì vettura 
dovrà essere scortata dalla speciale richiesta di color rosso conforme all’alle- 
cato fac-simile, debitamente firmata dal Capo dei Servizi Amministrativi del 
Direttorio del P. N. F. A. | 

Sulle lettere di vettura dovranno risultare quale mittente e destinatario 
quelli come tali indicati sulla richiesta di cui sopra e dovrà essere apposta 
la seguente annotazione: “TRASPORTI IN CONTO CORRENTE P.N.F.A. 
(Circolare n. 20 - 1942-XX)”. 

Le stazioni, riconosciuta la regolarità dei documenti, daranno corso alle 
spedizioni senza esporre sui documenti stessi (lettera di vettura e duplicato) 
ilcuna tassa di porto e senza esigere, di conseguenza, alcun pagamento. 

Per le tasse accessorie e di sosta che si maturassero lungo il percorso, non 
dovrà essere chiesto alcun pagamento; le stazioni si limiteranno a@ indicarle 
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sulla lettera di vettura e le stazioni di arrivo non dovranno prenderne debito. 

1 trasporti in servizio cumulativo italiano da e per le stazioni di ferrovie 
Mneresse a Società di navigazione lacuale sono ammessi ugualmente al conto 
corrente, e debbono perciò essere considerati contabilmente in porto franco 
se diretti a stazioni terroviarie concesse o scali lacuali ed in porto assegnato 
se in provenienza dalle medesime. 

Le stazioni di transito in contatto con le Amministrazioni di ferrovie con- 
«esse non aderenti al Controllo Comune (1) debbono stabilire ed esporre sulle 
lettere di vettura le tasse spettanti alle ferrovie stesse in base alle tariffe 
competenti. 

Per detti trasporti a G.V. e P.V. in servizio cumulativo dovranno essere 

presentate lettere di vettura ordinarie nel prescritto numero di esemplari. 
ta Per le scritturazioni dei trasporti di cui trattasi, valgono le istruzioni im- 
partite con la Circolare n. 57/1931. 

Per i trasporti in servizio di corrispondenza il conto corrente è limitato 
fino alla stazione di scambio con le ferrovie concesse all'industria privata, 
tramvie e laghi; spetta quindi alle dette amministrazioni di provvedere diret- 
*amente all’ applicazione e riscossione delle tasse relative al proprio percorso. 

Per i trasporti a bagaglio che potranno effettuarsi limitatamente al ser- 
vizio interno fra stazioni F. S. la stazione di partenza, a presentazione della 
‘chiesta suddetta emetterà le consuete bollette di spedizione senza esporre nè 
incassare alcuna tassa, indicando sulle bollette stesse (matrice, foglio di via e 
scontrino) gli estremi della richiesta e la indicazione ‘Conto Corrente P.N.F.A. 
(Circolare n. 20 - 1942-XX)”?. 

Tali richieste, debitamente completate con gli estremi del trasporto e col 
timbro a data debbono, a fine mese, essere unite al riassunto delle spedizioni. 


Distribuita agli agenti delle classi 3, 5 e 8. 


(1) Ferrovie Santhià-Biella, Grignasco Coggiola, Nord-Milanò, Sondrio- 
Tirano, Suzzara-Ferrara, Ferrara-Codigoro e Ferrovie del Sud-Est. 
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Ordine di servizio, n. 4.' | 
Campagna vondommialo 1942. 


1. Validità. — Durante il periodo dal 1° settembre al 30 novembre nei 
quale si presentano più intensi i trasporti di prodotti vendemmiali, debbono 
iS le disposizioni del presente Ordine di Servizio. 


2, uecettazione dei recipienti vuoti -— Indirizzi — Marche. — I recipienti 
ian al trasporto delle uve, del vino e del musto dovranno essere in buona 
condizione e muniti di marche, costituliie di almeno due lettete e di un numero 
progressivo, ed indirizzi 

Le marche ed i numeri dovranno essere riportati con tutta precisione sui 
documenti di trasporto sui quali dovrà essere altre-ì specificata la vera qua- 
lità dei recipienti, cioè se botti, barili, tinozzi, tini, bigonce, ceste, cestoni. 
em:se, ecc., esclusa quindi ogni indienzione generica. 

[ recipienti vuoti saranno acceltati soltanto in porto affrancato. 


3. Condizionatura delle botti e dei barili contenenti mosto, vino od ur 
pigiata. — Le botti, i barili e gli altri recipienti contenenti mosto, vino od 
Uva pigiata con mesi, non dovranno essere scoprrcehiati. 

Le botti ed i barili con mosto od uva pigiata non dovranno essere inte- 
vamente riempiti o completamente tappati, ma muniti di un cannello spor- 
gente ovvero di altri anparecchi atti a dare sfogo ai gas derivanti dalla 
fermentazione. Tale modo di condizionatura dovrà essere fatta risultare dal 
mittente nello apposito spazio della lettera di vettura, come è indicato al 
punto seguente. . 


+. Responzabil'tà — Dichiarazione di garanzio. — Ài sensi dell’art. 53 
delle Condizioni e Tariffe non potranno essere attribuiti a colpa dell’Ammi- 
nistrazione ji danni che possano derivare alla merce in dipendenza delle con- 
dizioni in cui la medesima si trova all’atto della spedizione o del modo col 
male è stata enrieata: enperciò nei casi di condizioni anormali della merce 
o del carico, le stazioni dovranno esigere dallo speditore il rilascio delle pre- 
«“eritt. dichiarazioni di garanzia così formulate: 


‘©Il sottoscritto dichiara di. aver consegnata la Si} dedizione nelle sequenti 
condizioni: ‘‘Fusti non completamente tappati' ovvero ‘‘Fusti caricati anor- 
malmente” ovvero ‘<‘Pusti non completamente tappati e caricati anormalmern. 
te” ovvero ‘Merce bagnata di acqua piovana o in condizioni di troppa ma. 
turazione o di appassimento” ovvero in quelle du condizioni anormali che 
msultassero all'atto della spedizione. 


5. Domande e forniture di carri. — Non dovranno aceettarsi, per uno 
stessn giorno, richieste dagli sped:tori per una quantità di carri superiore 
alla potenzialità dei binari di carico. 


Per tali richieste, gli speditori sonn esonerati dall'obbligo del deposito di 
cui alVart. 33 delle C. T., ma resti fermo il diritto delVAmministraztione i 
asigerlo e di incamerarne importo, quando gli speditori now csservino le di. 
apostiioni vigenti circa la regolare e tempestiva ufilizzaziork dei cavi. di cut 
«dFart, 99 delle “Norme per Peseguimento dei trasperti delle cose” (edi. 
zione 1940). 

Ir mosto con uva © l'uva pigiata con mosto, in botti, tini, bigonee 0 na- 
vasee vanno caricati in carri scoperti con copertone; dietro rilascio di go- 
renzia, può essere consentito l’uso anche di carri covorti provvisti di per. 
sianine in basso o, quanto meno, con le porte chinse al secondo gancio. 
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6. Uso di carri.serbatoio privati - Tasse di sosta. — Per i carri-serba- 
toio privati F. S., utilizzati in servidio interno e cumulativo italiano, le sta- 
zioni si atterranno alle disposizioni del ‘‘Regolamento per i carri privati” 
(edizione 1923). 

Per gli stessi carri serbatoio F. S. e per quelli esteri utilizzati în servizio 
internazionale, sì osserveranno: 
| — le disposizioni di eni al capo XVII dell'Istruzione allegata all’O. $. 
242/1934; RE 

— il Regolamento internazionale per il trasporto dei earri privati (R.I P.), 
aliegato VII alla C.I.M., nonchè le prescrizioni speciali per il percorso: ita- 
liano, di cui agli O. S. 106/1938 e 152/1938; i 

— le disposizioni impartite con i punti IT e IV rispettivamente delle cir- 
colari camoscio N. 4/1928 e 2/1936; 

— le disposizioni di cui al punto 835 (Trasporti con carri privati esteri 
appoggiati ai transiti internazionali F. S. per la rispedizione all’Estero nello 
stesso carro), pubblicato nel Bollettino commerciale F. S. n. 36/1937. 


Le stazioni cureranno inoltre, per le spedizioni di mosto intero con fec- 
cia, di uve pigiate e di mosto sfcecciato, che il riempimento dei serbatoi sia 
limitato in modo da lasciare uno spazio libero rispettivamente del 10, del 
12 e del 5 per cento della loro capacità. 

‘ Qualora il carico iniziato non venga ultimato entro il termine stabilito. 
oppure quando, ultimato i! carico, i serbatoi sostino per motivi attribuibili 
alle Ditte speditrici, saranno dovuti i diritti di sosta stabiliti dalle vigenti 
Condizioni e Tariffe. 

Se l’operazione di carico non viene iniziata entro il termine prescritto. 
la stazione toglierà il veicolo dal bingrio di carico, a meno che lo speditore 
chieda che il serbatoio sia lasciato a sua disposizione sul detto binario ed al 
soddisfacimento della richiesta non ostino difficoltà di servizio; ma in tal 
caso, ner tutto il periodo dallr scadenza del termine eoncesso per il carico 
fino all’ultimazione del medesimo. saranno dovuti i diritti di sosta a termini 
di tariffa. 

Qualora. dopo essere statn tolto dal binario di carico. un serbatoio venga. 
a richiesta dello speditore, posto nuovamente sul detto binario, lo speditore 
avrà cliritto ad nn nuovo termine di cariso e, per la nuova manovra, dovrà 
pagare una tassa fissa di lire tre, 

Per le giacenze dei serbatoi carichi nelle stazioni Aestinatarie, si appli- 
cheranno le tasse di sosta, a norma di tariffa. 


T. Etichette, listini e documenti di scorta dei carri. —- IT trasporti a carro 
di uva o di mosto ed i serbatoi carichi devono essere contrassegmati con etil 
chette nei modi prescritti dall’allecato B delle ‘Norme per leseguimento dei 
trasporti delle cose”. 

Ai carri di mosto ed ai serbatoi carichi dovrà inoltre essere applicata. 
st veni lato. l'etichetta mod, M-249 recante In dicitura: “vietate manovre 
a spinta”. i i 

Sul margine superiore destro dei documenti di trasporto o di scorta si 
Jovranno applicare i listini mod. M-272-q. 

Le stazioni che si trovassero ad avere eccedente un carro, dovranno inol- 
trarlo a destinazione scortato da richiesta -in servizio mod, CÎ-126, in base 
alle indicazioni risultanti dalle etichette applicate al carro medesimo, avver- 
tendone telegraficamente la stazione mittente, perchè questa possa provvedere 
all'immediato invio di nn Auplicato dei Aoenmenti-di trasporto direttamente 
a quella destinataria. 

TI foglio di senta e di itinerario M-167 dovrà essere emesso soltanto 


” 
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scorta dei carri di uva da tavola, mentre per gli altri carri carichi di prodotti 
vendemmiali dovrà essere emesso il foglio di scorta Mod. M.145, 


8. Inoltro dei copertoni privata. — Con l'osservanza delle prescrizioni 
di cui all’art. 49 delle ‘‘Norme pe? l’eseguimento di trasporto delle cose”, 
l» stazioni hanno facoltà di accettare a bagaglio spedizioni di copertoni 'pri- 
vati, che venissero eseguite da qualsiasi ))itta. 

Tanto sullo scontrino quanto sul foglio di via e relativa matrice, le sta- 
zioni dovranno sempre praticare l’indicazione che trattasi di ‘‘copertone pri- 
vato” ed assicurarsi che su ciascun collo, oltre la stazione destinataria, siano 
chiaramente indicati il nome, cognome ed indirizzo del destinatario. 


9 Assicurazione dei fusti. — Per assicurare i fusti contenenti mosto, vi. 
no, uva fresca o pigiata con mosto, spediti in piecole partite, le stazioni do- 
vranno impiegare i comuni cunei di legno. 

L'assicurazione dei fusti spediti a carro viene fatta a cura degli speditori. 


è. 

10. Esportazione uva dai Comuni fillosserati. —- Rammentasi che le uve 
dla vendemmia non sono comprese nei divieti di esporiazione dai territori. fil- 
losserati o sospetti di infezione fillosserica e possono liberamente esportarsi 
da detti territori, purchè prive di tralci, di foglie e monde di terra. 


11. Trasporto di uva fresca in porto assegnato, --- Con le cuutele di cui 
al punto 615 del ‘‘Bollettino commerciale” n. 16-1933, potranno essere accet- 
tate in porto assegnato le spedizioni di uva fresca a G. V. ed a P. V., tanto 
in servizio interno e cumulativo italiano quanto in servizio internazionale, 
salve, per que:t'ultimo, le limitazioni previste nell'allegato al punto 19 del 
‘‘Bollettino Commerciale” n. 1/1940-XVIII. 


12. Trasporti di uve in ceste e casse, a carro. —- Per facilitare i trasporti 

dell’uva in ceste e casse ricolme e eoperte con tela n con fronde, i mittenti, 
valendosi di cavalletti di legno od altri attrezzi, potranno disporre le eee 
e le casse a più piani nei carri. ; 
i Per quanto concerne l’applicazione dei prezzi di trasporto, è da tenar 
presente che gli attrezzi di carico, sia quando sono trasportati con la merce, 
sia nel trasporto di ritorno, sono esenti da tassazicne, nei limiti ed alle con. 
dizioni risultanti dall'articolo 36 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti: 
delle cose, | 

13. Manovre. — Richiamasi l’attenzione delle stazioni suila nece-sità che 
le manovre, e specialmente quelle a gravità, se ammesse, siano eseguite con 
ogni cautela, allo scopo di evifare avarie di fusti e dispersioni di merce, Ri- 
enrdasi inoltre il divieto assoluto di effettuare manovre a spinta quando trat- 
tasi di carri contenenti fusti pieni. 


14. Anormalità nei trasporti. — Qualora in arrivo sorgano contestazioni 
per avaria dipendente da ritardo o da altra causa, le stazioni destinatarie 
dovranno computare i termini di resa, tenendo conto degli aumenti in vigore, 
per accertare se sussista effettivamente il ritardo; quindi, siavi o no ritardo; 
ovranno sempre compilare il verbale di accertamento con l’intervento di pe- 
riti abili dai quali, in seguito ad apposita interpellanza, si dovrà fare stabi- 
lire, ove non esista sulla lettera di vettura dichiarazione di garanzia, se l'uva 
presenti segni di malattia (pernnespera), di troppa maturanza, di bagnamento 
precedente al carico o di appassimento per essere stata venldemmiata tre ppd 
femna prima della spedizione. TI perito od i periti saranno anche chiamati a 
stabilire la data in cuni l’avaria ebbe inizio e la sussezuente sua progressività, 
la influenza che le circostanze a cause suaccennate( possono aver avuto sul- 
l’avaria e se il ritardo, dato che sussista, senza il concorso di quelle cause. 
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avrebe da solo potuto detemninare l’avaria constatata e, in un caso n nel- 
Valtro, in quale misura. i nr 

Qualora a destinazione si constatino avarie alle uve, spandimento di li- 
quido ‘per spostamento cel carico (siano casse, ceste o fristi), si dovrà far c- 
chiarare dai periti se lo spostamento avvenne per insutficienza di mezzi ado- 
perati per assicurare il carico, per il modo irresolare con eni tu eseguito il 
carico stesso, per il naturale scuotimento del carro, per le pendenze della linea. 
per le inevitabili scosse ed urti cui vanno soggciti 1 carri nelle moltepliei 
manovre; fatti tutti inevitabili e iner: nti al modo di trasporto e dei quali la 
Ferrovia non può nè deve rispandere. 

Soltanto degli urti straordinari e colposi puòd essere chiamata a rispon 
dere la Ferrovia, Quindi, qualora dalle parti si vogliano attribuire le avarie 
ad urti, si dovrà fare speelficare e constatare dal perito se esistono dati spo- 
ciali di fatto e tali da dimostrare che eli urti stessi 0 le scosse eseano da quelli 
ordinari e inevitabili. 


15. Trasporti per PESsfero. --- Le stazioni dovranno curare Passoluta net- 
tezza, sia esterna che interna, non sole di tutti i carri da adibirsi al. carico 
di uva, mosio e vino diretto all'’E-tero, ma anche dei recipienti contenenti ia 
merce e specialmente dei fusti, in modo che niuna particella di foglie, di terra 
edi altre sostanze imbrattanti rimarca aderente ai recipienti cd alle pareti 
dei carri, perchè, in caso diverso, le Dogane di confine potrebbero respingere 
i trasporti, giusta le disposizioni relative ai provvedimenti contro la fillossera 
(D. L. 23 agosto 1917, n. 1474). 


16, — Spedizioni per e dagli sedi ci Milaro P. Numana è Milan, Farini, —-- 
Te stazioni di Milano P. Romana e Milano Farini, per i trasporti di uva 
lresca, uva. pigiata, vino e mosto durante la campagna vendemmiale, sono 
DS a meevere ed esegnire anche i trasporti a G. V., a carro e in eol- 
ettame. - 


7. Servizio a G. V. «0 Genova P. Brignole. —- U servizio G. V. a carro 
completo per le uve, vini e mosto (escluse. le uve da tavola) in armen n Genovi - 
Piazza Brignole dovrà essere disimpeznato allo scalo P. V. di Terralba, an- 
zichè allo Scalo Grande Velocità. 


18. Servizio cumulativo con lu Nord-Milano - Esclusione & Milano La 
librera dai trasport a G. V. — Si richiama l’attenzione delle stazioni su 
quanto risulta a pag, 64 (Istradamento trasporti) del Prontuario dei servizi 
cumulativi per i trasporti delle cose (edizione 1° di luglio 1941) circa la esclu. 
sione di Miano La Librera dai trasporti a G. V. e si fa perciò loro assoluto 
divieto di accettare per questi trasporti domanda di istradamento pel tran- 
sito predetto. 

Sui documenti di trasporto le stazioni dovranno csporre sempre, ed in ca- 
ratteri ben chiari, il transito che le spedizioni devono -eguire per passare sulle 
linee della nord-Milano. 


19. Classificazione dei trusporti. — T trasporti di uva, vino e mosto in 
partenza dalle stazioni. dei C'ompartimenti di Bari, Ancona e Bologna vengono 
classificati, in relazione alla lord drstinazione, nei seguenti gruppi: 


1° gruppo — a) carri per oltre Foggia finv a Rimini (i); 
— bl) carri per oltre Rimini fino a Bologna (i): 
— c) carri per olire Bologna verso Porretta Tcime e per 
oltre Bologna. verso Prato (Direftissima); 
—- d) carri per oltre Bologna fino Ferrara (e); 
-— e) carri per oltre Bologna fino Verona (e); 
— f) carri per oltre Rimini''versò Feivarasfino Padova (e): 
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2° gruppo — a) carri per Verona ed oltre verso Brennero; 
— bD) carri per Padova ed oltre; 


3° gruppo -—- a) carri per olire Bologna fino Piacenza (e), ed esclusi 
i carri di cui ai punii sub d), c), d); 
— b) carri per Modena ed oltre verso Mantova; 
— c) carri. per Parma e diramazioni fino Piacenza (e), ed 
eselusa Fidenza loco e diramazione; 
— ld) carri per Piacenza ed oltre verso Voshera; 


4° gruppa --- u) carri per oltre Piacenza fino Milano Rogoredo; 
— bd) carri per Milano P. Romana, Milano P. Genova, Mi- 
lano S. Cristoforo ell oltre verso Mortara; 
-— c) carri per Milano Porta Vittoria; 
— .d) carri per Milano Sm. ed oltre, eselus! i carri dei 
eruppi d' e €) ed escluse ie diramazioni di Monza, 
Seregno e Albate C.; 


5° gruppo — a) eamri p:er Fidenza ed oltre verso Salsomaggiore è 
verso Fornovo; 
— D) carri per oltre Fidenza: 
verso Treviglio e stradale Milano fino Pioltello 
Limito, 
oltre Treviglio verso Brescia fino Rovato (€). 
per stazioni delle linee Treviglio (e)-Berzano-Lie0- 
Colieo-Sondrio-Chiavéenna, 
Monza (e)-Lecco, 
Seregno (€@)-Berzamo, 
‘Albate C..(e)Lecco. 
(Salvo esplicita eselusinze, le diramazioni interme:lie di ciascuna linea -i 
intendono comprese nelle singole linee) . 
Le stazioni mittenti dei trasporti dei tre Canpartimenti anzidètti, com- 
prese quelle di iransito con le Ferrovie seemidarie, dovranno applicare # 
ciascun Jato «lel carro e sulle apposite tabelle Li: speciale etichetta M. 257 cn) 
mwamero in cifre arabiclhe del gruppo assegnato al carro in relazione alla sua 
destinazione, ‘valendosi dell’apposito libretto ‘‘Eleneo dello stazioni all: quali 
pessono ssere diretti j carri vendemmiali”, edizione 1934 o del “Prontuario 
per il carico”, edizione 1939. 
Queste etichette «dovranno essere incollate « destra delle etichette moduli 
MH -259 ot M-260. 
Per la fornitura le stazioni dovrauno rivolgersi d'urgenza al competente 
. Magazzino Stampe tenendo conto anche del fabbisogno per le ferrovie secon- 
arie a contatto, ; 
Le stazioni di T'oegia e Rimini devramno applicare le etichette eventual- 
imenfe mancanti e farne rapporto alla propria Sezione Movimento. 


20. Trasporti du e per stazioni al Sace di Foggia. — Per il: concentra 
mento a Foggia dei carri in provenienza dal Sud, la Sezion»: di Bari predi- 
sporrà apposito programma, stabilendo i treni d’inoltro. 


__ 21. Condotte. --- Per Je linee sulle quali si addensano in maggior quan- 
tità i trasporti vendemmiali, vengono ‘previste «peciali condotte. i cui itinerari 
risultano dall’Allegato .4 al presente Ordine di Servizio. 

Però sino quand» l'entità dei trasporii vendemmiali per le diverse dire- 
zioni sarà tale da poter essere smaltita con treni ordinari, insieme con i tra- 
sporti comuni, quelli vendemmiali di cui trattaci dovranno essere ubicati nei 
rispettivi gruppi, quali sono -stabilit dalla. composizione assegnati ai treni 
stessi e risultante dai. rispettivi fascicoli-orario. 


tal 


iuvece, qualora si abbiano trasporti vendemmiali in quantità sufficielte 
da giustificare l'effetivazione di una o più condotte previste e, nel contempo, 
difettino i trasporti comuri di e.mmpetenza dei treni merci ordinari di miu 
giore importanza a lungo percorso, anzichèprocedere alla soppressione 
qualeuno di essi, dovranno mantenersi ij treni medesimi per l'inoltro dei carri 
carichi di prodctti vendemmiali, osservando però lo speciale raggruppamento 
prescritto dalla presente pubblicazione. 

Nel periodo cella ermpagna vendemmiale le stazioni potranno utilizzare 
i treni delle condotte per l'inoltro ci altri trasporti, avvisando le stazioni ca- 
pironco e le rispettive Sezioni Movimento. i 

Queste provvederanno, d'intesa, a disciplinare i preavvisi di effettuazione 
cielte conriotte, facendone precisare la composizione, 

Agli etfeiti delia cireolazione dei convogli, le condotte vendemmiali vanuo 
comprese nel punto 2° della graduatoria d'importanza risultante a pagina 46 
della Prefazione generale all'orario generale di servizio, parte I. 


22, Condotte ascendenti da Foggia. — In ‘partenza da Foggia vengono 
previste le condotte seguenti: 

Condotte N, 58 e 68 per Milano via Caserta Villa Literno-Roma-Firenze- 
Vernio M.C.-Bologna, condotto N. 60 - 62 - 64 - 66 per Rimini, via Termoli- 
Pescara. 

Queste condotte dovranno essere composte come appresso : 

La stazione di Foggia avendo materiale in quantità sufficiente per la for- 
mazione di una sola condotta, con carri dei gruppi 4° c 5”. effettuerà quella 
N. 58 con i carri dei gruppi stessi, distinti anche nei rispettivi sottocruppi, 
suolo però ‘per i carri del gruppo 4°, come dalla disposizione esposta più oltre. 

Avendo carri per formare altre condotte, formerà tenuto conto delle pre- 
notazioni pervenutele, le condotte 60, 62, 64, 66 su Rimini via Ancona, senza 
ulterare però i raggruppamenti prescritti al punto 19. 

‘Tuttavia ìi carri di prodotti vendemmiali destinati alle stazioni dello stra- 
ile fino Rimini, dovranno essere ubicati nei treni seguendo l’ordine geogra- 
tico delle stazioni. 

Il riordino dei carri per successione geografica di stazioni sarà fatto però 
dalle staz:oni di diramazione del percorso Foggia-Rimini, dove la condotta la- 
sela i singoli sottogruppi. | 

Poichè i carri di prodotti vendemmiali devono giungere a Rimihi — tanto 
con le condotte (se queste portano anche carri di merci diverse) quanto con 


i treni non costituenti condotta — in un gruppo unico a se stante, le Sezioni 
Movimento di Bari e Ancona provvederanno in merito, salvo il disposto di 
cui al 2° alinea del purto 21. 3 


Qualora poi la quantità dei carri da inoltrare richiedesse la effettuazione 
di una scesia condotta verrà formata quella N. 68 che dovrà essere esclusiva- 
mente costituita dai carri dei gruppi 4° e 5° e composta come quella N. 58. 

Il raccruppamento per ordine geografico dei carri del gruppo 5° delle 
condotte N. 58 e 68 sarà fatto da Fidenza per i carri fino Cremona (e), da 
Cremona per i carri fino Bergamo (e) e da Bergamo per quelli diretti oltre 
quest’ultima località. 

Le condotte N. 58 e 68 dovranno avere il peso di non oltre tonn. 850 in 
partenza da Foggia e quelle N. 60, 62, 64, 66 di non oltre tonn, 680 sempre 
in partenza da Foggia. | 


__23. Carri affluenti a Pescara Centrale. — ] carri di prodotti vendem- 
miali affluenti a Pescara Centrale da stazioni poste al Nòrd di Foggia e dalla 
linea di Sulmona, debitamente muniti delle prescritte etichette di cui al N. 19, 
dovranno da Pescara C. esscre inoltrati con i treni merci ordinari ed anche 
con le condotte stabilite, utilizzando le disponibilità ‘\di‘-prestazione ed ubi- 

> le norme del punto 22. 
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24, Condotte ascendenti da Rimini. -—— Per i carri di trasporti vendem- 
miali in partenza ed in transito, vengono previste in partenza da Rimini le 
seguenti condotte, composte in modo che 1 carri si trovmo rageruppati rego- 
larmente nei gruppi e sottogruppi indicati al punto 1. 

Però il riordino dei carri per ordine geocrafico di stazioni sarà fatto 
dalle stazioni di diramazione dove la corplotta lascia i singoli sottogruppi. 

1 raggruppamento per ordine geogratico dei carri del gruppo 5° sarà 
fatto da Fidenza, Cremona e Bergamo c precisamente da Fidenza per i carri 
fino Cremona (e), da Cremona per i carri fino Bergamo (e), da Bergamo per 
quelli destinati oltre quest’ultima località. 

Condotte N. 70, 74 per Milano Smistamento (carri del gruppo 4°, di- 
stinti nei cinque sottogruppi). 

1 carri destinati a Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cri- 
stof'oro ed oltre verso Mortara, costituenti il sottocruppo db) del 4° gruppo, 
potranno essere trattenuti a Milano Rogoredo ecd inoltrati a Milano P. Ro- 
mana con le tradotte coincidenti, qualora ciò riesca utile agli effetti della 
resa dei trasporti: 

Condotta N. 72 ‘per Bergamo via Fidenza-Cremona-Treviglio (cavvi 
del gruppo 5°, distinti nei due sottogruppi); 

Conaotta N. 76 per Piacenza (carri del gruppo 3°, distinti nei quattro 
sottogruppi). i 

Difettando il materiale per la formazione delle singole condotte, queste 
potranno anche essere abbinate, effettuando da Rimini opportuni treni straor- 
dinari, sempre però rispettando i rageruppamenti stabiliti ed avvisando i 
transiti interessati. 

Le condotte dovranno avere il peso di non oltre tonn 850 in partenza 
da Rimini. 

Quella N. 72 dovrà proseguire da Treviglio verso Bergamo con un peso 
d: non oltre tonn. 690. 


25. Trasporti în partenza du stazioni fntermcdie di maggior carico, che si 
crovano sul percorso delle condotte vendemmiali. --- Questi carri devono inol- 
trarsi o con i treni ordinari più aniti 0 con le condotte di passaggio, utiliz- 
tando la prestazione disponibile ed nbieando i carri ne: rispettivi eruppi @ 
sottogruppi. 

26. Materiale vuoto. — Per l'invio verso le zone vinicole dei carri è 
s:rbatoi vuoti, nonchè del materiale carico di recipienti vuoti destinati x 
. prender carico di uve e mosto, si potranno effettuare le speciali condotte già 
previste per l'invio dei vuoti per il carico delle derrate. Nel caso che le con- 
dotte per vuoti fossero impegnate per l'invio di chiusi per derrate, l'inoltro 
dei serbatoi vuoti o dei carri carichi di recipienti vuoti dovrà avvenire con 
si DIOR opportunamente prescelti, in modo da cvitare soste ai punti 
(ti transito, ; 


| 27. Trasporti vendemmiali dal Piemonte, -- Per resolare l'andamento 
dei trasporti vendemmiali sulle linee Alessandria-Bra, Asti-Casale, Novi-Tor- 
tona-Castel S, Giovanni, le Sezioni Movimento interessate, previ accordi fra 
loro e con le Sezioni Materiale e Trazione, dirameranio alle dipendenti sta- 
zioni le necessarie istruzioni di dettaglio. 

I trasporti provenienti dalle ‘stazioni di Calamandrana, Canelli, S. Ste- 
fano Belba, Costigliole d’Asti, Castagnole delle Lanze, Neive e diretti a To- 
nino ed oltre seguiranno la via di Bra, anzichè quella di Asti. 

Quelli provenienti -da Asti loco e transito diretti a Cavallermaggiore ed 


oltre verso Cuneo seguiranno la via di Trofarello-Carmagnola, anzichè quella 
di Castagnole Bra, 
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Quelli propeueni da stazioni dei tronco Strevi-Cantalupo e diretti alle 
stazioni della linca Nevi-Genova.Sampiordarena ed oltre dovranno seguire 1a 
via di Ale-sandria. 

Quelli provenienti da S. Giuletta e diretti a Pavin ed oltre dovranno se- 
suire la via di Voghera, anziehè quella di Broni-Bressana Bottarone. 


28. Trasporti vendemmiali per Udine cd oltre, -- La Sezione Movimento 
di Venezia provvederà perchè 1 carri di prodotti vendemmiali. per Udine ed 
oltre vengano 0} portunamenie raggr uppati a Padova ed inoltrati con unieo 
treno che ne assicuri il sollecito inoltro. 


29. Tenuta in evidenza Bel rorimento dei trasporti vendemmidli. --- Per 
intto il periodo della vendemnua, le stazioni dovranni tenere costantemente 
in evidenza l'esatto movimento dei carri di uva e mosto £ «di recipienti vuoti 
u partenza, in arrivo cd in transito, cd areertarsi, in fine di ogni giornata. 
che nessun trasporto si trovi in ritardo. 

Qualora qualche carro risultasse in ritardo, le stazioni dovranno aver cura 
di inoltrarlo coi treni merci più rapidi e, occorrendo, anche coi treni viag. 
giatori, ntilizzando la prestazione disponibile, 


20. Statistica dei trasporti teraeninutdi, — Per poter seguire Vanda- 
mento dei trasporti vendemmiali, le stazioni dovranno compilere la statistica 
giornaliera dei carri caricati e ne comunicheranno i dati utilizzande 31) quadro 
“Informazioni varie”, inseritto n tergo del mod. M-141, In tal quadro do- 
. wranno gornalmente incdicarsi j seguenti dati: 


Carri caricati di uva (compresa l'uva ca tavola), mosto, vino, tiracce cel 


nuca pigiata: carri serbatoio n... .. ; Coperti n. .... ; ; Scoperti Mil ; 
Totale n. ..... 
Carri carichi di recipienti vuoti; Coperti ni... Scoperti n... ; 


Totale n. ..... 

Nei giorni in cui non saranno effettuati trasporti sarà praticata lanno- 
tazione ‘Statistica trasporti vendemmiali riegativa”. 

I Circoli di ripartizione riassumeranno tali dati, inviando apposito pro- 
spetto alle rispettive Sezioni‘e le Sezioni riporteranno i dati stessi sul riepi- 
logo riassuntivo da spedirsi giornalmente, spillato al riassuno del carico merci, 
modulo M_ 158, al Servizio Movimento. 

T carri ricevati da altre Ferrovie o consegnati ad eltre Ferrovie dovranno 
essere compresi nella statistica delle stazioni F. :S. a contatto, le quali ‘eon- 
sidereranno come carico o scarico locale, I carri in transito sulle linee F. S. 
non dovranno essere compresi nella statistica. 

La statistica dovrà essere compilata per il perioGo dal 1° settembre al 30 
novembre da tutte le stazioni dei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, * 
Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reegio Calabria 
Palermo. 

A campagna ultimata, le Sezioni Movimento invieranno al proprio Ser- 
vizio una relazione particolareggiata sullo svolgimento dei trasporti vendem- . 
miali, con una statistica complessiva sulle stesse basi delle segnalazioni rice. 
vute dalle stazioni come sopra è detto. 


31. Deviazione dei trasporti nei casi di interruzione di linee. ‘— Per re- 
golare l'inoltro di trasporti. vendemmiali in censo di interruzione di linee, si 
dovranno osservare le seguenti disposizioni: 


CASO 1° — Interruzione al Sud di Foggia. -- In Sezion: Movimento 
di Bari, n seconda del punto in cui si determinerà l'interruzione, provvederà 
a riportare i trasporti a Fogzia, semuendo gli istradamenti di: Taranto-Bari 
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ovvero Taranto Gioia del Colle-Spinazzola-Binletta, ovvero Taranto-Gioia del 
Colle - Spinazzola . Roechetta - Foggia ovvero Taranto - Metaponto - Potenza - 
Rocechetta-Fogzia. 

La Sezione di Bari, ove lo ritenza eppartnua è possibile, potrà però istra- 
dare sulla Potenza Salerno-Napoli-Formia sino a ire treni eomposti di carri 
appartenenti ai gruppi +" e 5°. | 

Detti carri verranno inoltrati su Bologna Smistemento, in amalocia a 
quanto pievisto al caso 2°, 

CASO 2° — Iulerruzione tra Foguia € Rin'am. -— Dalla Sezione di Bari 
i carri di trasporti vendemmiali vervanno inoltrati sti Boloema per la via 
Fosgia-Benevento-Caserta-Villa LeRoma-Firenze- Vernio M. C., ad eccezione 
di quelli appartenenti «l gruppo 1° sub a), che Aovranno essere inoltrati por 
la via più Dreve rimasta libera. 


CASO 3° —- Drienuzione contemporenca fra Brodisi e Foggia e tra Fog. 
gia e Rin. — Tar Sezione di Bari devierà i trasporti vendemmiali pei la via 


di Brindi:LM tapenito-Potenza-Salerno-Napol?: Formia fino ad un massimo giov. 
naliero di 1.350 tonnellate. 

I rimanenti trasporti dovranno essere riportati alla stazione di Foggia 
per le vie rimaste disponibili, come previsto nel caso 1°. 

Nei casi in cni le condotte pervengano a Bologna Smistamento arziehò a 
Rimini, per effetto di queste deviazioni, sarà cura della Sezione di Bologna 
di provvedere che la ricomposizione di queste condotte venza eseguita a R:-g 
lorna Smistamento con le stesse norme di eni a] punto 24 del presente Or- 
dine di Servizio, 


Da trbuito agli agenti delle classi 1,2, 3, 5,3, 9, 11, 12 e 15, 
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ALLEGATO ALLO, DI S. N. 4-v - 1942-XX. 


ITINERARIO NORMALE DELLE CONDOTTE 


Condotte ascendenti da Forgia, via anermale di Caserta-Villa Literno-R: ma 
- Yornio M. C.-Bologna. 


n o -—__———_—————— 
ne 
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Numero delle condotte 
STAZIONI 


58 68 
rc ibiuge 0 Lal FUR, ha dai in Si PERI 
I 8250 8204 
Foggia: sc ea ee _ a 
| 21.05 3.20 
0.30 5. 52 
Benevento 8252 Sa 
1.22 i 6.18 
| sit Le iDan ia 

a 3.83 8.40 
Caserta . . . ... 0.0... 8254 sa 
4.22 8.49 
| 4.41 dll 
Gricignano T. . . ..0.0.0.. +1 9710 7098 
i 5.00 9.15 
NIPOTE 
5.10 4.20 
S. Marcellino F. . . . . +... + 9468 i 
5.30 9.80 
5. 42 9.43 
ì Lit (e) . ® . . ° . D) ° sa _ 
Villa Litern oi i 
7.1 11.18 
Formia... 0.000.000 8074 * 8090 
| 8 18 11.49 

\ 
1100 14.35 
urtina . . ...... 5584 5698 
Romeo 13.13 15 12 
i 15 25 18.24 
Chiusi B. Ch. . ./....0... ' 8004 8020 


i 15.28 19.56 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FHRROVIE DELLO BTATO 8Y 


—— —r— -—_——————_ ———_—_——_.— 


S:guito: Condotto ascendenti da Foggia, via anermalo di Caserta - Villa | 
Literno - Roms - Vornio - Bologna. | 


eni n i —- +... | lio gl altri e ina TEL tino —..+ ——_——— —. 
3: re rapinare si: = peer CE SR Ri I e 


REA RIONI LT ll ES e © 
58 68 
19.26 23,22 
Firenze C. M. 7388 7592» 
19.42 23.35) 
19.52 23.45 
Firenze Rifredi... 0.0... 7388 | 7300 
20.14 0.27 
20.82 0.35 
Proto: ;- o. Li e — sat 
20,41 ()_41 
22 30 2.B5 
Bologna S. Ruffillo |. . . . . .. 7708 534 . 
_ 28.01 2.41 
2.00 D. 27 
Parma 9154 9016 
2.06 o 5.37 
2.24 6.03 
Fidenza 9130 9020 
2.834 6 837 
3.14 7.17 
Piacenza 8994 9032 
8.51 7.51 
ini Ja RIE 
5.54 9.21 
Milano Rogoredo 430 L 460 L 
6.18 9. 5I 
6 39 10.14 
Milano Smistamento sei na 
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Condotte ascordenti da Foggia, via Rimini — 
Numero delle condotte 
STAZIONI - ia eee 
60 | 62 64 68 
| a 
i | 7514 2594 . 7548 ' 7566 
Foggia | 6.00 : 11.44 16.01 | 21.45 di 
| 
| | i 
lauro, dio. = ; > SET E io > 
| , 
9.26. 1604 | 19.42 | 1.20 
Termoli 7516 — 7548 1976 
‘10.40 - 16.09 | 21.04 2.82 
| 
J dai A 
: i i 
138.58 - 2013 = 106! 605 
Pescara .Centrale 7518 >. 7540 | 7659 | 7864 
15.42 22.08 5.48 6,53 
: x. 
DE al - Foti di | 
i | I | 
21.49 858 10.54 | 14.10 
Ancona 9832 9744 —. 9792 9798 k 
22/40 4.42 . 14.19 | 15.86 
Li eo So i nba Le siii LL 
Rimini 041 | 6.49 16.18 | 17.44 
da: ì 
À 
(segue 
Ra 


wi 
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Seguito: Condette ascendenti da. Rimiri 


=———c————_———-———6rr—_’0@s6—@e’@——@—rcceE[ÙÒÙ;>|FHW- ———- 
i Numero delle condotte 
STAZIONI ASSET “ESTA 
70 | 72 74 | 76 


— _———m——— 
-— —T --- — —- ea — 


Î 
I . 

9788 i 9812. 9826 9776 
| 


Rimini. i O sa de 
| 15.49 21 — 0.01 13.23 


17 11°. 22.36 1.22 14.44 


Faenzu È se e e e e fee, RI — - 9828 = 
(17,80 22,59 ! 2.04 | 14.39 

e la ila LE . 
n 23.10 | 2.13 15— 
Castel Bolognese on: | | = a = 


— — _—__ 


I 
18.28 0.22 3.17 | 15.52 
Mirandola Ozzano . . ..° 724 5808. 5I4 , 700 
i 18.27 0.27 3.297 16.27 
di he Ì Gi i PARSOITAA 
| 

| 1859 0,59 | 359 16.59 
savino ‘9120. 2000 9018 SINO 
I 19.00 1.33 > 4.03 17 23 
19.32 Do 2.08 | 4850 17.55 
Modena 122 {è te | ua 
00.00 ; 2.14 | 4.50 18.21 

Sert er LE CA PRA. rana NETTO TI O a 
Reggio | 20.59 | 243 | 5.19 18.50 
“Igo Emilia 91.30 | - - > 
| 3134 | 246 | 5.29 18.54 

ice ai lira ail soil 
22.07 919 | 555 | 19.27 
Parma . 9134 | — | 9028 | SI? 
ftt ag.07 | 8,37! 7.15 | 19.5 
ne DOTTI 3,39 io agg | 7.4 | 20.17 
bi 9186 7114 o 
93.55 5.04 7.42 | 20.18 
dna e 0.35 | 8.22 | 20.58 
sa i 6142 , 9028 _ 
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Seguito: Gendotto ascendenti da Rimini 


Milano Rogoredo . 


S00., FRRVVRAIII 


_———m tt — — co 


Milano Smistamento 


Cremona 


Numero delle condotte 


70 72 74 


re 
ea 
--D. 
e 
er tei i i est ini 


. 
b co —> 
. 
Ù 
Ù — Cui 
U 
' 


- n — — re 


14.55 

da lora, e 
| | 
| 15.45 | 
dei 


dî KI 


Mea È 
171, ,1 
CI 6 n 
SUL 
PR 
«x 
d'la 
Radici 
iO rà 
» dti 
‘aa. 
» 
A 


"m. 
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Comunicazioni: Gare, appalti ece. per lavori e ferniture. 
—.—-_—ncc-cro-_T.@mkk...rt-..oocm.-_—1_———————— 


5 Garo Im 
. P. Licita- | Termine utile DoS Ufficio incaricate 
i sione privata per la approssi- 
LAVORI E MORNITURS T. P. 'l’ratta- ù i mativo delle 
tiva private resen si 
A. È. Ap- delle oftert< x pratiche 
palto concorsi appal 
CR Ore i8 = ee geo 
Revisione generale armamento net- , Î - Sezione Lavori 
la stazione di Fiume. DO LP. MeetytS:= "tte | SIS00O | Trieste 
Ripassatura sistematica di binari; = "| Ore 12 | a er a 
di corsa del Riparto Lavori di | L P. lael 24 sioito] 600.000 | a 
Domodossola. uu. dei 1° 1942-XX da Lat Si “a 
Manutenzione armamento dal Km. Ore 18 
24 ul Km. 46 della linea Meta- L. P. Sa dr: Reosto 417.709 v | Reggio Calabria 
ponto-Reggio Calabria. i e 


————€  __ ——-- - — «+ —— — 


Manutenzione armamento fra io | E . Sezione Lavori 


Km. 435 e 462 della linea Me- LP. del do 3 356.300 | 

taponto-Reggio Calabria. — _ O _1942-XX sto | 3 nm | Reeglo CRARra Di 
Manutenzione armamento fra i UU © Ore 18 & 

Km, 0 + 357 e 24 della linea | La P. del 25 agosto! 344.200 20 | RO cana 

Metaponto-Reggio Calabria. RE 5 RE Bin 


n + —.- — o. - 


Costruzioni di tre centraline per 
A.C.K. nelle stazioni di Sarza- 


Sezione Lavori 


Î Ore 18 
‘del 25 spo. 480.500 Firenze 


I 
na, Arcola e Vezzano. È | 1942-XX A (È ceallaotalie 
Luvor1 di completamento del Pa- Ore 18 I ! Sezione Lavori 
diglione . Colonia Montana Co- | L P. del 27 agosto 1.523.300 | Firenze 
stanzo Ciano a Piano di Doccia. | — e: 1 1942-XX wa pa ita pì di 
Manutenzione armamento fra i Ore 18 Sezione Lavori 


L P. 


Km. 341 e 372 della linea Me- del 30 agosto| 346.250 i Reggio Calabria 


taponto-Reggio Calabria, ice i LL MR eun SOA ETA 
Manutenzione armamento fra i' j Ore 18 Sezione Lavori 

Km. 372 e 404 della linea Me-| LP. del 30 asta 338.500 ‘ Reggio Calabria 

_taponto-Reggio ‘ Calabria. Î MIRI: | 1942-XX Lera Trai 

acari Ore 180 |o Sezione Lavori 

sistemazione tratto delli sallena | 471.000 

Bazzana sulla linea Asti-Acqui.:  P. Tad Fo a Torino 
———————————_—————_____—__——___É6__rne- L= + 7 nn — So —_- co —_— -. + - e -* --e-- © - ——T __—.- | sezione. ini 
; | i Ore 18 |! Sezione Lavori 
Sistemazione magazzino infiamma- ; 200.000 da 

bili del D. L. di Cosenza. alici ui ds si o ; Reggio Calabria 
Appalto manipolazione e carico E Ore 1800 Igez. Mater. e Trax. 

carbone sulle locomotive presso L P. dell'11 sett. | dio Milano 

i depositi di Milano. _1942-207 __(trfennio) 02. 
Appalto di rhanipolazione e sega- | Ore 18 ISez. Mater. e Traz. 

tura legna presso il deposito di; Lu P. dell'11 sett. | 252.000 | ‘Trieste 

Erpelle Cosina. | 1942-XX (triennio)! 


——-- ——_.— —-—- aiar .-_ o 


Parte TIT — n. 38-84 - 20 agosto 1942-XX. 
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dA (3. orari Lù na ie iL alii ili 
3g Quantità MATERIALE DA FORNIRSI si presentazione incaricato 
E. + delle offerte | delle pratiche 
E) Mo fa 
D J MRI. EEE 
na NESTA “ IServizio Approv- 
Colonne di blocchi di pietre per | boa 
N. 1.00) T. P. 25.8.1942 vigionamenti - 
| | contrappesi dei fili di CORO, | A. XX Sezione 85-4 
si O ua A 
sex -* Guancialetti felpatt per boccole .T. P. © 31.8.1942 ‘ld. Sezione 7* 
locomotive. A. 
= da “Re 
N. | 7.000 ©: Tubi di micanite (in trasforma- . T. P.' 31.8.1942 IId. Sezione 7 
| , mazione), i A. XX 
Î 
| dava Tesla diana badi doi ellueouà srftai» ica el dir ennio De 
e i - i Alveoli con cuscinetti sferici.. TP. 7.9.1942 1h Sezione 7* 
i i î - 
da i ari =eae esa dal è “ia ni 
— | — Settori, isolazioni e scatole di . T. P. : 03.9.1942 Id. Sezione 7" 
resina fenolica. o A. XX! 
» sia +... -- D et - _ — 1 0 e e (E a + O <—-e-- ee 
N. Ro ! Trasmissioni complete per ta- | T. P. | 10.9.1942 Id. Sezione (hi 
i chimetro Hasler, i O A. XxX i 
sen eri tour suh cha cei ia i ‘ll YZ: 
a | a l’rerni di manovella per locomo- | T., P 14.9.1942 Id. Sezione 7* 
Hive: e de 
1 co | 
» i 22.500 | Guarnizioni c tubi di gomma | T. P. | 18.9.1942 ‘Id. Sezione î* 
I per RVC. A. XX | 
! 


I} Direttore Generale 
VELANI 


du 


15T MA » 


Ne 
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"! CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen 


sione. . .. +. 0.0 +. » «LL 1600 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrisponenti ed altri enti . . . . .>» 8200 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 


che: dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

| Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
t numeri dell’annata. | 


——— = - + e- cite 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli - 


agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all’indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento di indiriezo, non assumendosi 
Amministrazione alcuna responsabilità per gli even 
tuali disguidi causati dalla mancunzca di tale comunica. 
Vione. 


PATH THRZA - Ordini di servizio è Circelari 41 4:--+s.: 


l'omunicazioni : 


Rama. 19495 NE 


8.366 0 
Anno XXXV - N. 35 


27 agosto 1942 
Anno XX 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
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INDICE 


e >, ; 
ùl di 
PARTH PRIMA - Leggi © decreti ia. Pag. 
EERCCS 
o 
è se sa Sri re: past, ; 
3 lnglio 1942.XNX —- Leese n. 867, <- Conti consuntivi dell'Ammiristrazione 
delle Ferrovie dello Sisto per gli esercizi finanziari 1936-57 e 1937.238 , 397 
22 maggio 1942.XN -- Regio Decereto-Lesge n. 772 -— Norme per il coor- 
dinamento.e la migliore ntilizzazione di tutti i mezzi di trasporto di cose 
su strada . . | è & & 0 È e e AD a a e e a 9906 
Frrata.eorrige -- Boll Off. n. 33-34 del 20 agosto 1942-NN -- Deereto 
27 cineno 1942.XXN, n. S35 . 396 
. È 
} PARBTR SROONDA - Ordini generali, Oruini di serviaie 
Circolari ed Istrusioni di durate 
Indeterminata: 
Ordine di servizio n. 94, — Servizio merci nella stazione di Apuania 207 
CAOMmnnicati 
2 Esame di idoneità salle funzioni di Guardaimmerei o 2//20/004. 298 
— Deliberazioni Ministeriali cirea le imprese ammesse a gestire servizi | 
in appalto dell'Anmmini-trazione Ferroviaria 302 


determinata: 


Gare, appalti ece., per lavori e forniture 


Ci. 


maglie <- - . .° 55 
Ti...1° 


A 
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Lkcue 3 luglio 1942-XX, n. 867, -- Conti consuntivi dell’. Li tune rile 
Ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38 (1). 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO FP PER VOLONTÀ DELLA NAZIONI 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


I Senato e la Camera dei Fascj e delle Corporazioni, a mezzo delle loro 
Commissioni legislative, hanno approvato; 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto secue: 


ESERCIZIO 1936-57, 


Art. 1. 


1+ eutrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, ac. 
certate nell'esercizio finanziario 1936-37, per la competenza propria dell’eser- 
cizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell’Ammi- 
nistrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delie comunicazioni per 


l'esercizio predetto, in... . +. L. 13.995.132:928,18 

delle quali furono riseosse 2/2 12.161.627.080,12 

e rimasero da riscnotere 2.0... Ta 930,19 1.018,06 
Art. 2 


Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Anmninistrazione pre- 
detta, accertate nell'esercizio finanziario 1936-37. per la competenza propria 


dell’esercizio medesimo, sono stabilite in... . . L. 13995.132.928,18 

delle quali furono ‘pagate. / 0...» 12.890.461.9271 fi 

‘rimasero da pagare 2/2/22 TT104.671.006,)2 
‘Art. 3. 

Le entrate rimaste da denbaià ALE SMIATEA dell’esercizio 1935-36, ve- 
stano determinate in . . — . . Lo 1.869.451.957.74 
delle quali furono riscosse... 0.0... >» 758.200.053,73 
e rimasero da riscuotere... .. ..... . L. 1.111.251.904,01 


c  ®& 
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Art. 4. 

Le Spese rimaste da pagare alla BIUZS dell'esercizio 1935-36 restano de- 
terminate in. . dio. la «0.00... Ta. 2.063.695.904,—- 
delle quali furono pagate i è & de E È n È 982.066. 583,39 
e rimasero da pagare. 0.0.0... I 1.081.629.320,61 

Art. 5. 


T resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1956-37 sono stabiliti nelle se- 
vuenti somme: 3 

Somme rimaste da dt per la SR ropria dell'esercizio 

1936-37 art J) . i 7 230.194.948,06 

Somine rimaste da riscuotere sui residui degli Ser- 

cizi precedenti art. 3) 2/2/2222 1.111.251.904,01 


Resti attivi al 30 ziugno 1937... . . .. L  1.941.746.852,07 


Art. ‘6. 


T resti passivi la chiusura dell'esercizio 1956-37 sono stabiliti nelle se- 
quenti somme: 


Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro- 


pria dell'esercizio 1936-37 (art. 2) . . . L. 1.104.671.006.,02 
Somme rimaste da pagare sui residui degli cser- 

cizi precedenti (art. 4)... 0.0.0...» 1.081.629.320,61 

Resti passivi al 30 giugno 1937... .0.. I. 2.186.300.326,05 


iohi 


° ESERCIZIO 1937-38, 


Art. 7, 


Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell’ IVA ne delle 
Ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, ac- 
eertate nell'esercizio finanziario 1937- 38, per la competenza propria dell'eser- 
ezio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell’ Ammi- 
nistrazione stessa, allegato al rendiconto ‘del Ministero delle comunicazioni pe: 


l'esercizio predetto, in. ./.... . . . + L 17.518.961.883,73 

delle quali furono riscosse... .. 0... »  16.330.817.960,66 

e rimasero da risenotere 0... .. 0.0. IL 1188.143.923,07 
: Art. 8. 


Te spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell’Amministrazione pre- 
detta, accertate nell'esercizio finanziario 1937-38, per la competenza propria 
dell’ esereizia mede<ìimo, sono stabilite in . . . . I. 17.51A.981.883.75 
delle quali furono pagate ov» 15.788,249.211,55 


e rimasero da pagare... .. ... (Tak 1.730.712.672,18 
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Art. 9. 

le intrate mmaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1936-27, re 
stano determinate ino... di 1.941.746.852,07 
delle quali furono riseosse 2/0/0000. » 813.951.942,03 
e rimasero da riseuotere . 0.0.0... . L. 1.127.794.909,99 

Art. 10. 

La spese rimaste da Ragnie sta chiusnra dell'esercizio 1936-37, restano 
Jeterminate in. . 0. Li 2.196.300.326,65; 
delie quali furono pagate 54. 2 1.587.178.141,01 
«rimasero da paente 0200000000 I 509,122.184,72 

Art. 11. 


I resti attivi alla chinsora. dell'esercizio 1937-38. seno stabiliti nelle «e. 
guenti somme : 

Somme rimaste di r'senotere sulle entrate accerto Li per lu competenze 
propria dell’esereizi.; finanziario 1937.58 (at. 7). . ., L .158.143.923,07 
| Somme rimaste da riseuotere sui residui degli sser- 
eli precedenti (art. 9)... . 0 1.127.794.909,90) 


Resti attivi al 30 giuguo 19880... L. 2.315,938.833,06 


Art. 12. 


I resti pa-sivi alla elinbura dell'esercizio 1957-38. sono stabiliti nelle se- 
suenti somme: 
Somme rinmuiste: da pagare sulle spese ac ‘ertate ver la comprienza pre- 


pria dell'esercizio 1937-38 (art. S) . . Lo 1.750.712.672,18 
somme rimaste da pagare sni residui degli esercizi 

precedenti (art. 10). . . . . : . & « 590.122.184,72 

Recti passivi al 30 eiugno 19998... +. TI. 2.329,834.856,90 


Orliniamo che la presente, murita del sigillo dello Stato, sa inserta nella 
Raccolta ufficiale delle lessi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando wu 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come leege dello Stato, 


Dati a San Rossoe, addì 3 hizlio 1942_XX. 


VITTORIO EMANUELE 


n MessoLiNI bi River. 
Vito, il Cra dasigilli: Ce xDI. 


OLLE-*PL 
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Risto DUCRETO Lbuue 22 maggio 1942-XX, n. 772, — Norme per il coordina. 


menio € le mighore vlilizzaziane di Iutti i mezzi di trasporto di COSE Sal 
strada (1) . 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E DER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE DITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Vista la legze 20 giugno 1935-NIIL, n. 13-19. 

Visto il Là. decreto-legge 29 luglio 1938-NXVI, n. 1421; 

Visto il R, decreti ozge 8° dicembre 1933-X1, n. 1740; 

Visto il testo unico delle leggi «ulla requi-izione dei quatirupedi e dei vei- 
20lì per il Regio esercito e la Rezia marina, approvato con IR. deereto 31 gen- 
nitio 1926.1V, n. 452, e suceessive modificazioni ed estensioni; 

Vista la legge 8 luglio 19H-XIX, n. 645; - 

Visto l'art. Jb della lezge 49 gennaio 1959-NVII, n. 129; 

Ritenuto lo stato ai necessità derivent:@ATTtauza di guerra: 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Su proposta del DUCE del Fascismo, Cano de’ tfoverno e Ministro pe: 
la gmerta, per la mariun e per loaeronantiea e dui Migistro per le comuniea- 
zioni, c'intesa coi Ministri per la grazia e ziusiizia, per le finanze, per i lavori * 
pubbliei, per l'agricoltura e foreste. e per le corporazioni; 

Abbiamo deeretato e decretiamo: 


Art. 1. 


Il Prefetto provvede al ccordinamento e alla migliore utilizzazione di 
tutti i mezzi di trasporto di eose, azionati i trazione meccanica 0 animale, 
esistenti nella propria Provincia, comprendendo in esi, senza peraltro va- 
riarne l'impiego, quelli adibiti temporaneamente c con carattere continuative 
a 4rasporti esesniti per conto dell'autorità militave per soddisfare ad esigenze 
di carattere operaiivo, i ei ia 

Restnno ferme le tacoltà spettanti ‘all'autorità militure previste dalle vi. 

‘ genti disposizioni sulla preccttazione e la requisizione cei mezzi di trasporto n 
trazione animale e a trazione meccanica. ni | 


Art. 2. 


Per il coordinamento è Ja migliore utilizzazione dei mezzi di trasporto 
di .qui al presente decreto, il Prefetto: 


A) aecerta la disponibilità di tutti i mezzi di trasporto esistenti nella 
Frovineia, anche se immatricolati in altra Provincia, azionati a frazione mer. 
canica o animale. i | i 

Tali mezzi, dopo l’accertamento, non possono trasferire la loro residenza 
fnori del territorio della Provinein senza la preventiva autorizzazione del 
Prefetto; 

23) procede, ove ocrorra, aila requisizione dei mezzi di trasporto di I 

ul presente articolo oppure ordina che j titolari dei rispettivi documenti di cir- 


(1) Pulbbeato nelia Gazzetta Ufficiale n, 167 delo17 laglio 1942-XN. 


Lerte 1 n. 350 27 agosto 19412-XX, 
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colazione eseguano quei trasporti che in via continuativa, saltuaria od occasio- 
nale, siano ritenuti, da esso Prefetto, necessari. | 

In caso di requisizione, si applicano le norme di cui al testo unico delle 
lesygi sulla requisizione dei quadrupediì « dei veicoli per il Regio esercito e per 
la Resi marina approvato con R. deereto 31 gennaio 1926.1V, n.452, e sue. 
cessìve modificazioni cd estensioni; 


(°) può disporre, sentite le competenti organizzazioni sindacali, la costi- 
tuzione di uno o più consorzi obbligatori tra i proprietari di automezzi, comun. 
que azionati, tanto s provvisti. di licenza al trasporto di cose im conto proprio 
che di autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi: 


D) determina l’importanza e l'urzonza dei trasporti, eradiandoli secondo 
il seguente ordine di precedenza : 

1) trasporti per esigenze belliche di carattere operativo di cui al 
1° comma dell’art. 1; trasporti di interesse bellivo degli stabilimenti posti sotto 
il controllo del Sottosegretariate di Stato per le fabbricazioni di guerra; tra- 
sporti di prodotti alimentari di prima necessità, di sale, legna e carbone vega- 
tale, destinati agli ammassi, ai mercati ed alla distribuzione od avviati, in cenere 
alla utilizzazione, nonchè quelli per esigenze lavorative e produttive delle 
aziende agricole; 


_ “ i 2) trasporli per servizi militari territoriali ordinari cui le autorità 

militari provvedono as mezzo di appalti; trasporti dei materiali destinati alla 

hi. Saakéecuzione di opere pubbliche in gestione diretta dello Stato; trasporti di valori 
-dello Stato; 


3) trasporti per attività industriali 0 commeretali di notevole interessa; 
{ © - 4 tutti gli altri trasporti; 


; E) dispone che il carico, sempre che possibile, sia completo e siano evi- 
tati 1 viaggi «oto; 


1°) proibisée, salvo fagticolari esigenze da valutarzi ca-o per caso, che 
venga effettuato un trasporta con automezzi allorchè tutte 0 parto del percorso 
possa farsi ‘per ferrovia, e @lie vengano usati automezzi allorehò i trasporti 
possono essere eseguiti con mezzi a trazione non meccarica, speeie nell'interno 
o vicinanze degli abitati; | A 


DS t- 
a) 


G) determina, in armonia a quanto verrà stabilito dalle istruzioni per 
l'applicazione del presente Regio decreto Tepoe, quali cose debbano essere escluse 
dal trasporto a trazione meccanica e quali possano trasportarsi saftanto n sa- 
guito di autorizzazione da rilasciarsi di volta in volta. LI 


| __ 
° Art. 3. f; 


A 3 

Le facoltà attribuite al Prefetto dal presente decreto non. fzuardano gli 
automezzi. ed i veicoli a trazione animale di proprietà dello Stafo, del P.N.!. 
e quelli adibiti ai servizi continuativi dell’Amministrazione delle Ferrovie dello 
Stato e della Ammnistrazione postale, telegrafica e telefonica. 

Quelli invece appartenenti alle Provincie, ni Comuni ca ad altri Enti pub- 
blici possono essere assoggettati ai provvedimenti di eni al presente decreto, 

. previa intesa tra il Prefetto e Amministrazione interessata. 


. Art. 4. 
Alle funzioni di cui agli articoli 1 e 2 ilPrefetto.provrede a mezzo dl. 


Ufficio provinciale delle Corporazioni, che allo scopo dì ritnire e coordinare 
la riphiacsta A: traannrt. a raaliszaro la miolianra ntiliszaziana Aai rvaîrali. altra che 
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avvalersi dell’opera dei consorzi di cui al precedente art. 2, può anche nomi- 
nare in: apposito incaricato locale in tutti o in qualcuno dei comuni della Pro- 
vineia, od anche in frazione di Comuni, 

Il Pretetto potrà sezitite, occorrendo, anehe il parere delle orvanizzazioni 


sindacali interessate. 3 


Gli Ispettorati compartimeutali della motorizzazione civile e dei trasporti 
in concessione, le Sedi provinciali del R.A.C.1. ed i Comunj forniranno al Pre- 
fetto tutti gli elementi e le notizie che venisso loro richieste relativamente 
alle ditte trasportatrici e alla consistenza dei miczzi di trasporto di cose a tra. 
gione meccanica o animale, 


Art. 6. 


Je autorità militari aventi giurisdizione in temitorio segnalranno mensil- 
mieute al Pretetto j mezzi comun que adibiti zi trasporti per esigenze di caral- 
tere operativo di cui al 1° comma vell'art. 1, 

La delegazione competente del Sottoseeretaviato di Stato per le fabbrica 
zioni di gierra, la Sezione provinelale dell’alin: tazione, I Coman.io della di- 
tesa territoriale, l'Amministrazione finanziaria, { Anumoistrazione gutenoma dei 
uczopoli di Stato e gli uttiei periferici del Ministero dei lavori pubblici « 
dell'Azienda autonoma statale cella strada presenteranro al Pretetto i pro. 
grammi mensili dei trasporii Interessanti le rispettive anauluistrazioni, segna- 
lanuy altresì se e quali mezzi Siano da impegnare per i trasporti relativi, 

bimialinente dovrà essere ratto dalle ditte che debbono effettuare trasporti 
per attività industriali o commerciali di notevole interesse, 

Nella ricìiesta dovrà indicarsi il cenere, il peso delle cose da trasportare, 
il percorso da com}: vere eda durata de Tia prestazione. 

Sulla base dei presramimni e delle richieste pervenutegli, il Prefetto pre. 
dispone il piavo di utilizzazione degli avteme:zi necessari, per i trasporti di 
eui gi nunieri 1), 2) e 3) della lettera / dell'art. 2. 

Tale piano può essere modiiicato  quanilo sini contingenti di necessità 
lo richiedano. | 

Qualora ragioni di migliore utilizzazione degli automezzi, sia per i viaggi 
sli andata, che per i ritorni lo consiglino, il Prefetto può ordinare che un tra- 
«porto, anzichè essere effettuato con l’autemnezzo designato dall'interessato, sit 
affettuato con, altro automezzo al quale sarà «lato l'ordine di trasporto pre- 
visto dall'art. ©, lettera 2. 

Nei casi di trasporti riguardanti territori di provincie finitime saranno 
presi accordi tra i Prefetti interessati. ì 

[n casi dubbi, la decisione spetta al Ministro per le comunicazioni. 


Art. 7. 


I trasporti di cuni al n + delia lettera D dell'art. 2 porsono essere eseguiti 
con i mezz dispombili dopo assicurati i trasporti sli cui al piano previsto dal 
Part. 6, salvo quanio è disposto nel'enecessivo art. 13, 


Art. 8. 


Il Prefetto Fanno a che «dai titolari di licenza di trasporto in onto 


p.oprio siano ef 
meute se interessate Ad uno stesso genere di trasporti, flir-eonsetvando titolo di 


imelerenza nel carico. 


ttuati trasporti cumulativi per più persone o ditte spetta! 
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Art. 9. 


I trasporti di cose su strada a mezzo di autoveicoli comunque azionati, pur 
dovendo essere muniti di licenza per trasporto di cose in conto proprio o «i 
‘ autorizzazione di trasporto di cose per conto di terzi, sono soggetti indistinta- 
mente, durante l'attuale stato di emergenza e fino a nuova disposizione, all: 
norme che regolano i trasporti di cose per conto di terzi, tanto agli ettetti della 
legge 20 giugno 1935-XLII, n, 1549, concernente la disciplina dei servizi di 
trasporto merci mediante autoveicoli, quanto a quelli del k. decreto-legge 29 lu- 
schio 1938-XVI, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 58, e 
successive disposizioni, riguardanti la tassa sui trasporti di cose con automezzi, 
rimorchi e filovie. i 


Art. 10. 


Per i trasporti di cose con automezzi e rimorchi, per i quali è obbligatorio 
l’uso del libretto di esercizio, previsto uall'art. 13, le tasst di cui al R. deereto- 
legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, e successive disposizioni, si corrisponde 
esclusivamente mediante versamento diretto al competente Ufficio del registro, 
in base alle risultanze delle bollette inscritte nel detto libretto. 

Le ditte che esercitano il trasporto di cose proprie o di terzi con automezzi 
e rimorchi devono denunziare, entro il termine di 20 giorni dall’entrata in vi- 
wore del presente decreto, il proprio esercizio al competente Ufricio del registro, 
indicando particolarmente il numero, il tipo e la portata degli autoveicoli e 
rimorchi di cui dispongono per il trasporto. Entro il medesimo termine le ditte 
stesse devono effettuare, presso il detto Ufficio del registro, il deposito di 
I; 3000 per ogni motrice e di L. 2000 per ogni rimorchio denunciato. 

A ricliesta della ditta o dell'Ufficio il detto deposito ‘potrà essere ridotto 
od aumentato con decisione insindacabile dell’Intendentc di finanza. In caso 
di aumento il deposito deve essere integrato dalla ditta nel termine di 10 giorni 
‘lalla notificazione della decisione dell’Intendente, 

Con provvedimento dell’Intendente di finanza il deposito suddetto può 
essere totalmente o parzialmente incamerato per tassa e penalità non pagate. 
La ditta in questo cuso è obbligata a reintesrare il deposito nel termine di 
10 giorni dalla notificazione della decisione dell'Tntendente. 

Nel] caso di cessazione dell'esercizio dei trasporti o di abolizione della 
tassa prevista dal citato R. decreto-legge, l’Intendente di finanza provvede alle 
svincolo del deposito su domanda dell’interessato. 

Nel caso di ditte che esercitano esclusivamente trasporti a collettame, come 
pure nel caso di ditte che effettuano esclusivamente trasporti per rifornimento 
dj generi alimentari a centri urbani è in facoltà dell’Amministrazione finan. 
ziaria di consentire, giusta le di-posizioni ed entro i limiti che saranno stabi. 
liti con le istruzioni per l’applicazione del presente R. deereto-legre, che il 
pagamento della tassa, di cui al citato R. decreto-lesse 29 luglio 1938-XVT, 
n. 1121, e successive disposizioni, abbia luogo a mezzo di abbonamento. 


LS 


Art. 11. 


Ai fini del pagamento della tassa di cui all'articolo precedente è fatto ob- 
hligo alle ditte: . 

a) di liquidare, in calce alla bolletta del libretto di esercizio, prima di 
iniziare od eseguire il trasporto, l'ammontare della tassa dovuta, indicando per 
ogni viaggio il percorso da seguire e la qualità e il neso delle cose da tra. 
5 are; 3% 

3) di presentare, entro i primi cinque, siorni di, ogni bimestre, al com- 
petente Ufficio del registro, il libretto di esercizio, di cui al Guecessivo art, 13, 


è 
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insieme ad un elenco riepilogativo, in doppo esemplare, delle tasse liquidate 
per i trasporti eseguiti nel bimestre precedente e di effettuare contemporanca- 
mente il paramento dell'ammontare complessivo della ta-sa dovuta. 

L'Uflicio del registro potrà trattenere per un ulteriore periodo di cinque 
giorni il fascicolo mensile del libretto di esercizio per i necessari controlli. 

Ogni pagamento complementare di tassa deve essere ctfettuato entro i 
clieci ciorni dalla richiesta dell'Ufficio. 

Gli abbonamenti in corso alla data di entrata in vigore del presente de- 
creto, per il pagamento della tassa di cui al citato R. deercto-legge 29 luglio 
1938.X VT, n. 1121, e successive disposizioni, restano validi fino alla scadenza 
de periodo eui si rifemsce il rafeo di tassa già versato. 


Art. 12. 


Le tariffe dei trasporti saranno nazionali. 


UH Ministro per le corporazioni, di coneerto col Ministro per le comuni 
razioni, sentita ta Corporazione competente, unifieherà le tariffe. 


Art. 13. 


I} quantitativo di carburante, di combustibile e di lihirfieauto assegmai: 
mensilmente al trasporto di cose, ad eccezione di una quota determinata di 
tesa fra il Comando Supremo e il Ministero delle corporaziini per i trasporti 
per esizenze di carattere operativo di cui al 1° comma dell’a:t. 1 e di un'altra 
quota determinata d'intesa fra il Ministero di agricoltura e il Ministero delle 
corporazioni destinata a garantire i trasporti j-er esigenze intery rovinciali in- 
*eressanti l'alimentazione, sarà dal Prefetto uilizzato per le esigenze dei tra 
spoti di eni ai numeri 1), 2) e 3) della lettera D dell'art, 2. 

Dopo soddisfatte tali esigenze, il Prefetto destinerà i quantitativi residuati 
agli automezzi adibiti a tutti gli altri trasporti, in ragione della loro migliore 
utilizzazione, risultante dall’apposito libretto di esercizio, che sarà rilasciato 
dagli Tspet'.rati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti i 
concessione. redatto in conformità alle norme di applicazione del presente 
io decreto-ivgge. ì | 

A tal fine dovrà sempre ewrarsi, dall'interessato, che il libretto di esercizi» 
sia serupolosamente aggiornato per ogni viaggio così d'andata come in vitorn». 
e nel caso eccezionale di ritorno a vuoto dovranno farsi risultare i motivi delli 
mancanza di carico mediante particolare annotazione. 

Tale annotazione dovrà essere convalidata, nel capoluogo di Provincia, dal 
C'onsiglio provinciale delle corporazioni, o dal Consorzio o Ente da esso dest 
gnato e negli altri casi dall’incaricato di cui all'art. 4 o dal Comando dei 
Reali carabinieri, | 

L'assegnazione di carburante, di combustibile, di lubrificante e di gomme 
sdrà necata in caso di mancata utilizzazione, di cattiva utilizzazione dell'anto 
mezzo, di irregolare tenuta del libretto di esercizio. 


i Ar. 14. Gai 


I funzionari, ufficiali ed agenti dearicati della prevenzione # dell'accer- 
mento delle contravvenzioni sulla circotazione stradale elencati nell'art. 122 del 
Rezio decreto-legge 8 dicembre 193%XI, n. 1740, ed incaricati degli accer- 
tamenti relativi alle tasse sni trasporfi di cose elencati all'art, 24 della legge 
29 luglio 1938-XVI, n. 1121, faranno frequenti riscontri dei libretti di eser- 
cigio, annotandovi conferma delle indicazioni esistenti sul libretto circa la data 
ce] trasportoy il genere delle cose trasportate, il peso approssimato e gli estremi 


gr 


— 2. e. 


eu 


ala 
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lait 


del percorso relativam: nte al trasporie in atto, oppure iserivendovi Je even- 
tuali rettifiche: in quest'ultimo caso dovranno farne immediata segnalazione 
al Prefetto agli effetti di cui agli articoli Se 15. v. 

A tal fine i conducenti sono teiuii ad esibive ui predetti funzionari, uf- 
‘iciali ed agenti, il libretto di esercizio. 

Per il rifiuto da parte delle ditte e dei loro dipendenti ad esibive i libretti 
di esercizio sì incorre nell'ammenda da 1. 50 a L. 500. 


Art. 15. 


Per le infrazioni alle norme del presente decreto, quando non costituiscano 
alto più grave, si applicano le sanzioni previste nell’art. 12 della leege 8 lu- 
zlio 1941-XIX, n. 645. 

l’er omesse, infedeli od inesatte registrazioni sul libretto di esercizio, il 
Preictto dispone il ritiro della licenza o dell’antorizzazione del trasporto di 
cosp al titolare dell’autoveicolo, ovvero delle patenti di abilitazione alla guida 
degli autoveicoli al conducente, per un periodo da ino a tre mesi e in caso 
MN recidiva pel periodo da tre a sci mesi, a seconda «he cial libretto di esercizio 
risulti che l'infrazione è imputabile al titolare dell'autove!colo 0 al conducente. 

Del provvedimento adottato il Prefetto dù notizia al Ministero delle co- 
municazioni (Ispettorato cenerale della motorizzazione civile e dei trasporti 
*tn concessione). 4 | 

Contro i provvedimenti del Pretetto è ammesso ricorso al Ministro per le 
comunicazioni, 


Art. 16. 


Le sanzioni stabilite dagli articoli 20, 21 e 22 del Regio decreto-leege 
29 luglio 1938-XVT, n. 1121, concernente la tassa sui trasporti di cose con 
automezzi, sono abrogate e sostituite dalle segmenti: 


1) per Vomessa denuncia prescritta dal 2° comma del procedente Watt 10, 
la ditta incorre nella pena pecvniaria da L, 100 a TL. 1600; 

2) per l’omessa o irregolare liquidazione della tasse in calce alla bolletta 
del libretto di esercizio ai sensi della lettera a dell’art. 11, la ditta incorre 
rella pena pecuniaria da un minimo di IL, 20 ad un massimo di L. 100 per 
ogni bolletta; 

3) per l’omessa integrazione del deposito nei termini previsti dal 3° e 1° 
vomma dell’art. 10. come pur: per l'omesso pagamento della tassa nei termiti 
stabiliti dalla lettera db) dell'art. 11 e dal penultimo ecmma dello stesso arti- 
colo, la ditta incorre nella sopratassa del 10 per cento dell'importo del deposita 
non integrato e della tassa non corrisposta in termine; 


4) qualora con omessa od irregolare liquidazione della tassa concorra 
l’omessa iscrizione del tra-porto «nl libretto di esercizio « nna infedele dichia- 
"azione nella bolletta della quantità o del peso delle cose oggetto del trasporto 
o delle percorrenze relative ail ogni trasporto © ad ogni destinatario. Ta ditta 
incorre indipendentemente dalla pena pecuniaria e dalla sopratassa stabilii 
ni nn. 2 e 3 di cui sopra, nell'’ammenda da un minimo pati al quadimplo della 
tassa non pagata ad un massimo pari al decuplo della fassa stessa. 


. Art. 17. 


. Le istruzioni per l'applicazione del presente Regio Acereto-levce. saranno 
emanate dal Ministro per le comunicazioni, e, per quanto ricuarda le modalità 
dell’assegnazione e della ripartizione dei combustibili, carburanti e comme. 
dal Ministro per le corporazioni : quelle per eli nrtieoli(10/115) ©) 16 dal Ministro 
per le finanze. 
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Art. 18. 


Son abrogate tutte le altre disposizioni stabilite in materia da precedenti 
leggi in quant» contrastanti con le norme del present: Regio decreto-legue. 


Art. 19. 


Le norme di eni al precedente art, 13 circa la ripartizione dei combustibili, 
carburanti o lubrificanti avranno applicazione tre mesi dopo l’entrata in vigore 
del presente Regio decreto-legge. 


Art. 20. 


I} presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la con- 
sersione in legge. i 

Hi DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, pei 
la marina e per l’acronautica e il Ministro per le conmuicazioni sono antone 
zati alla presentazione del relativo disegno di legge. 


Ordiniamo che il presente drereto, munito del sigillo dello Stato, sia in 
setto nella ltaccolta utticiale delle legei e dei decreti «iel Regno d’Italia, mas- 
dando a chiv pe spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma. addi 22 macsio 1942-XX, 


VITTORIO EMANUELE 


MussoLINI --- Host VesttUri - Grub - 
Dr Rrver -- Gora — Paresen-- Rit 


Visto. 17 (ua dasiciti: Cipxxta, 


Frrata - corrige. 


Bal. Uff. n. 35.54 del 20 agosto 1942, XX. 


R. D_ 27 giugno 1942-NN, n. 5335, — A pae. 384, nell'art, 2, i limit nu- 
mericìi riterentisi al grado 6°, che po-soso essere tenuti nella. posizione di fuo 
ruolo, devono intendersi di 24 anzichè di 25 per Je gnalifiche: di Ispettore di 
Da elusse, Segretario capo, Negretario teenieo capo, Disecnatore capo, Ret 
core eapo e Applicato capo. 


pete don. 25-27 sgosto 1IB42-XX_ 


è 
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Urdine di servizio n 94 
Servizio merci nella stazione di Apuania. 


A partire dal I° settembre 1942-XX la stazione di A'puania, aperta al- 
l'esercizio con lO. S. 15/1942, alla progressiva Km. 143 + 439 della linea 
(Zenova-Pisa fra le stazioni di Apuania Massa e Apuania Carrara, dalle quali 
dista rispettivamente Km. 3 + 168 e Km. 3 + 558, viene abilitata al servizio 
dei trasporti merci limitatamente a quelli a carro, o come tali considerati dal- 
l’Amministrazione, diretti ai raccordi della zona industrmale di Apuania o pro- 
venienti dai medesimi. 

La detta stazione seguirà il versamento degli introiti secondo le prescri- 
zioni in vigore osservando la periodicità A di cui all’O, S. 184 del 1913. 

In conseguenza di quanto sopra dovranno essere apportate, al ‘‘Pron- 
tuario Generale delle distanze chilometriche — edizione giugno 1942-XX — 
ed alle altre pubblicazioni di servizio interessate, le modificazioni risultanti 
dall’allezato al presente O. S 


Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15 


ALLEGATO AUL’O. S. x. 94 — 1942-XX, 


‘PARTE II, 


Tavola polimetrica N. 56-A (Genova-Pisa, Apuania Carrara Carrara 8. Martino 
e Viareggio-Lucca). 


Genova P. Principe e Ge- Bonassola . Km. 54 
nova P. Dinegro Km. 119 Levanto >» SI 
Genova Brignole » 117 Monterosso >» 47 
Genova Sturla . . >» 111 Vernazza . >» 44 
Genova Quarto dei Mille » 11? Corniglia. » 4A 
Genova Quinto al Mare . » 110 Manarola . » 39 
Genova Via Cattaneo >» 10M Riomaggiore . . i >» 38 
Genova Nervi . » 109 La Spezia Certrale ; >» 30 
Genova S. Ilario «+» 107 La Spezia Migliarina » 28 
Bogliasco » 107 La Spezia Marittima. >» 33 
Pontetto » 106 Vezzano . . . . . >» 23 
Pieve Ligure » 105 Arcola. E » 19 
Sori. . ...., » 103 Sarzana > 15 
Malinetti . . . . |. » 101 Luni >» 9 
Recco. Lai » 99 Apuama Carrara ; » 4 
Priaro . » 98 Carrara S. Martino » 9 
Camogli » 95 Apuania . . ; » — 
S. lorenzo. ; » 94 Apuania Massa . ; » 4 
S. Margherita Ligure » 93 Apuania Montignoso . . » 7 
S_ Michele di SSR . » 92 Forte dei Marmi Seravezza 
Rapallo n: : > 99 Querceta >» 11 
Zoagli . » 87 Pietrasanta . >» 14 
Chiavari » SS? Viareggio e Viareggio Sealo » 25 
Lavagna . » 0 Massarosa. » 33 
Cavi. . . » 7°  Nozzano » 039 
Sestri Levante >» 4 Montuolo . » 42 
Riva Trigoso » 71 Lucca. . 3 >» 48 
Moneglia » 61 Torre del Lazo Puccini . » 30 
Deiva » 61 Migliarino(Pisano. | » 38 
Framura » 57 Pisa C.le e Pisa 5. Rossore » 46 
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ALLEGATO ALL’O. S. n. 94 — 1942-XX. 


PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Nei prontuari manoseritti delle distanze chilometriche valevoli per la tas- 
s2zione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli), in uso presso le stazioni e 
g.i Utfici di controllo, nella linea Genova-Pisa, fru le stazioni di Apuania Car- 
rara e Apuania. S, Martino, si dovrà inserire il nome dì Apuania e di contro 
esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso: 

Per i prontuari delle stazioni delle linee Genova-Pisa, Apuania Carrara- 
Carrara San Martino e Viareggio-Lucca, la distanza dovrà essere rilevata dal 
prospetto allegato al presente Ordine di servizio; per i prontuari di tutte le 
altre stazioni della Rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 
a quella indicata per Apuania Carrara, Km. 30 a quella indicata per La 
Spezia, Km. 119 a quella indicata per Genova P. Principe, Km, 3 a quella 
indicata per Apuania Massa e scegliendo quella che dal confronto risulterà 


minore. 
L’istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base per 


lg, formazione della distanza. i 
Nell’indice alfabetico dei prontuari suddetti inserire, nella sede oppor- 


tuna, il nome di Apuania con il numero della pagina e il numero progressivo. 


# 


PREFAZIONE GENERALE ALL’ORARIO GENERALE DI SERVIZIO 
(Edizione febbraio 1936-XIV). 


A pagina 11, di contro al nome di Apuania esporre l’indicazione LP - vb. 


Comunicati: 
Esame di idoneità alle funzioni di Guardamerci. 


In relazione all’art. 55 del Recolamento del personale è indetta una ses- 
sione di esami di idoncità a Guardam:rei, alla quale ‘potranno chiedere di 
prendere parte gli agenti stabili che alla data di pubblicazione del presente 
Comunicato risultino già in possesso della qualifica di Guardasala, 

Le domande dezli interessati, redatte in carta da hollo da L. 6, dovranno 
pervenire per via gerarchica alle rispettive Sezioni Movimento e Commerciale 
e del Traffico non oltre 15 giorni dalla data di vubblicazione del presente 
Comunicato nel Bollettimo Ufticiale, ” 

Agli esami potranno essere ammessi anche i Guardasala non in possesso 
Aella iscrizione al P. N. F., restando però inteso che il conseguimento della 
idoneità, nonchè Peventuale disimpezno delle relative funzioni, non conferisee 
loro alcun titolo a conseguire la promozione alla qualifica superiore. 

Le ammissioni negli esami saranno decise dalle Sezioni tenendo presenti 
Ir disposizioni di cui agli articoli. 61 e 62 del Regolamento del personale e le 
relative comunicazioni saranno fatte agli interessati, a cura delle Sezioni 
sfesse, entro 30 giorni dalla data suindicata. 

Gli esami — che dovranno tenersi nelle singole sedi di Compartimento 
nel periodo dal 10 al 30 novembre p. v. — consisteranno in una prova orale 


sul programma di cui appresso. 
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ALLYSATO ALL'O, DI S. mn. 94 - 1942=.XX 


Prontuario goneralo delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° giugno 1942.X.X). 
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La Commissione esaminatrice sarà per ciascun Compartimento nominata 
dal Comitato di Esercizio e sarà composta di tre funzionari, scelti fra quelli 
delle Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico, dei quali uno di grado 
non inferiore al 5° (Presidente) e gli altri due di srado non inferiore al 6° 
(Membri). 

Ciascun Membro disporrà di uu massimo di dieci ‘punti. Saranno dichia- 
rsti idonei i candidati che avranno riportato almeno 18 punti. 

L'elenco degli idonei di ogni Sezione, che non costituirà graduatoria «li 
merito agli effetti del conferimento. delle promozioni, dovrà essere compilato 
in ordine alfabetico. 

Tale elenco, unitamente a quello riguardante gli agenti non ammessi alla 
prova o riprovati nella medesima, dovrà essere trasmesso dalle Sezioni ui 
rispettivi servizi in triplice copia non oltre il 1° dicembre p. v. 


PROGRAMMA D'ESAME 
PER L’IDONEITA’ ALLE FUNZIONI DI GUARDAMERCI 


Capo I. 


ACCETTAZIONE DELLE COST DESTINATE AL TRASPORTO 


A) Prescrizioni comunk 


1. — Distinzione dei trasporti secondo le tariffe, (Art. 3 Tariffe e arti- 
0l0 21 N.E.T.). 


2 — Documenti per il contratto di trasporto. (Articoli 15, 16, 17, 18, 
19, TIE 27 delle tariffe e 6, 7, 8, 12, 13 e 14 della C.I.M. e 28 e 29 delle 
N.E.T.). 


3. — Condizionatura delle merci. (Art. 23 delle tariffe e articoli 31, 32, 
69 e 70 delle N.E.T.). 

4. — Accettazione, indicazione sui colli, verifica della quantità, custodia 
.e riconsegna dei trasporti (Tariffe, articoli 22, 32, 37, 38, 45, 46 e 47 e 
att. 27, parte nona N.E.T.). 


_ 5. — Merei escluse dal trasporto e merci ammesse a determinate condi- 
gioni. (Art. 4 Tariffe e art. 26 N.E.T.). 
6. — Cartellini, etichette e listini sui colli e sui carri, (Art. 34 e alle- 


gato B N.E.T.). 


|__7. — Ricognizione del peso e del numero dei colli. (Articoli 21 e 27 Ta- 
mffe e articoli 36 e 41 N.E.T.). 


B) Prescrizioni particolari ‘@ determinati frasporti. si 

1 — Pacchi ferroviari - Colli espressi — Valori. (Fariffe-101, 102, 108 
*@ art, 53 a 61 N.E.T.), Istruzioni su] servizio postale. 

2. — Feretri. (Tariffa 110 e art. 62 N.E.T.) l 

3. — Veicoli - Automobili spediti dai viaggiatori. (Tariffe 106, 207, 208 
e 302, art. 63 N.E.T.). | i 

- 4. — Bestiame (Tariffe 106 e articoli 118, 119 N.E.T.). — 
5. — Trasporti derrate a G.V. (Tariffe 103 e 104 e art. 120 N.E.T.). 


6, — Trasporti con treni diretti e accelerati. (Avt, 75 Tariffe e atticoli 
94 a G6N.E.T.). 


È. pr s 


LIA 
/ No 
P DL _tericianie i VBLLE FERROVIE DELLO STATO 
a = a 


—r ————— 


Capo II. 


MEZZI DP'INOLTRO DFI TRASPORTI. 
1. Dis IStinzione dei veicoli e degli attrezzi di carico. (Articoli 71 
e TNA. 
Carri Speciali e specializzati per determinati trasporti. (Art. 73 
Tavifte e e Circolare verde 7 Bollettino Ufficiale 1938). 
3. — Carri per trasporti diretti all’estero. (Art. 113 N.E.T.). 

4. — Uso dei carri coperti, scoperti e scoperti con ‘copertone. (Art. 36 
Tariffe. Norme per la determinazione dei carri da fornire per il carico pre- 
messe alla nomenclatura delle merci ed allegato 2 alle Tariffe). 

5. — Carri serbatoio. (Alleg. 3 alle Tariffe). 

6. — Carri gru. (Tariffe art. 35 e art. 124 e allegato 3 parti I e II 
NM. E. T.) 

7. — Pulitura, lavatura e disinfezione dei carri. (Articoli 198, 199 N.E.T.). 

8. — Carri di altre Amministrazioni —- Carri privati - Nozioni sulla loro 
utilizzazione, (Alleg. 3, parte I alle N.E.T. e Regolamento dei carri privati). 

9. — Assicurazione dei carichi eseguiti dalle parti su carri SCOPE 
(Norme tecniche ‘per il carico dei carri - Alleg. 7 alle N.E.T.). 


Capo III. 
Mono D’INOLTRO DEI TRASPORTI. 


1. — Trasporti da inoltrare nei bagagliai. (Art. 136 a 143 N.E.T.). 

2. — Trasporti da inoltrare nei carri misti. (Art. 144 a 149 N.E.T.). 

3. — Trasporti da inoltrare a carro completo. (Art. 150, 152 N.E.T.). 

4. — Trasporti delle derrate deperibilissime. (Istrus. 1932). 

5. — Trasporti in servizio (Ordine di servizio 81/1923 e successive mo- 
dificazioni). 


Capo IV. 


CARICO DEI CARRI, 


1. — Visita dei veicoli. (Art. 103 N.E.T.). 

2. — Prescrizioni tecniche per il carico dei carri. (Art. 104 e Alleg. 7 
alle N.E.T.). 

3. — Sagoma limite, (Art. 105 N.E.T.). 

4, — Carico massimo. (Articoli 106, 107 N.E.T. e O S. 32/1941). 

5. — Nozioni sull'uso delle etichette per riparazione dei veicoli. (Istru- 
zione 1932 e Appendice 1935). 

6. — Carico nei carri misti e nei carri completi. Art. 114 a 117 N.E.T\. 

7. — Premi per-l’utiliszazione del materiale. (Ordine di servizio 74/1940). 

8. — Termini per il carico dei carri. (Art. sa Tariffe e Art. 97 NE.T.) 


Cino v Ji 


CURTODIA DFI TRASPORTI. 
1. — Piombatura dei carri. (Alles. 5 alle N.F.T.). 
2. — Documenti di scorta dei trasporti. (Art. 171 a 175 N. 
3. — Consegne e riconsegne dei trasporti. (Art. 161 a) 167, N. 
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4. — ovina sui trasporti. Disposizioni per i pareggi delle man- 
eanze ed eccedenze nei trasporti delle cose. (Art. 250 a 265 N.E.T.) - Riserve 
per le anormalità - Constatazioni dei danni alle cose trasportate. (Art. 49 
Tariffe e art. 244 a 249 e art. 266 a 277 N.E.T.), — Istruzioni per l’accerta- 
mento delle infrazioni alla Polizia ferroviaria. (Art. 4, punti 16, 17, 13, 
19, 20; art. 5 e 6, punti 3, 5, 8). 


Capo VI. 


SCARICO DEI CARRI. 


1. — Ricevimento dei trasporti in arrivo. (Articoli 186, 187 N.E.T.). 

2. — Riconsegna dei trasporti ai destinatari. (Art. 45 Tariffe, arti- 
colo 194 N.E.T.). 

3. — Termini per l'asportazione delle merci e del a (Articoli 32 
e 46 Tariffe e art. 196 N.E.T. - Disposizioni speciali vigenti: O. S. 69/1941, 
Faseieolo rosa, allegato alle N.E.T.). 

4, — Rispedizioni. (Art. 76 Tariffa e art. 197 N.E.T.). 

5. — Trasporti a domicilio — Servizi di collegamento. (Art. 37 Tariffo” 
e articoli 208 a 210 N.E.T.). 


Capo VII. 


TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE E NOCIVE. 


Nozioni sommarie circa gli imballaggi, i mezzi di trasporto ed i divieti 
* di comunanza di carico. — Etichette. (Istruzioni per LAPDLFAZIONO dell’ Alle- 
gato 7 alle Tariffe — Édizione 1935). 


Caro VIII. 
SERVIZIO DOGANALE. 


Invio, registrazione e ricevuta dei documenti doganali. Piombatura dei 

carri, Mancanza ed alterazione dei piombi doganali. Documenti doganali per 

gi spedizioni dirette all’estero. Bollette di legittimazione. Contrassegni ai colli. 

e da nei paia sa trasporti vincolati a dogana. (Estratto delle Istru- 

zioni per il oganale ad uso del personale dei magazzini — Ordine di 
Servizio 135/1924). 


Capo IX. 
CIRCOLAZIONE DEL MATERIALE VUOTO. 


Situazione dei veicoli. Registri per la scritturazione dei veicoli. Rapporti 
giornalieri. Materiali di altre femore. Moduli di scorta di materiale vuoto. 
(Articoli 84, 85 N.E.T. — Norme per il servizio di ripartizione, ediz. 1932, ed 
articoli 94 a 96 N.E.T.). 

Copertoni ed attrezzi di carico dell’Amministrazione di altre ferrovie € 
dei privati. (Norme, ediz, 1939). 
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| Capo X. 

| gv Eten 

PrO TEMPORANEI IN MATERIA DI TRASIORTI DELLE COSE. 
a, Ne: i, Contenute nel punto n. 43 del Supplemento al Bollettino Com- 

mercìale D-. el 16 gennaio 1941 relative ai terminij di resa, scarico delle 

merci, fornitura carri, fornitura copertoni, modificazione al contratto di tra- 

sporto, rispedizioni, utilizzazione carri, limitazioni all’accettazione delle merci, 
tasse di sosta. 


2. — Norme contenute nel punto n. 239 del Supplemento al Bollettino 
Commerciale n. 22 dell’8 giugno 1942 relative all’obbligo della dichiarazione 
flel peso delle merci spedite a carro, al divieto di richiesta di verifica del peso 
dichiarato e della tara dei carri, alla utilizzazione della capacità e della por- 
tata dei carri, alla esclusione dal trasporto di determinate merci. 

3. — Norme integrative dei provvedimenti di. cui al punto n. 239 del Sup- 


plemento al Bollettino Commerciale n. 22/1942, contenute nel punto n. 352 
del Bollettino Commerciale n. 27 del 15 luglio 1942. 


xl 
® 


Deliberazioni Ministeriali circa lo imprese ammesso # ièstiro servizi in 
appalte dell’Amministrazione ferroviaria. 


C) 
La Commissione istituita ai sensi dell’articolo 4 del R, decreto legge 23 
febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939. 
XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Im- 
prese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, 
postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nelle sedute tenu- 
tesi il 4 dicembre 1941, il 3 ed il 24 luglio 1912 presso la Direzione Generale 


delle. Ferrovie dello’ Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal 
Ministro delle Comunicazioni il 19 agosto 1942-XX. 


» 


nr : e se gi i » = INGERI è rta 
Parte K - n.35 - 27'agosto 1942-XX. Si e E I ( 
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ESTENSIONE DI ISCRIZIONE E DI LIMITE D'APPALTO 


Î Feleb i 
inne sociale e Specializzazione . 
23500, Legale e limite di appalto Estensione 


et} Ò} o ri 


BIAGI Ottorino 
Livorno 


CATTANEO Giuseppe 
Genova Sampierdarena 


CESARI rag. Aymone 
‘ Roma - 


MALDARI Giuseppe 
Giovinazzo (Bari) 


COOP. “ADUA” S. A. 
Padova 


COOPER. FATTORINI 
STAZIONI 
Porta Nuova e Porta 
Susa —- Torino 


COOPER. FACCHINI 
PORTABAGAGLI 
Bologna Staz. Centrale 


“ COOPER, PORTABA. 
GAGLI 
Ancona Staz. Centrale 


REPETTO Gustavo e 
Figlio 


Bolzano 


Facchinaggio merci e ba- 
gagli registrati — Puli- 
zia stazioni. 

L. 500.000 


Facchinaggio merci e ba- 
gagli negistrati. 
L. 1.000.000. 


Facchinaggio merci e ba- 
gagli registrati - Puli- 
zia stazioni. 

L. 1.500.000. 


Facchinaggio merci e ba- 
gagli negistrati. 
L. 200.000. 


Facchinaggio merci e ha- 
gagli registrati. 
L. 500.000. 


Facchinagzio merci e ba- 
gagli registrati —- Puli- 
zia stazioni. 

L. 500.000. 


l'acchinageio merci e ba- 
vagli registrati — Puli- 
zia stazioni. 
L. 500.000. 


Facrhinaezio merci e ba- 
gagli registrati. 
L. 200.000. 


Manovalanza in genere. 
L. 500.900. 


L. 1.500.000 


Manovalanza in genere 
L. 1.000.000 


Manovalanza in genere 
L. 1.500.000 


Pulizia stazioni 
L. 200.000 


« 


Pulizia stazioni 
L. 2.000.000 


L. 1.500.000 


L. 1.500.000” 


L: 500.000 


L. 2.000.000 


Ce nertementadici 
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CA vou: £ FORNITURE T_ P ratta- per Ta mativo delle 
tiva i fcag a: pi x dello p:atiche 
A. C. Ap- elle o 
gaito concorm i appalto 
‘7 Oi 
Costruzione cabina A «E, per IO) | LP. del 31 agosto | 399.000 drRedcLavori 
leve in stazione Orbetello. 1942. Se di AI 
Costruzione nuova luce lato Urbi: |  Orel Glima: fano 
linea Fabriano-Urbino. | 1942-XX | Ancona. 
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| 0 
no al viadutto Km. 35 + 193,27 L. P. a 2 ue | 329.80 
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| —— Ore 18 ORE ne 
Manutenzione armamento linea ' L p, del 2 sett. 250.000 Sezione Lavori 
Santbià- omiagnano Sesia. 1942 -XX n 
a CA I Oto 180,0 a P° 
Arangtenzione armamento linca L P. del 2 sett. TECTITI Sezione Lavori 
Alessandria-Arona. | | 1942-XX | SENO 
Eensolidamento fondazione prima i UTO. Ore 18 i dosivia Masi 
«+ Beconda pila ponte fiume Km. | L. P. 18 86 ttembre i 115.910 acne 
238 + 699 iinca Oriîe-Falconara. | ___d _1942-XX VIA 
ag ET ” Ore 15 (°° ito 
Fornitura portoni in legno Depu- P. del 4 sctt. 484.000 | st Lavori 
..to Locomotive Bologna. | | 194%-XX | | DISTA hi, 
WE i ATE VE 87 ( gf CO E TT n » 
ALunutenzione armamento linea | Lp, del 7 sett. i 290.000 cà zione Lavori 
Chivasso-Casale. | 194% XX | orinoa 
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Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen- 


sione. . ... 0a € 1 1 «+ L. 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . .»> 3200 
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Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai prati, agenzie, ecc., anticipatamente sd una 


‘ .::1. stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 


Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 


dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale 


Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 


-1numeri dell'annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale rlipende, a per i privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi 
l’Amministrazione alcuna responsabilità per gli even. 
tuali disguiti causati dalla mancanza di tale comunica 
tione. 
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Drcreto MinIstTERIALE 25 agosto 1942-XX, n. 467. — Modifica alle norme 
per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive 
a vapore ed elettriche, delle caldane fisse è semifisse e delle locomobili in 
servizio sulle Ferrovie dello Stato di cu al D. M. 15 febbramo 1938-XVI, 
n. 2213. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43 che dà facoltà al Mi- 
nistro delle Comunicazioni, di emanare norme riguardanti la polizia, la sicu- 
rezza e la larità dell'esercizio delle ferrovie: 

Visto il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213, riguardante le 
norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomo- 
tive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili in 
servizio sulle Ferrovie dello Stato; 

Vista la proposta avanzata dal Dirttore Generale con la relazione N. PAQ. 
ea in data 11 agosto 1942-XX del Servizio Personale ed Affari 

tenerali; 


Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 


DECRETA: 


L'art. 2, Parte prima, Capitolo I, delle Norme per gli esami di abilitazione 
alla condotti e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle cal- 
dzie fisse e semifisse e delle locomobili in servizio nelle Ferrovie dello Stato 
approvate con Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213 è sosti- 
tuito dal seguente: 


€ Condizioni di ammissione agli esami ». 


L'aspirante all’abilitazione a Macchinista (TV e TE) di 2" classe sulle 
Ferrovie dello Stato per essere ammesso agli esami deve: 


1. — Essere Macchinista di 2* elasse, o Aiuto macchinista; 
2. — Avere compiuto i} 25° anno di età o non avere superato il 50°; 
3. — Possedere i requisiti fisici secondo le norme in vigore; 


i. — Soddifare ai requisiti degli articoli 3 e + delle Norme approvate 
con Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2215. 


Roma, li 25 agosto 1942-XX. 


Il Ministro 
Host VerrUEt 
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a 9 
ne) cONCOrso LE 25 agosto 1942-XA, n 468. — Graduatoria. di verita 
è i I A 50 pa:ti di Sottocapo in prova delle stazioni. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1733; 
Udita la relazione della Direziore Generale delle Ferrovie dello Stato 


(Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/106609 in data 5 ago- 
sto 1942-XX; 


Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 
DECRETA: 


E’ approvata l'annessa graduatoria di merito del Concorso a 50 posti di 
Sottocapo in prova delle stazioni. 


Roma, li 25 agosto 1942-XX. 


Il Ministro 
di Host VENTURI 


-- —— ———————————————————— _ 


CONCORSO A 50 POSTI DI SOTTOCAPO IN PROVA DELLE STAZIONI 


Graduatoria di merito. » 


l. - MURATORE Francesco . 24, - NEGRO Aldo 
2.- PERA Giovanni ‘25. — ORTOLANO Paolo 
3. - SCARPATO Giuseppe 26. - SIMONOTTI Ettore 
4. - CHINCA. Pietro 27. - VIDALI Giorgio 
5. - CANDIDO Reneo 28. - BARTOLI Bruno 
6. - CALZA Fulgenzio 29. - CAVANNA Mario 
» 7. - DAL MASCHIO Ennio 30. - GASTALDI Mario 
8. - DISTEFANO Giuseppe ‘31 - CESANELLI Vincenzo 
9. - INEGUALE Vittorio | 


32. - SAVINI Lazzaro ‘* 
10. - ARCOLIN Giorgio 33. - BOCCA_ Teresio —— 
11. - COPPOLA (Gaetano 34. - GIACIIETTI Antonio 
12. - CONTESSOTTO Tullio 35. - DELLACHA” Renzo — 
13. - SGUERSO Giulio ‘36. - DE FELICE Felicissimo 
14. - CARLINI Enzo 37.- PETRONE Luigi 

38 

39 

40 


15. - POLI Enzo 38. - FLORA Domenico 
16. - MARTINOTTI LUnigi 39. - RUFINI Gustavo 


17. - NICOLINI Luigi £ RIETTO F £ 
18. - DI TORO Giuseppe da ig 


19. - RIZZI Alfredo 41. _ FALCIANI Valerio 

%. — : 42. - DE SIMONE Luigi 

20. - DENARI Pietro 3 

21. - CURCIO Mario 43. - INCROCCI Maro 

22. - ZAGAMI Santi 44. - TARTAROTTI Bruno 

23. — PRESUTTI Aristide 45. - DI BENEDETTO Franco 
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Drereto MInISTERIALE 25 agosto 1942-XX, n. 469. — Graduatoria dai idonei 
del concorso a 15 posti di Sorvegtiante lavori in prova, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1732; 
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stat» 


(Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG, 040/21/106620 in data 11 age. 
sto 1942-XX; 


Sentito il Consiglio @ Amministrazione; - 


DECRETA: 


E' approvata l’aunessa Graiuatona degli idonei del concorso a 15 posti 
d\ Sorvegliante lavori in ‘prova. 


Roma, li 25 agosto 1942-XX, 


Il Minsstro 
Host VENTURI 


CONCORSO A 15 POSTI DI SORVEGLIANTE LAVORI IN PROVA 


(araduatoria degli ubunei. 


lL. - COACCI Enrico 16. - FRADEANI Eolo 

2.- TAVANO Romano 17. - LIPPARINI Teo 

5. - MANETTI Mauro 185 — CARLI Giuseppe 

4. - FESTA Carmine 19. - DEL TORTO Enrico 

o. - BRACCO Oreste 20. - PATUELLI Carlo 

6. - MARINI Guglielmo 21. - GIANNOTTI Renato 
T.-'‘GANDINI Fulvio 292. —- SPAGNUOLO Alessandro 
8. - PERUZZI Rinaldo 33, - DE ASMUNDIS Lorenzo 
9. - BENTIVOGLI Enzo 94, - GAZZO Luigi 

10. - MUGNOLO Liborio 25. - MARTINO Michele 

11. - GIOVANNETTI Agostino Sa LANE uni 

12. — LUNGARINI Mario 260.7 MATTIELLO Ennio 

13. - PRLAGALLI Fulvio 27. - RESCIGNO Pasqualino 
14. - BERNARDESCHI Primo 28. - MERLER Mario 
15. - MERLINI Renato 29. - PALINI Annesio 
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x TER .- Graduatoria degli idonei 
— Rs” b me ia IALFE 25 agosto 1942. XxX, n. 470, i catorma degli 
Sr rei di Allievo Ispettore in prova, 


IT MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vieto 1l Decreto Ministeriale n. 1722 del 9 dicembre 1941-X.X; 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
“(Servizio Rate e Affari Generali) N. PAG. 040/24/140611 in data 17 ago- 
sto 1942. 


Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 


DECRETA : 


E’ approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a 6 posti 


di Allievo Ispettore in ‘prova. 

1. - FRANCHI Eugenio 9. - MILANI Giulio 

2, - MARTORELLA Giuseppe 10. - AZZARIO Adolfo i 

3. - BABILE Mario 11. - MARTINELLI Carlo Alberto 
4. - MILONE Ugo 12. - BOTTACCI Renato 

5. - NESPOLI Raffaele 13. - MAZZEI Mario 

6. - TONNICCHI Osvaldo 14. - PAGGI Bruno 

T.- OLMASTRONI Luigi 15. -- FRANCO Vinicio 

8. - ROLANDI Carlo 16. - FAILLA Ettore 


homa, li 25 agosto 1942-XX. 


Sd a e Il Ministro 
i 5 Host VENTURI | 
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Decrero MInIstERIALE 25 agosto 1942.XX, n. ‘471. — Graduatoria di merito 
del concorso a 18 posti di Segretarso in prova fra candidati muniti di abi. 
litazione tecnica in ragioneria. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1724; 

Udita la relazione della Direzione ‘Generale delle Ferrovie dello Stato 
Perno poronale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/140611 in9 data 19 ago. 
sto 1942. j 


Sentito il Consiglio d’ Amministrazione ; 
"DEORETA: 


E° approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 18 posti di 
Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione teenica in ragioneria. 


1. - SANTORI Paolo T.- FOLPINI Bernardo 

2. - LUCARINI Enzo 8. —- VIGNATI Alessandro 

3. - BASSI Amato 9. - ROMITO Domenico 

4. - MARTELLA Aldo 10. - IEZZI Luigi 

65. - MISLEI Enrico 11. - SANTANTONIO Acostino 
6. - ANTONELLI Pietro 12. - COLANGELO Manfredo 


Roma, li 25 agosto 1942-XX. 


Il Ministro 
Host VeExTmMI 
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yOXAte ETno.p.r 500 posti chi Conduttore emo în sostituzione di quello 
PP On il D. M. 20 gennaio 1942-XX, n. 2169. 


II, MINISTRI PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata da) Direttore Generale con la relazione in 
data 17 agosto 1942-XX, N. PAG. (140/24/146088,24.8.41 del Servizio Per- 
sonale e Affari Generali : 

Udito il Consiglio di Amministrazione; 


» 


DECRETA : 


1. — Le norme che regolano lo sv olgimento del concorso interno per 500 
posti di Conduttore capo, approvate con il D. M. 20 cennaio 1942-XX, ru- 
mero 2169, vengono sostituite con quelle allesate al presente, e delle quali SI 


autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. ‘ 


2. — Resta sempre in vigore il programma delle prove orali approvate 
con il citato D. M. n. 2169 pubblicato sul Bollettino fficiale n. 7 del 12 feb- 
hraio 1942-X.X. 


Roma. li 25 avosto 1942.NX, 


Il Ministro 
HosT VENTURI, 


— .-- | etro fon - ent 


NORME PER IL CONCORSO INTERNO PER N. 500 TOS: 
DI CONDUTTORE CAPO 


L. — In relazione all’art, 60 del Regolamento del personale è indetto un 
concorso interno per 500 posti di Conduttore capo. 


2. — Potranno prendere parte a tale concorso i Conduttori ‘principali 
con qualsiasi anzianità ed i Conduttori con anzianità non posteriore al 31 di- 
cembre 1940 che alla scadenza del termine fissato per la presentazione deile 
domande risultino in possesso dell’abilitazione alla dirigenza dei convogli. 


E’ inoltre requisito essenziale per }ammissione al concorso l'essere inscritto 
al Partito Nazionale Fascista. 


3. — Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione 
Generale — Servizio Movimento — seritte di proprio pugno dagli interessati 
e redatte su carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate ai Depositi 
dai quali gli agenti dipendono entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
delle preci norme sul Bollettino Ufficiale, 

anno tenute valide le domande già presehtate per’ l'ammissione al 
soncorso in base al Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, n. 2169. 

Entro i CINQUE giorni successivi le nuove ilomande, a cura del Supo- 
riore immediato, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimenîo 
corredate, ciaseuna, di un rapporto informati: o. 
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4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle 
Sezioni Movimento, le quali terranno in ciò presenti ie disposizioni degli axti- 
coli G1 e 62 del Regolamento del personale, nonchè tutti gli elementi di cui ul 
}:recedente punto 3. 


5. —- Le Commissioni esaminatrici saranno Compartimentali e verranno 
nominate dal Capo del Servizio Movnnento su proposta dei rispettivi Capi 
(‘ompartimento. 


G. — Gli esami saranno solamente orali; essi però saranno integrati dalla 
redazione individuale di un breve rapporto circa una anormalità accaduta du- 
rante la circolazione dì un treno; di tale rapporto verrà tenuto conto nell’as- 
segnazione della puntazione relativa al servizio del movimento e materiale. 


€. — Il numero massimo dei punti di cui potranre disporre le Commis- 
sioni esaminatrici per le prove orali è il seguente: + 


a i ti Lì ; Î . 
1 Brera n Servizio del movimento e ma- ‘ug | Per ciasenno 
«teriale. 0.0... +. punti 20) dei ‘componenti 


2° prova — Servizio dei viacziatori e inermi ‘» 15! !8 Commissione 


Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta. di zelo e di capacità 
dimostrata in servizio, per la valtitazione dei quali potranno essere assegnati 
fno a 10 posti. : 


8. -— Saranno dichiarati idonei i candidafi che nelle prove orali avranne 
riportato non meno di 7/10 della votazione massime» complessiva con no» 
meno di 6/10 in ciascuna delle due prove. ‘ 


9. —- La somma di tintti ji punti che i concorrenti rinsciti idonei avranno 
riportato nelle prove orali e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudini al 
grado superiore costituirà la classificazione che determinerà il posto che cia- 
scun ìdoneo dovrà occupare nella rispettiva eraduatoria di merito del concorso. 


10. — Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole ern- 
luatorie sezionali limitatamente ai quantitativi qui appresso indicati per cin. 
scuna Sezione con facoltà da parte dell’Amministrazione di addivenire anche 
n spostamenti da una Sezione all’altro degli idonei. oltre il numero fissato, 
i, in qualche Sezione non si riuscisse a coprite con eli idenei.i posti 
ati, 


Torino... .0.0.. 480? Ancona... 0. 17 
Milano 0... .. 50 Roma... ..0. 25 
Venezia ;. . ... 400 Napoli. . . . uu. 60 
Trieste 0... .0.033 >: Bari . . . .. 0. 26 
i Genova. . . . . 40. Reggio Calabria. . . 37 
Bologna . . . . . 28 Palermo . . . . . 38 
Firenze. . . . . 56, Cagliari . _. . . . 2 


Totale posti - 500, 


/ 
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Decreto MINISTERIALE 25 agosto 1942.XX, n. 470, - --- Graduatorna degli idonei 
a 60 posti di Allievo Ispettore in prova, 


TL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale n. 1722 del 9 dicembre 1941-XX; 
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 


“(Servizio Personale e Affari Generali) N, PAG. 040/24/140611 in data 17 ago. 
sto 1942-XX; 


Sentito il Consiglio d' Amministrazione ; 
DECRETA : 


E’ approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a 6 posti 
di Allievo Ispettore in ‘prova. 


1. - FRANCHI Eugenio 9. — MILANI Giulio 

9. - MARTORELLA Giuseppe 10. — AZZARIO Adolfo 

3. - BASLLE Mario 11. - MARTINELLI Carlo Alberto 
4. - MILONE Ugo 12. - BOTTACCI Renato 

5. - NESPOLI Raffaele 13. - MAZZE] Mario 

6. - TONNICCHI Osvaldo 14. - PAGGI Bruno 

T7T.- OLMASTRONI Luigi 15. - FRANCO Vinicio 

Ss. - ROLANDI Carlo 10. - FAILLA Ettore 


homa, li 25 acosto 19412-XX. 


| ia Il Ministro 
| i Hosy VENTURI l 
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DrcrETo MavistERIALI 25 agosto 1942- XX, n. ‘471. — Graduatoria di merito 
del concorso a 18 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abi. 
ltazione tecnica in ragioneria. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1724; 

Udita la relazione della Direzione ‘Generale delle Ferrovie dello Stato 
{Servizio Personale e Affari Generali) N. PAG. 040/24/140611 in9 data 19 ago. 
sto 1942.XX; 


Sentito il Consiglio d@' Amministrazione; 
DEORETA: 


E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 18 posti di 
Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria. 


1. - SANTORI Paolo 7. - FOLPINI Bernardo 

2. - LUCARINI Enzo 8. - VIGNATI Alessandro ‘ 

3. - BASSI Amato 9. - ROMITO Domenico 

4. - MARTELLA Aldo 10. —- IEZZI Luigi 

5. - MISLEI Enrico 11. - SANTANTONIO Acostino 
6. - ANTONELLI Pietro 12. - COLANGELO Manfredo 


Roma, li 25 ngosto 1942-XX. 


Il Minsstro 
Host VENTURI 


—- ui Sl) lenti ce E Ce 
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UrcreTo MINISTERIALE 25 agosto 1912.XX, n. 516 — Norme per l'ammissione ii 
concorso imterno-pir DI) posti di Conduttore capo in. sostituzione di quell 
upprovate con il D. M. 20 gennaio 1942-XX, n. 2169 


Il MINISTRI PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale com la relazione in 
data 17 agosto 1942-XX, N. PAC. 040/24/146088,.24.5.41 del Servizio Per. 
snnale e Affari Generali; | 

Udito i] Consiglio di Amministrazione; 


n 


DECRETA: 


1. — Le norme che regolano lo svolgimento del concorso interno per 500 
posti di Conduttore capo, approvate con il D. M. 20 cennaio 1942-XX, ni 
mero 2169, vengono sossituite con quelle allezate al presente, e delle quali si 
autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. 


2. — Resta sempre in vigore il programma delle prove orali approvate 
con il citato D. M. n. 2169 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 feb. 
hraio 1942-XX. 


Roma, li 25 nvosto 1942.XX., 


Il Ministro 
Host VENTURI. 


NORME PER IL CONCOLRSO INTERNO PER N. 500 POSTI 
| DI CONDUTTORE CAPO Ì 


1. — In relazione all'art, 60 del Regolamento del personale è indetto un 
concorso interno per 500 posti di Conduttore capo. 


2. — Potranno prendere parte a tale concorso i Conduttori ‘principali 
con qualsiasi anzianità ed i Conduttori con anzianità non posteriore al 31 di- 
cembre 1940 che alla scadenza del termine fissato per la presentazione ddeile 
domande risultino in possesso cell'abilitazione alla dirigenza dei convogli. 

E’ inoltre requisito essenziale per Vammissione al concorso l'essere inseriti? 
al Partito Nazionale Fascista. 


3, — Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione 
Generale — Servizio Movimento -— seritte di proprio pugno dagli interessati 


e redatte su carta Ga bollo da L. 8, dovranno essere presentate ai Depositi 
dai quali gli agenti dipendono entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale, 

Saranno tenute valide le domande già presentate per’ Pammissione al 
eoncorso in base al Decreto Ministeriale 20 gennaio 1942-XX, np. 2169. 

Entro i CINQUE giorni successivi le nuove domande, a enra del Supe- 
viore immediato, dovranno essere inviate alle competenti Sezioni Movimento 
corredate, ciascuna, di un rapporto informati p. 
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4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalle 
Sezioni Movimento, le quali terranno in ciò presenti le disposizioni degli arti- 
coli 61 e 62 del Resolamento del personale, nonchè tutti gli elementi di cui ul 
precedente punto 3. 


5. — Le Commissioni esaminatrici saranno Compartimentali e verranno 
nominate dal Capo del Servizio Movimento su proposta dei rispettivi Capi 
(‘ompartimento. 


G. — Gli esami saranno solamente orali; essi però saranno integrati dalla 
redazione individuale di un breve rapporto circa una anormalità accaduta du- 
rante la circolazione di un treno; di tale rapporto verrà tenuto conto nell’as- 
segnazione della puntazione relativa al servizio del movimento e materiale. 


7. — ll numero massimo dei punti di cui potranne disporre le Commis- 


sioni esaminatrici per le prove orali è il seguente: + 


1 pre RE Servizio del movimento e ma- ion | Per ciascuno 
<METIAlE 2... punti 20 * dei ‘componenti 


-2* prova — Servizio dei vincziatori e merci ‘215! la Commissione 


i Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di enpacità 
dimostrata in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegmati 
Fno a 10 posti. 


| 8. -— Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno 
riportato non meno di 7/10 della votazione. inassim» complessiva con nov 
rneno di 6/10 in ciascuna delle due prove. ‘ 


. 9. — La somma di tutti ji punti che i concorrenti riusciti idonei avranno 
riportato nelle prove orali e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudini al 
grado superiore costituirà la classificazione che deierminerà il posto che cia- 
seun idoneo dovrà occupare nella rispettiva eraduatoria di merito del concorso. 


— 10. — Saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole era. 
luatorie sezionali limitatamente ai quantitativi qui appres.i indicati per cis. 
suna Sezione con facoltà da parte dell’Amministrazione di addivenire anche 
a spostamenti da una Sezione all'altro degli ifonei. oltre i] numero fissato, 
o in qualche Sezione non si riusrisse fs coprire con eli idenci. i posii 
stabiliti, 


Torino. . . . .. 48 Ancona... 17 
Milano. . ... 50 Roma... 25 
Venezia... .. 40. Napoli... 0.0. 60 
Trieste... .0.33 . Bari . . .... 26 
Genova LL... 40) Reggio Calabria... 37 
Bologna . . . . . 28 «Palermo . . . . . 38 
Firenze. . . . . 56 Cagliari . . ... 2 


Totale posti - 500, 
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11. — Le graduatorie di merito saranno formate dalle Commissioni esa- 
minatrici, che, a parità di voti, daranno la precedenza agli agenti di qualifica 
superiore; tra questi agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze 
fasciste ai sensi dell'art. 5% del R. P. modificato dall’articolo 6 del R. D. L 
11 ottobre 1934, n.1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui al 
R. D., L. 2 giugno 1936, n. 1172), con preferenza agli agenti che per i detti 
bitoli abbiano riportata una maggiore puntazione' complessiva. 

La precedenza in parola è prevista anche per coloro che siano soci di di- 
ritto dell’Unione Fascista fra le famiglie numerose. 

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di 
anzianità, a norma dell’art. 59 del R. P., e del maggior carico di famiglia. 

Analogo procedimento dovrà essere seguito nello stabilire la precedenza, a 
parità di voti, fra gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore. 


12. — I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i pre- 
scritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine 
della rispettiva graduatoria di merito come sopra compilata e dovranno com- 
piere, con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di 
esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a’ termini 
dell'articolo 63 del Regolamento del personale. 


13, — Coloro i quali si rifiuteranno di raggiungere o comunque non rag. 
siungessero nel termine che verrà fissato la destinazione che verrà loro asse 
onata, anche in Compartimento diverso da quello nel quale‘ hanno sostenuto 
l'esame, saranno considerati rinuneiatari alla ‘promozione, e, a norma dell’arti- 
colo 12 del R. P., decadranno da ogmi titolo inerente al concorso. 


14, -- Le graduatorie di merita, che dovranno essere sottoposte all’appre- 
vazione del Ministro, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie 
dello Stato. 


Errata - corrige 
i Boll. n. 28 det 9 tuglio 1942-XX. 


Nella legge 21 giugno 1942-XX, n. 682, concernente variazioni allo stato 
di previsione dell’entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilane! 
«li talune Aziende autonome per Pesercizio finanziario 1941-42 ed altri provve 
dimenti di carattere finanziario, a pag. 289, tabella B, al capitolo n. 1 dello 
stato di previsione dell’Entrata dell’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, 
ove è detto: « L, 4.343.500.000 », devesi leggere: «L. 4.543.500.000 ».. 


— ——r. nc ii - _— +. .——- 
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Ordine di servizio n. 98. 
Apertura all'esercizio della formàta di ‘‘ Vàllolarga ,,. 


In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comuni- 
cazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, è stata aperta all’eser- 
cizio la fermata di “VALLELARGA”, uhicata alla progressiva Km. 7 +56 

della linea Sulmona-Vairano Caianello fra le Assuntorie di Sulmona Intro- 
dea è e o sul Gizio, dalle quali dista rispettivamente Km. 4 + 605 
e 
Detta fermata, dotata di un marciapiedi della lunghezza di m. 50 e di 
un ricovero viaggiatori, sarà impresenziata ed abilitata al solo servizio viag- 
giatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell’Or- 
dine di Servizio n. 105/1932-X e nel punto c) dell'Ordine di Servizio na- 
mero 158/1935-XIII. 

La fermata stessa sarà illuminata con fanali a petrolio, accuditi dal per- 
sonale dei Lavori e dipenderà dal 6° Riparto Movimento con sede a Sulmona 
e dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico con sede a Roma. 

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente 
agli allesati al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilo- 
metriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate. 


Distribuito agli agenti delle elassi 3, 5, 7,9, 12, 13 e 16. 


ALnumiaro ALLO, S. n. 95 — 1942-XX. 
Val 


PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 
(Edizione 1° giugno 1942-XX). 


- Pam II. 


Tavola polmetrica N. 107 (Sulmona-Campobasso 
e Carpînone-Valrano Caianello. 


Sulmona . . . +. Km. S S. Pietro care iu 

Sulmona Introdacqua » 5 cotta. . Km. 79 
Valle Larga . » -—  Vastogirardi . . .. >» 87 
Pettorano sul Gizio » 6 Carovilli Roccasicura . >» 93 
Cansano . e » 19 Pescolanciano Chiauei . » 99 
Campo di Giove . » 24 ' Sessano Civitanova . » 105 
Palena. . >» 36 Carpinone. » 111 
Rivisondoli Pescocostanzo . >» «+42 Pettoranello » 116 
Rocearaso . . >» 45 Pesche, > 118 
S. Ilario Sangro ; » 54 Isernia. . > 122 
Alfedena Scontrone. . >» 62 SS. Agapito Longano >» 129 
Montenero Valcocchiara » (66° Macchia d’Isemnia . > 133 
Castel di Sangro » 70 Monteroduni Macchia >» 135 
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Monteroduni S. Jusanio . Km. 1570 Cantalupo del Sannio e Mae- 


Rocca Ravindola ././.. >» 140 chiagodeni. 2/20. Rm. DUI 
Pozzilli LL...» 145 - 5. Massimo 2 135, 
Venafro a d 148 Boiano » 120 
Capriati a Volturno . >» 153} 5. Polo Ma!ese » 13; 
Sesto Campano » 150 Campochiaro Î » 135 
a + Guardiarezia . >» 13 
Presenzano > 161 Vinchiaturo . . ‘» 14% 
Vairano Caianello . » 165 Barvanello . > 150 
S. Angelo in Grotte . > 113. Campobasso > 150 


AuLeGaTO ALL'O, S. n. 95 — 1942-XX. 


PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 


Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le 
stazioni e gli Uffici di Controllo alla linea Sulmona-Isernia-Campobasso, fr 
j normi di Sulmona Introdacequa e Pettorano sul Gizio, si dovrà inserire “ Val. 
lelarea” e di contro esporre la distanza e i] relativo istradamento proceden 
come appresso: 

Per i prontuari delle stazioni delle linee Sulmona-Campobasso e Carpi. 
none-Vairano Caianello la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato 
al presente Ordine di Servizio; per i prontnari di tutte le altre stazioni della 
Rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km, 8 a quella indicata 
per Sulmona, Km. 18 a quella indicata per Cansano e scegliendo quella ene 
dnl confronto risulterà minore, 

L’istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla 
formazione della distanza. 

Nell’indiee alfabetico dei prortuari suddetti, inserire, nella sede oppo 
tuna, il nome di Vallelarga con il numero della pagina e il numero pro 
gTEssivo. 


PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO 
(Edizione febbraio 1936-XIV). 


A pagina 22, fra i nomi di Valledolmo e Ville Lomellina, inserure 12 
carattere corsivo: 


«Vallese: «+ <a. s BDB'Ritisia 
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Ordine di servizio n. 96. 
Estensione di servisio nella fermata di Barberino di Val d’Elsa. 


. Dal 1° settembre 1942-XX, la fermata di Barberino di Val d'Elsa, della 
linea Empoli-Chiusi, attualmente abilitata al servizio viaggiatori e bagagli, 
Viene abilitata anche al servizio merci a G. V., limitatamente ai trasporti in 
Piccole partite non eccedenti il peso di Ke. 50, 

1 conseguenza, nella Parte I del ‘‘Prontuario Generale delle distanze chi- 
lometriche”, edizione 1° giugno 1942-XX, a pag. 15, di fronte al nome di Bar- 

rino Val d’Elsa, nella colonna 9, si dovrà inserire Vindieazione G (6), 

._ Nella Parte I della ‘Prefazione all’Orario generale di servizio”, edi- 
zione 1936, a pag. 12, di contro al nome di Barberino Val d'Elsa, si dovrà 
modificare l'indicazione B in ‘‘L.". 


Distribuito agli amrenti delle classi 3, 5, 8 e 15. 


Il Dircitore Generale 
VELA NI 
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, Comunicazioni: Gare, appalti ece. per laveri o forniture. 


ta 


| LAVORI X FORNITURE 


carico e scarico materiali nel ma- 
gazzinetto di Roma Tiburtina. 


__— ——-—- —_——yy_—————y ———_.+mk46k 


Costruzione capannone nella Offi- | 
cina Rialzo di Milano Smista- ; 
mento. CES I 

Riparazione pozzo n. 2 della Gran- | 
de Galleria dell'Appennino sul- | L. P. 
ta DD. Prato-Bolo 


gna. 
Sistemazione della 


stazione di 
Porto Recanati. : L. P. 


Rinhovanenia binari su tratti del- 


la linca Bologna-Fadova. L. P. 


Sistemazione binari nel D. L. di 
Ancona. 


sone cm. - 


r'ornitura mano d' opera. per lavo- 
ri d’armamento sulla linea For- 
novo -Vezzano. 

‘‘ostruzione fabbricato per servi- 
zio pacchi postali a Roma Ti- 
burtina. 


costruzione fabbricato per uso rc- | 
fettorio e spogliatoi in stazione L. P. 
di Verona P. N. | 


> — — e —-0o---— 


C‘'ostruzione magazzino merci in 
stazione di Caldiero. 


——————— ————_—_— —_ ——- 0 -————@_e — -. .. -- 


Sistemazione massicciata linea | . L. 
Bologna-Rimin!. 


L. P. 


Manutenzione armamento linca 


Alessandria-Arona, 


Manutenzione armamento  linca | “— 
Torino-Genova e stazione di To- L. P. 
» Ì 


rino Smistamento. 


——————————_————_——  »—— —————_————1————@@ 


armamento 
Ventimiglia-Picna. 


Sistemazione massicciata 
Bologna-Verona. 


Mine a 


Lavori armamento pero amplia- 
mento impianti del Dep. Loc. 
di Padova C. 


————@—_—_mm6_6_———m6mÉ 


[Impianto Apparato Centrale dlut. 
trico in stazione di Fiumetorto. 
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Per gli impiegati dell’Arministrazione I delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen- 
sione... ras + - L, 16,00 


i privati, le Amministrazioni ferroviarie 


gg prego . + + 1 «+» S3200 


Esa 


Di A GR abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
ché: dai privati, agenzie, eco., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettera subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
Servizio Personale ed Affari Generali - lai 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Oi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gh 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, d per è privati e Amari 
astrazioni ferroviarie in corrispondenza, eco., all’indiriazo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Ge 
nerali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi 
VAmminisirazione alcuna responsabilità per gli even 
tuali disguidi caueati dalla mancanza di tale comunica 
sione. 
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LeuGE 24 giugno 1942-XX, mn. 896, — Istituzione dell'Albo nazionale degli 
esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli (1). 
i 


VITTORIO EMANUELE ITI 
DER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
7 RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


It Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro 
f'ommissioni legislative, hanno approvato; 
Noi abbiamo sanzionato c promulghiamo quanto segue: 


Art. 1. 
{ Aaa 
. . . . . . - . .’ si # 3 
E° istituito, presso l’Istituto nazionale fascista. per il commereto estero, sg? ve a 
l'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortotflorotrutticoli. ehe 
AIWPAIDO è annesso il Ruolo ‘provvisorio nazionale degli esportatori di pro Sad; 
dotti ortotlorofrutticoli. è ix: 
de 
Tip gi VAT I 
PL SE 
Art. 2. * ie ra N 
4% IP 
‘L’Albo ed il Ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortoflora- “Wuz 
fruttieoli sono composti delle seguenti sezioni: 5S 


dqyrumi freschi: 

1# Sezione: arance, mandarini, limoni: 

2% Sezione: cedri, cedrati, agrumi non nominati, 
Frutta fresche: 


3* Sezione: albicocche, ciliege, mele, pere, pesche, susine, uva da ta- 
vola, banane, frutta fresche non nominate; 


4 Sezione: lamponi, mirtilli, more, ribes. uva spina, bacche di rose 
caniue e frutta fresche non nominate di siepe c «del sottobosco; 


5" Sezione; castagne. 
Frutta secche ed essiccate: 


G* Sezione: mandorle in guscio e scu-ciate, pistacchi in guscio e 
sgusenati; 


(è Sezione: nocciole e noci in cuscio e «sgusciate; 
8* Sezione: pinoli in guscio e seusciati; 
98 Sezione: fichi secchi; 


- 102 Sezione: nva secca, prugne secche, castagne secche, frutta secchi» 
ed essiecafe hon nominate. 


— ———————_—_—_—_—+-> 


(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 24 agosto 1942-XX. 


-_ 
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«i_ spilli se ia 


i 


n 


Ort Qggi freschi: 


MU? Sezione: cavoli, cavolfiori, ‘pomidoro, agli, cipolle, insnlata, spi- 


ira ero], fagiolini, piselli, finocchi, carciofi, asparagi, carote, ortaggi ire 
echi non nominati; 


128 Sezione: patate. 
l’iori e piante: 


138 Sezione: fiori freschi recisi, foglie e piante ornamentili. 


Art. 3. 


I prodotti ortoflorotrutticoli indicati, per ciascuna sezione, nell'art. 2 pos- 
«ono essere esportati soltanto dagli inscritti nella sezione stessa dell’Albo è 
del Ruolo provvisorio, Gli iscritti come produttori possono esportare soltanio 
i prodotti dei fondi da es: condotti e, nel caso di società od enti eostituiti di 
soli produttori. oltre detti ‘prodotti, anche quelli dei fondi condotti dai prce- 
duttori medesimi, 

Gli Ufiici doganali! mon devono consentire l'esportazione di detti pro- 
otti da parte di non inseritti nella corrispondente sezione dell'Albo 6 del 
Ruolo provvisorio. ° . 

- Peri prodotti soegetti a controllo qualitativo, a norma delle disposizioni 
concernenti 1] marchio nazionale di esportazione, l’Istituto nazionale fascist 
per il commer estero deve rifiutare Vaceettazione di richieste di controllo al 
Dome di non inseritti nella corrispondente sezione dell'Albo o del Ruolo prov. 
visorio, 


Art. 4. 


Possono essere inseritte nell’Albo e persone che possiedono i secuenti 
requisiti : 


1) siano inseritte, come produttori o commercianti di prodotti orto- 
florotraiticoli, in una delle oreanizzazioni sindacali che inquadrano detti pro- 
duttori e commercianti; 


2) siano inseritte nel resistro delle imprese «della provincia ove ess: 
hanno Punica sede o la sede principale; tale inserizione non è necessaria quando 
non sia Obblizatoria a norma delle disposizioni vigenti; 


3) non appartengans alla razza ebraica 0, benchè vi appartengano, siano 
stile diseriminate; 


+) non abbiano riportato condanne per alezno dei reati preveduti negli 
rrvticoli 440 secondo e terzo comma, 441, 442, 499 e 514 del Codice penale, dai 
titoli I, IT, VII e XIIT de Iubro secondo dello stesso Codice, dell’art. 10 qAel - 
R. deereto-lexce 5 dicembre 1938-XVIT. n, 1928, convertito nella lesse 2 cin- 


eno 1939X VII, n. 739, e dell’art, 1 della legge 28 Inelio 1939-XVIT, n. 1097: 


5) non siano state dichiarate fallite 0, pur essendo fallite. siano state 
cancellate dall’ Albo dei falliti a norma dell'art, 816 del Codiee ‘di commercio 
del 1882, ovvero siano state riabilitate ai sensi degli articoli 142 e seguenti 
delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con R. decreto 16 
marzo 19429.XX, n. 267; 


. 5) diano affidamento, per attrezzatura tecnica, organizzazione con- 
merc'ale, mezzi finanziari, capacità professionale e corréttezza commerciale, di 
svolere nn lavoro di esportazione risnondente alle( direttive impartite dall» 
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autorità preposte alla disciplina ed al miglioramento dell'esportazione stessa : 


7) siano inseritte da almeno un biennio nelle sezioni del Ruolo provvi. 
sorio corrispondenti a quelle dell'Albo alle quali aspirano di essere inseritte 
ed abbiano svolto in detto periodo un regolare c lodevole lavoro di esporta - 
zione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella di 


cui all’art. 15; 


8) non siano state radiate dall’Albo o dal Kuolo provvisorio nel quin- 


quennio precedente la domanda di inscrizione. 
I requisiti di cui ai numeri 3) 4, 5) e 8) sono preseritti: 


a) per le ditte individuali, nei contronti del titolare della ditta; 


b) per le società di fatto o in nome collettivo, nei confronti di tntti 
i 80C1; 

c) per le società in accomandita semplice, nei confronti di tutti gli ac- 
comandatari ; 

d) per le società in accomandita per azioni, nei confronti di tutti gli 
accomandatari e di tutti i sindaci; 


e) per le società per azioni, per le società a saranzia od a responsabi- 
lità limitata e per gli enti, nei confronti di tutti gli amministratori e di 
tutti i sindaci; 
per le società e ‘per gli enti in liquidazione, nei confronti di tutti 1 
liquidatori e di tutti i sindaci. 
Ne] caso di società od enti, i requisiti di cuni ai numeri 5) e 8) sono pre- 
scritti anche nei confronti della società o dell'ente. 
L'iscrizione nell’Albo è subordinata al pagamento della tassa di conces- 
sione governativa di L. 300. 


Art. 5. 


Gli inseritti nell'Albo o nel Ruolo provvisorio debbono comunicare xl 
l’Istituto nazionale fascista per il commercio estero ogni modificazione nello 
stato di fatto o di diritto, intervennta nei loro confronti, nel termine di 15 
giorni dalla data della modificazione stessa. 

Gli inscritti nell'Albo che cessano di possedere anche uno soltanto dei re- 
qvisiti indicati nei numeri 1), 2, 3, 4), 5) e 6) dell’art. 4 sono cancellati dal- 
Albo stesso. 

Ne] caso di fallimento, quando sia autorizzato l'esercizio ‘provvisoria, il 
residente della Commissione istituita a norma dell'art. 15, può, su domanda 
el enratore, concedere la proroga della cancellazione fino a non oltre Ja chin. 

sura di detto esercizio. 

Agli effetti del presente articolo, eli inseritti nell'Albo devono dimostrare, 
in qualsiasi momento, sn richiesto del presidente lella predetta Commissione 
cd entro i termini da questo stabiliti, di essere in possesso di uno o più dei 
requisiti prescritti. T)inosservanza di tal: obblizo Aà Inogo alla cancellazione 


dall’Albo. 
Art. 6. 


Chi sia stato cancellato dal’ Albo ai sensi dell'art. 5 può, a sna istanza. 
ottenere la reinscrizione, purchè al momento della domanda posseega tutti i 
requisiti indicati nei numeri 1). 2), DI 4) 5), 6) e 8) dell'art. 4 

La reinserizione è subordinata al pazamento, della tazsa olicconeessione 
rovermativa di T., 300, 
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Ant. 7. 


Nel casi di successione, alienazione, fusione, incor porazione 0 trasforma- 
zione dell azienda, Friserizione nell'Albo conserva efficacia, a favore della 
ditta o delle ditte che subentrano, per il periodo di 60 «iorni alla data dell'atto 
che dette luogo all'alienazione, fusione, incurporazione o trasformazione o dalla 
data di apertura della suecessione. 

Qualora entro tale termine venga richiesta la conferma della inserizione, 
questa conserva elficacia tino a quando siano divenute definitive le decisioni 
“nla domanda o sulle domande presentate.» 

La conferma di inserizione non può essere concessa, se il richiedente 
non possiede i requisiti indicati nei numeri 1), 2, 5), 4), 5), 6) e 8) dell'art. +. 

La conferma di inserizione è svbordinata al pagamento della tassa di con- 
fessione governativa di L. 5300. 


Art. 5. 


La domanda di inserizione nell'Albo da parte degli Iinseritti nel Ruolo 
provvisorio, che abbiano compinto il prescritto periodo di permanenza nel 
Rnolo stesso, deve essere presentata all'Istituto nazionale fascista per il com- 
mercio estero dal 1° al 15 eiugno di oeni anno e deve essere comedata dei do- 
ecumenti, di data non anteriore al 30 aprile dell'anno stesso, che eomprovino 
il possesso, da parte del richiedente, dej requisiti indicati nej numeri 1), 2), 
53), 4. 5) e 8) dell'art. 4. 

Alla domanda deve essere nvita una dichiasazione del richiedente. sulla 
consistenza. dell'attrezzatura  teenica, della oresnizzazione commereinle e dei 
mezzi finanziari della: propria azienda, nonchè la documentazione fel lavoro 
di esportazione svolto durante i] periotto di inserizione nel Ruolo provvisorio. 
Possono ‘inoltre essere allegati tutti eli altri atti e documenti clie il richie- 
dente. ritenza  nfile per meelio dimostrare: la suina idoneità. all'iserizione 
nell'Albo. 

Nella domanda deve indicarsi la sezione o le sezioni dell’ Abu per le quali 
si richied» liserizione, Deve altresì nrecisarzi se Vinserizione viene richiesta 
eome prodnttore 0 come commerciante, P 


Art. 9. 


Ti ‘presidente Cella Commizsione istitvita dall'art, 15 può concedere «i 
vichiedenti lVinserizione all'Albo un termine non snperiore a 10 giorni por 
completare o rendere rewolare la doenmertazione presentata a corredo della 


domanda. 
Non oltre il 15 agosto di ogni arno, la Commissione delibera sulle do- 


mande e le deliberazioni scena comunicate agli interessati con raccomandata 
con ricevuta di ritorno entro il 51 agosto. 

Contro le deliberazioni della Commissione eli interessati possono ricor- 
rere, nel termine di 15 giorni dall» data di ricevimento della comunicazione, al 
Comitato istituito dall'art, 16. 

Sui ricorsi il Comitato delibera entro il 15 ottobre ec le decisioni sono 
comunicate agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 
20 ottobre. 

L'iscrizione nell'Albo, quando la domanda è accolta. ha effetto dal 1° no- 
vembre 


Art. 10. 


Le domande di renecrizione e quelle di conferma di inserizione nell'Albo 
di eui agli articoli 6 e 7 possono essere presentate if qualsiasianomento, Per 
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In presentazione delle domande di conferma di inserizione deve osservarsi il 
termine stabilito dall’art. 7. 

A tali domande debbono essere allegati i doermenti e la dichiarazione pri 
scritti dall'art, 8. Non occorre però unire la doemnentazione del lavoro’ di 
esportazione anteriormente svolto, 


: Art. 11. 


Prima della scadenza di ogni triennio, la Commissione istituita a norma 
dell'art. 15 provvede alla revisione dell’Albo e delibera la cancellazione cegli 
inseritti da almeno un biennio che non abbiano svolto dopo ultima revisione 
dell'Albo od anche nel periodo antemore, se inseritti da oltre un triennio è 
non ‘presi in esame nella precedente revisione, un regolare e lodevole lavoro 
di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo stabilito, per 
ciascun prodotto, dalla tabella indicata nell'art. 15 

In sed: di revisione dell'Albo la Commissione provvede altresì all’accerta- 
inento della Fussistenza. per tutti cli inscritti, dei requisiti indicati nei nu- 
ieri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 8) dell'art. 4. 

Agli olfetti della revisione dell'Alho, ciasem inseritto deve presentare al. 
l'Istituto nazionale faseisia per il commercio estero, entro la prima quindicina 
sel mese di 2ugno dell'ultimo anno del trienmo, i doenmenti che eomprovino 
il possesso, da parte dell'inseritto, dei requisiti imdicati nei numeri T) 2), 5), 
4 5) e 6) dell'art, 4, allegando la diebiavazione. preseritta dall’ artienlo S Suc, 
‘e inseritio nell'Albo da alieno un hiennio, ti doemmentazione del iavore di 
esportazione. svolto dopo Valtima. revisione dell'Albo od anche nel periodo 
auteriore, se inseritto da oltre uan triennio e non preso in esame nella preec- 
dente revisione. 

TI compimenta Cet hienteio e del irviennio di in-erizione, indicato nel pre- 
conte artrenlo, ve eadeciatoa al 50 nesgsio dell'anno in cuj si effetttia la vevi- 
sue dell'Alhc, 

Per la revisione dell'Albo, oltre quanto è disposto dal presente articolo, 
si applicano le norme stabilite nelPart. 9. 


Art. 12. n 


Possono essere inseritti nel Ruolo provvisorio degli esportatori ortoiloro- 
frutticoli coloro che possiedono i fequisiti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 
6) e 8 dell’art. 4, 

Per la inserizione, la reinserizione e Ja conferma di inserizione nel Ruolo 
e per la cancellazione dal Ruolo si applicano le stesse norme stabilite per 
l'Albo. Alle domande di inserizione nel Ruolo deve essere allegata la docu- 
mentazione del lavoro di esportazione eventnalmente svolto prima dell'entrata 
in vigore della presente lege. 

Gli inseritti nel Ruolo che Ml 1° ciueno di ogni anno abbiano compiuto 
1] biennio di inserizione debbono pr osentare domanda di inserizione nell’Alho 
a norma dell’art. 8. 

Qualora la dom:nda non sia presentata, ovvero venga respinta per man- 
canza del requisito indicato nel n. 8) dell'art. 4, 0 perchè il riehiedente non 
lia svolto, nel periodo di inserizione nel Rnolo provvisorio, nn vezolare e lo- 
devole lavoro di esportazione per un volume medio non inferiore al minimo 
*tabilito nella tabelia di eui allart, 15, è ordinata la cancellazione dal Ruolo 
del mehiedento stesso. 

L'inserizione, Ja reinserizione e la conferma di inserizione nèl, Riolo sona 
subordinate al pagamento della tassa di concecsicità Peovdiittità "HH 1, 300, 
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Art. 13, 
L'AÀlbo è costituito dall’eiene degli Inseritti in ordine ninnerieo di inseri- 
-"<%v one. Per ogni inscritto devono indicarsi i seguenti dati: 


denominazione della ditta; 

località ove trovasi la sede unica o principale (Comune, via e numero); 

qualifica (produttore uv commerciante); 

generalità del titolare della ditta o, per le società e per gli enti, delle 
persone nei confronti delle quali seno prescritti i requisiti di cui ai numeri 3), 
+), 5) e 8) dell'art. 4, con indicazione della qualtà di ciaseuna di esse persone: 
iÌn rapporto alla società od all’ente; 

sezione o sezioni dell'Albo nelle quali la ditta è inscritta; 

data di inserizione, di reinserizione o di conicrma di inscerizione. 


Degli inseritti nell'Albo si formano inoltre cienchi per sezioni. Negli 
elenchi di sezione devono indicarsi, per ciasenno inseritto, i seguenti dati: de- 
n ominazione della ditta, località ove trovasi la sede unica o principale (Co- 
mune, via e numero), qualifica (produttore $ cominerciante) e nunero d'or- 
dine di inserizione nell'Albo. 

Fino a quando non cessa di anpartenere all'Albo, l'inseritto conserva il 
numero d’ordine di inserizioni, inizialmente assecnatogli. 

Le stesse disposizioni sì appiicano per il Ruolo provvisorio. 

L'istituto nazionale fascista per il commercio estero provvede alla pub- 
blicazione dell'Albo e del Rinvio provvi: ‘orio, nonchè di tutte le successive va- 
rjazioni nel proprio ‘Bollettino di informazioni commerciali”, Cura altresì 
la comunicazione dell'Albo, de Iuiolo e delle siecessive vari.izioni, în quanto 
siano interessati, ni Ministe i, ai Consigli provinciali delle Corporazioni, agli 
Uffici del registro delle imprese, alle Organizzazioni sindacali ed eventual. 
mente ad altri Ultici, 

Lo stesso Istituto ed i Consigli provinciali delle c'G-norazioni devono 
consentire, a chiunque ne faecia richiesta, anehe verbale, la consultazione ori 


trita dell'Albo e del Ruolo. 


Art. 14. o 


Ta tenuta dell'Albo e del Ruolo provvisorio è affidata ad apposito ufficio 
di segreteria presso }Istituto nazionale fascista per il commeTelo estero, JIsti- 
tuto è utorizzato a rilasciare,su richiesta, attestati di inserizione, cancellazioni 
e di altre variazioni rieuardanti eli inscritti nell’Albo o nel Ruolo, 


Art. 15. ; 


Presso l’Istituto nazionale fascista per il commercio estero è istituita 
una Commissione composta dal direttore generaie di detto Istituto, che la 
presiede, da quattro membri effettivi desienati rispettivamente dai Ministero 
dell’agrieoltura e foreste, dal Ministero delle Corporazioni, dali’ Associazione 
vazionale degli enti economici dell'acricoltura e dall'Ente nazionale fascista 
della cooperazione, nonchè da due membri effettivi desionati dalla Yedera- 
zine nazionale fascista dej commercianti di prodotti ortoflorofrutiicoli. 

In caso di assenza o di imvedimenio, i direttore generale del predetto 
Istituto è sostituito da] vice-direttore generale dell'Istituto stesso ed i membri 
e ffettivi da membri supplenti designati dai rispettivi enti, 

Sono compiti della Commissione: 


1) deliberare sulle domande di inserizione. nell'Abovagne Ruolo: 
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| 2) deliberare sulle domande di reinscrizione e di conferma di inserizione 
WAI Albo o nel Ruolo; 


3) deliberare la cancellazione dall’Albo o dal Ruolo; 
4) provvedere alla revisione triennale dell'Albo; 
5) applicare le sanzioni comminate dall'art. 20; 


6) approvare la tabella delle medie minime di esportazione per i val.i 
prodotti che, a norma dell'art. 4, devono raegiungersi dagli aspiranti all’iseri- 
zione nell'Albo. La tabella deve indicare separatamente le medie minime per 
i commercianti e quelle per i produttori che possono esportare soltanto pro- 
dotti dei Londi da essi condotti 

Le deliberazioni indieate nei numeri 1), 2), 53), 4) e 5) sono comunicate 
agli interessati per mezzo di vaecomandata con rieevata di ritorno. Contro tali 
acliberazioni è ammicsto ricorso aj] Convtato istituito dall’articolo seguente. Il 
reorso deve essere proposto entro 15 sicrni galla commnicazione ed ha effetto 
sospensivo solo per le del iberazioni di «ui al n. 5). 


Art. 16. 


Presso l'istituto nazionale fn eista per 11 commercio estero è inoltre isti- 
tnito un Comitato composto dal direttore cenerale per i servizi delle espor- 
razioni presso il Ministero per gli scambi e per je valute, che lo presiede, dal 
prsionil del Comitato iecnico del ‘predetto Istituto, da un consigliere di 
Corto arippello e da un membro ettettivo desisnato da clascuno dei seguenti: 
Puti: Ministero acUazmtienitara e foreste, Ministero delle corporazioni, Cun- 
io dernzione. fascista dei agricoliori, Confederazione fascista dei cominer- 

santi cd Ento nazionale incsista della cooperazione. 

In caso di nesenza o di impedimento, il direttore senerale per i atevizi 
delle esportazioni el 10 presicente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale 
fiscista per il commercio estero sono sostituiti da funzionari del Ministero 
per gli seambi e per le valute di grado non inferiore al 5°, il consigliere della 
Corte d'appello da altro mazistraio di pari grado, ed i membri effettivi da 
inembri supplenti designati dai rispettivi enti. 


Il Comitato dece:de sui ricorsi contro le deliberazioni della Commissione 
neì casì stabiliti dall'articolo precedente. 

Le decisioni sono comunicate agli interessati per mezzo di raccomandata 
con ricevuta di ritorno e sono definitive. 


Art. 17. 


41 Commissione ed il Comitato sono costituiti con decreto del Ministro 
ter gli scambi e per le valute. 

I rappresentanti delle Orzanizzazioni sindacali durano in carica tre anni 
© possono essere conriermati, Possono però essere sostituiti anche prima della 
scadenza de] triennio, ed in tal caso i nuovi nominati durano in carica fino 
i cletta scadenza. 

T rappresentanti delle Orsanizzazioni sindacali continuano a far parte 
della Commission: o dei Comitaty, anche dopo la scadenza del triennio, fino 
alla loro sostituzione o conferma, 

La Commissione ed il Comitato sono convocati sn invito dei rispettivi pre- 
<xdanti; deliberano a maggioranza assoluta di voti-devli intervenuti; in caso 
di parilà, prevale il voto del presidente, 
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pr si 


_— . . —_—_ —————_——+€___—_€ --- 
ii i, 


Art. 18. i i 
Le funzioni di segretario della Commissione e del Comitato sono disim- 
peznate dal capo della Segreteria per la tenuta dell'Albo o da chi lo sosti- 
tuisce 


c Art. 19. 


Le sanzioni comminate dall'articolo secuente si applicano agli inseritti 
nell'Albo o nel Ruolo provvisorio: 

a) che ett:tinano è tentano di efl'ettuare esportazioni di prodotti orto- 
flerofrutticoli in nome proprio, ma per conto di terzi, anche se inserifti nel- 
l'Albo o nel Ruolo. La sanzione nen si applica quando Pinseritto effettua, in 
nome proprio, esportazioni di prodotti per conto dei rispettivi produttori, an- 
che se associati; 

b) che e'fettuano o tentano di effettuare esportazioni di prodotti di- 
versi da quelli corrispondenti alle sezioni dell'Albo o Ael Ruolo nelle quali 
hanno ottenuto l'inserizione; 

c) che contravvengono o tentano di contravvenire alle norme emanate 
dal Ministero ner gli scambi e per le valute in materia di disciplina delle 
esportazioni ortoflorofrutticole; i 

di) che nei rapnorti commerciali con Pestero agiscono in senso contrario 
agli interessi economici e valutari del Paese; 

e) che nellesecuzione dei contratti di vendita all'estero si rendono re- 
sponsabili di marehevolizze ele nos-amia provindieare il buon nome od il ren- 
dimento econsinien dell'esnortazione ifaliana; 

che effeinano è I ui li uire p<portazioni di prodotti orto. 
florofrrtticoli. dinrante i persiode di <s pensione dell'inserizione nell'Miba e 
nel Ruolo; ; 


1) che, essendo inscritti nell'Albo o nel Ruolo come produttori, espor- 
tano o tentano di esportare in tutto od in parte merce acquistata da terzi; 


h) che omettona di comunicare le modificazioni prevedute nel pmmo 
comma dell’art. 5, nel termine ivi stabilito. 


Art. 20. 


Le sanzioni pe i eontravventori indicati nell'articolo precedente sono: 
1) la censura; 
2) la pena peeuniaria da lire 3000 a lire 30.000 . 


3) Ta sospensione dalla inserizione nell'Albo o nel Rnolo per una du. 
rata non superiore a sei mesi: 


4) la radiazione dall’Abo o dal Ruolo. 


Ai recidivi «ij applica la pena peentisria o Ja sospensione 0 la radiazione. 


Se trattasi di recidiva retterafit, si applica la pena peeuniaria e la sospen- 
sione o la radiazione. 


Per la sospensione dalla inserizione nell'Albo o nel Ruolo si deve stabi- 
lire, oltre la durata, anche la data dell'inizio e della fine della sospensione, il 
tempo della sospensiene non è computato agli effetti della permanenza minima 
nel Ruolo provvisorio preseritta per Vinserizione nellYAlbo, 
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In caso di mancato pagamento entro i] termine stabilite, ia pena peer 
niaria è convertita in sospensione dall'Albo o sal Rico, 

Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa. di eni 
agli articoli 4, 0, 7 e 12 «incorre nella pena peenmiaria stabilita dail'art. 9 
cel R. decreto 30 vicembre 1923-11, n. 3279, medificato dall'art. 1 del Regio 
decreto 18 marzo 1936-XIV, n. 1418. 


Art. 21. 


Chiunane esporta 0 fenta di esportare prodotti ortoflorofrutticoli, senza 
esere Inseritio n IT ADOo 0 nel Ruolo, è punito con la ammenda da L. 5000 a 
live -40.000, 


Art. 22. 


I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'Istitato nazionale La- 
sfIsta per ij commereio esiero, esclusi quelli devnti per ll mancato pagamento 
della tassa di concessione vovernativa che sono devolnti all’Erario. 


Art. 23. 


Tl procedimento per l'applicazione delle sanzioni esclusa quella per ii 
mancato pagamento della tassa di concessione governativa, è promosso 
dal presidente della Commissione istituita a norma dell’articolo 15. Questi, 
accertati sommariamente | fatti, provvede a contestarli, con lettera raccoman- 
data con ricevuta di ritorno, all'interessato, il quale può presentare le giusti- 
ficazioni scritte entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. 
Eccezionalmente il presidente può, a richiesta dell'interessato, aumentare detto 
termine di non più di 10 giorni, Decorso tale termine, la Conunissiene deli- 
bera in base agli elementi roccolti' durante Tistruttoria ed alle giustificazioni 
dell’interessato. 


Art. 24, 


La Segreteria per la tenuta dell'Albo dà notizia dei provvedimenti defi- 
Litivi che applicano le sanzioni comminate dall'art. 20 al Ministero per gli 
seambie e per le valute, ai Consigli provinciali delle Corporazioni, aglj Uffici 
di registro delle Imprese ed alle Drmamzzazioni sindacali interessati. Nei casi 
previsti dall'art. 20, nimveri 1), 2), 3) e +, i relativi provvedimenti debbono 
essere comunicati anclie agli altri Ministeri ed Uffici interessati e se ne or- 
dina In pubblicazione nel “Bollettino di informazioni commerciali” dell'Istituto 
nazionale fascista per il commercio estero, nell'Albo del Consizlio delle cor- 
porazioni della provincia ove esportatore ha la sede uniea o principal» della 
sua azienda e, a spese di quest'ultimo, in uno o più giornali indicati dalla 
Commissione o dal Comitato che ha irrogato la sanzione. 


Art. 25. 


Per la prima applicazione della ‘presente lege, le domande di inserizione 
nell’ Albo o nel Ruolo debbono essere presentate all'Istituto nazionale fascista 
er 1l commercio estero entro il secondo mese successivo a quello in eni la 
egge stessa sarà pubblicata. Per la inserizione nell'Albo, invece dei requisiti 
prescritti dal n. 7, dell’art. 4) il richiedente deve dimostrare di aver svolto nel 
quadriennio 1938, 1939, 1940, 1941, regolareielodevoleCavoro Gli esportazione 


x 
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un volume medio non inferiore al minimo stabilito nella tabella indi- 


cha nell'art. 15 


Si osservano, inoltre, in guanto appleabili, le norme desti articoli ©. 
V\, 12 primo comma e 12. I termini fissati in detti articoli s1 devono adeguare 
al termine fissato nel primo comma del presente articolo. 


Art. 26. 


L’Albo ed il Ruolo formati per la prima applicazione della presente legs 
entrano in vigore da] giorno successivo a quelle della loro pubblicazione a 
norma dell’artieolo 13. Dallo stesso giorno cessano di avere efficacia gli Albi 
provinciali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, di 
essenza agrumarie e di fiori, istituiti in applicazione della legge 31 dicembre 
1931-X, n, 1806. 

Dalla data di pubblicazione della presente leege gli nffici dell'Albo, isti- 
tuiti a norma della predetta leege presso i Consicli provinciali delle Cor- 
porazioni, non possono accettare domande per la inserizione, la reinseriziona, 
la conferma di Iinserizione od il trasferimento di inserizione, Dalla stessa datn 
non ‘possono essere aececttate domande di Case di spedizioni per Vantorizza- 
zione a rappresentare esnortatori ni sensi dell’art. 5 della lesge 31 di-embre 
1931.X, n. 1806, 

Le disposizioni della legge 31 dicembre 1931-X, n. 1806, e le relative 
norme di esecuzione contenute nel IR. Aeereto 16 viugno 1932-X, n. 697, con- 
finnan ad avere vigore fino all’apnlieazione della presente legge. 


Art. 27. 


1 Ministero per cli scambi e per le valute cura la applicazione della pre- 
sente Jeeee. A tale scopo, le funzioni di vigilanza possono essere delegate al- 
l’Istituto nazionale fascista per il commercio estero. 


“ 


Ordiniamo che la ‘presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella 
Raccolta ufficiale delle legei e dei decreti del Revno d’Ttalia, mandando a 
chinnque spetti di osservarla e di farla osservare come lesce dello Stato. 


Data a Venezia, addì 24 ciueno 1942-XX. 


(4 Ande: Tatti 


VITTORIO EMANUELE 


Mussonini — Riccarni —- Ciaxo —- 
GraAnpI —- Dr ReveL — Pareseni 
_ — Host VrxwrurIi — Ricci. 
Visto, i (nardasiailli: GraxnpI, 


BOLLBTTINO UFFICIALE DELLH FERROVIA DALLO » ATO 41n 


Drocriro MinisteRIALE 2 settembre 1942-XX, n. 731. — Autorizzazione al. 
lFAmmunistrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere lin bherticio « 
posto di ruolo alcuni ilonei dopo î vincitori dei concorsi nel Decre'o 
«specificati, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto l'art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVITI, n. 1785; 

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui 
alla lettera n. 52894/1306.3.12/1.3.1 del 22 agosto 1942-XX. 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/140613 del 1" settem- 
bre 1942-XX; 

Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRFETA: 


Li 

1. --- Il primo candidato idoneo, oltre i vincitori, dei concorsi rispettiva 
mente a 6 posti di Allievo Ispettore, a 15 posti «di Sorvegliante lavori e a 10 
posti di Disegnatore in prova handiti coi DD, MM. 9 dicembre 1941-XX, nu- 
meri 1722, 1732 e 1726; 

i primi due candidati idonei, oltre i vincitori, dei Concorsi rispettiva- 
mente a 20 posti di Aiutante disegnatore e a 20 posti di Assistente lavori edile 
in prova banditi coi DD. MM. 9 dicembre 1941-XX, nn. 1727 e 1730, posson» 
essere assunti a ruolo, 

2. — Leo stesso numero di posti viene riservato in favore dei chiamati 
olle armi im aumento a quelli ad essi riservati coi su menzionati Decreti Mi- 
nisteriali 

Roma, li 2 settembre 1942-XX. 


< 1} Muiristro 
i Host VENTURI 


Decreto MisistertaLi 2 settembre 1949-XX, n. 732. — Graduatoria di me- 
4; . È È ore de i 
ito relativa a! concorso interno a 20 posti di Sorvegliante della linea. 


IL MINISTRO PER Lk COMUNICAZIONI 


Vista la ‘prop.sta avanzata dal Direttore Generale con ln Relazione in 
cita 1° settembre 1942.XX, N. PAG. 040/24/150301/24.16.41 del Servizio 
Personale ed Affari Generali; 
7 Visto l'art. 60 del Regolamento del Personale approvato col R, D. 7. 
7 aprile 1925, n. 405; 

Tid'ito il Consiglio di Amministrazione - 

DECRETA: 
__ E approvata l'unita graduatoria di nierito relativa al concorso inferno 1 
20 poeti di Sorvesliante della linen bondito con il Deereto Ministeriale 5 no. 
vembre 19H/XX, n. 1304 6 si autorizza la pubblicazione di essa ne] Bollettino 
Ufficiale, 
Roma, li 2 settembre 1912.XXX. 
It Ministro 


Host VENTURI 
Parte I- n, 87 - 10 settembre 19!2-XX, 


a, 
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GRADUATORIA DI MERITO DEI CAPI SQUADRA CANTONIERI CITi 


SOTTO Luini 
DI DI . . e . . . 


218077 TIEZZI Guido 
231029 BLASIO Salvatore 
250790 BERTOLI Massimino 
2483292 TOFFALI Angelo 
245693 PERNA Luigi 
268937 BELLO Giuseppe 
269585 ANGIUS Salvatore 


- 268104 BOSIN Giuseppe 

9. — 193787 VIGGIANI Domenico 

10. — 293780 MONTANARI Altredo 

11. — 239478 RAFFAELLI Valerio 

12. — 278981 BASAGLIA Oddone 

5. © 280510 DI ROSA Giuseppe 
14. — 240610 PADALINO Eugenio 

15. — 2238H COSTA Ezio 

16. — 231017 RAIMO Fiorentino 

17. — 253183 SEMINO Paolo 

IS. — 228496 KRIZNIC Lnivi 

39. — 264764 BORRA GIACASSO 

Pietro 

20. + 286412 KOCJAN Francesco 

cl. — 190491 SOLINAS Baingio 

22, — 245545 ARCIONI Ezio 

23, — 278982 BALDINI Vincenzo 

24. — 224258 LOVATTI Romeo 

25. — 2365341 ZANONT Ausano 

26, — 237083 CHINELLATO Luigi 

27.7 237412 CORTESE Vineonzo 

28, — 24112] MAGNONT Achille 

29, — 23271197 VANZO Natale 

50, - 2114542 VERDEROSA Gauetane 

31 220093 DONATI Marino 

32. — 2719041 CAVIGLIOLA  Amerino 

99. — 2535058 TUFAREDLDLIT Ciriaco 

54. — 239454 FABBRI! Valentino 
‘55, - 240511 DI FONZO Stefano 

36. - 289473 FORLIVESI Giuseppe 

37. 238405 MATTEI Antonio 

99. — 2453291 MUSCATETLLO Anto- 

nio 

39. — 26S2898 GATARDONT Pietro 

10. 2823481 eat TLANTE Domenico 

41, — 222070 VATLF Giovanni 

42, — 180963 PERUZZI Adolfo 

45, — 9249915 PRUDENTE Domenic : 

LI, - 220826 PETTI Guelielmo 

15, — 242747 STELI.A Napoleone 


HANNO CONSEGUITO L’IDONETTA’ NEL CONCORSO PER 
STI DI SORVEGLIANTE PELLA LINEA BANDITO COL, D Ma 
NOVEMBRE 1941.XX, n. 1204. 


20 PO. 


t0. —- 244738 PORCIELLO Vita- 
gliano 

16 — 184255 BALLESTRIERO An 
celo . 

18. — 245632 SPUNTARELLI Fran. 
cesco 

49. — 235134 GRECO Giovanni 

20, — 274910 GALEOTA LANZA AL 
fonso 

91. — 219775 MATTEUCCI Ivo 

52, — 240843 BALDI Settimio 

93. — IS&is59 NAVALESIT Ezio 

di. 259176 CRISCUOLO Cesare 

99. — 264781 CRESTO Federico 

fi. — 2252298 SCARLATA Francese: 
Paolo. 

DI, - 249751 GIACOPUZZI Egidio 

98. — 270251 BELLESIA Emanuele 

09. — 235151 SURIANO Francesco 

DO, — 13521 PICARELLI Gennarin» 

bi. — 244767 DE MICHELE Antonio 

bi. — 190506 LAI Antonio 

Do. — 251232 ACQUARELLI Luigi 

64. — 281450 MOSCA Giuseppe 

bo. — 272671 FAZZETTA Giuseppe 

St. = 250221 ROSSETTI Armando 

67. — 272623 FUSCO Domenicantonio 

b8, — 240200 LEVONI Mario 

69. — 2893S6 WALDER Giovanni 

70, — 243605 GRAZI Gino 

di. — 251275 FERRETTI Lorenzo 

12. — 250793 AVALLI Giuseppe 

75, — 271999 ANSKLMI Enrico 

74, — 218604 ZINNA (tiovanni 

75. 270695 LENTINI Vincenzo 

16. © 251177 SCHIFANO Giuseppe 

Ti, © 180983 CASERTA Alfonso 

78, 208392 DI FIORDO Domeniev 

79. — 279129 CIGNETTO Giovanni 

SO. — 202074 VERRASTRO Dome- 

‘- nico 

RI. — 250736 TALLARICO Biagio 
Roeen 

82. — 246308 RIZZO Serafino 

83. — 225396 LOIERO Vincenza 

S4. — 285896 PROFETA Placido 
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Ordine di servizio n. 97. 
Servizio doganale - Aggiunta all’elenco degli stabilimenti metallurgici auto- 
rizzati a ricorere materiali motallici dall’estero. 


Tl Ministero delle Finanze ha comunicato che con provvedimento n. 1360, 


Divisione II-A, del 28 luglio 1942.XX la Ditta Costruzioni M:ecaniche e Na- 
‘ali “PANZERA” con sede in Palermo, via Buonriposo n. dI, è stata am- 


messa a ricevere materiali esteri di ferro e di acciaio per la riduzione in rot- 
tami sotto la vigilanza doganale. 

Le operazioni relative saranno eseguite dalla Dogana di Palermo. 
In conseguenza ci tale provvedimento e con richiamo all'Ordine di Ser. 
vizio n. 14/1937 all'eleneo degli stabilimenti metallici autorizzati a mieever: 
materiali metalliei dall'estero, a pag. 96 e sezuenti delle ‘‘ Istruzioni per il 
servizio doganale sulle Ferrovie” dovrà aggiungersi quello suindicato. 


Distribuito agli agenti delle clussi 1, 2,3, 5, 6, 8,9 e 15. 


Ordine di servizio n. 98. 
Norme per la conserrazione dei documenti, atti e corrispondenze. 


In relazione all'entrata in vivore del nuovo Codice Civile e della preseri- 
zione massima di dicci anni dei diritti ivi stabiliti (art, 29-46) si rende neces- 
sgrio modificare, cone appresso, i] punto d) 1° dell'Ordine di. Servizio n. 18 
de! 1° febbraio 1955NII: 

b) Documenti da conservarsi per dieei anni: : 

1) pratiche relative ad accidenti cd infortuni dei terzi e degli agenti 
ferroviari, ehe non abbiano dato mozo a vertenze legali e che, comunque, noa 
diano adito, in modo assoluto, ad atti interruttivi della preserizione. 

Per quanto si riferisce alle praticlie della stessa natura, che abbiano in- 
vece dato luogo a vertenze, si prescrive la loro conservazione sino alla defini- 
tiva transazione ed alla sentenza passata in giudicato, 


—_--_-- ——_  ———— -— pra 


Comuaiicalo: 


Opera di Previdenza a favore del personale. 
(Lecce 10 giugno 1913, n. 641). 


Si comunica che durante il secondo semestre dell’esercizio finanziario 


1941.1942 l'Opera ha approvato le seguenti concessioni di diritto: 


=rrcon.s'.1L1 rr i Pla tra — nere 0 © Lean RATA TTI RITI a 
i 
Indennità di baonuscita | bui Assesni | È | Sussidi 
I Sussidi Rinalda | Assecni © 
) - nuca ; er mor 
temporanei tu Dita | finali di L..500 P 
vitalizi l 


Ad agenti A trmiglie 


—_m  —e_—_———— 


N. | Importo x. | Importo (N| Importo N. 


x 


Iraporto 


—-———7-.l 
RE. | I | 
1125. 6,891,.537 ! 448 E 2297, 129 | 407 | 39 02 i JLM 1097 928,500 IA 27, 23384 
a I 3 Il i ° ì 
Parte II — n. 37 — 10 scttembro 1942-XX. 


‘ dopo l’esonero 


Tn tini i la ir i tl e n i 


Imperto N | Importo 


e — — — o o 


è neiretitei 


Sa 
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e eli 


\ concessioni di carattere facoltativo approvate a carico della disponibilità 
de\l'esereizio medesimo sono state le seguenti: 
1) Assegni alimentari ad ex agenti ed a congiunti bisognosi n. 72 per 
un valore capitale di L. 175.290. 

2) Ricoveri in Istituti di educazione e di istruzione n. 5. 

In ordine all'art. 5 del R. Deereto Legge 7 tebbraio 1926, n. 187, modi- 
ficato dal R, Decret) Legge 28 agosto 1930, n. 1314, sono state erozate le sc- 
guenti somme. 

a) L 100.000 alla Fondazione Vittorio Emanucle IIT a favore di orfani 
e figli di agenti cd ex agenti; 

_ db L. 60.400 per sussidi straordinari a favore di agenti esonerati e di 

congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio e dopo l’esonero. 


BORSE DI STUDIO A FAVORE DI ORFANI EF DI FIGLI DI AGENTI 
‘E DI FX AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO 


Call PL LI Bn n EI MIRATA SOI MMI dee RIO ei sten > dt 


ANNO SCOLASTICO 1942 7419. 


L'Opera di Previdenza a favore del Personale delle Ferrovie dello Stato 
ipre un concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 
1942-43, 

Al concorso sono aminessi: 

a) gli orfani di agenti delle Ferrovie dello Stato ed # figli di er agenti 
delle Ferrovie stesse (i quali agenti abbiano appartenuto all'Opera e cioè 
siano cessati dal servizio posteriormente dal 1° luglio 1912) dalla seconda 
classe elementare in avanti; 

b) ‘i figli di agenti in attività di servizio purchè frequentino scuole Medie 
Superiori, o Università, o Istituti Superiori del Regno, comprese le Accudemio 
Militari, od altri equivalenti, e si trovino nelle condizioni più avanti indicate. 


Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente: 


da L. 400 a L. 800 per le scuole clementari; 

da L. 700 a L. 1500 per le scuole medie inferiori, tecniche professionali 
od altre equivalenti; 

da L, 1000 a L. 1800 per le scuole medie superiori o corsi equivalenti; 

da L. 1500 a L. 4000 per le ‘università od altri istituti di istruzione su- 
periore, comprese le Accademie Militari. 

Per il conferimento delle borse di studio si richiede che i concorrenti non 
abbiano superato, al 1° ottobre 1942, i seguenti limiti di età col progressivo 
aumento di un anno per ognuna delle successive classi del rispettivo corso: 

10 anni per la 2° classe elemenare; 

13 anni per la 1° classe delle scuole medie inferiori od altre equivalenti; 

16 anni per la prima classe delle scuole tecniche professionali delle 
sciiole magistrali per la educazione materna, od altre equivalenti; 

17 anni per la 1° classe delle scuole medie superiori) (liceo scientifico, 


E 
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istituto tecnico Superiore, istituto magistrale superiore, istituto tecnico co- 
merclale o industriale od altre equivalenti); 

18 anni per la 1° classe del liceo classico; 

21 anni per il primo corso universitario o di altro istituto di istruzione 
superiore, comprese le Accademie Militari, 

Per le bon;e universitarie o degli altri istituti di istruzione superiore, di. 
mandate da orfuni o da figli di «x agenti che si iscrivono al 1° anno, viene inoltre 
richiesto che il concorrente abbia conseguito il titolo di studio, occorrente per 
la regolare iscrizione all'Università, con una votazione non interiore alla media 
di 7/10 negli esami complessivi. 

Per s figli degli agenti in servizio l'ammissione al concorso è subordinata 
alle seguenti condizioni: 

a) per le scuole medie superiori, che l'ammissione o l’ultima promozione 
stano state conseguite nella sessione estiva con una media generale ‘non infe- 
riore ad 8/10; 

b) per le università ed istituti superiori — ove si tratii di giovani iscritti 
al 1° anno di corso — clie il titolo richiesto per la regolare iscrizione all’uni- 
versità sia stato conseguito nella sessione estiva con una votazione media non 
inferiore ad 8/10: e, ove ‘si tratti di giovani iscritti ad anno di corso superiore 
al primo, che i medesimi abbiano superato, con la stessa media, tutti gli esami 
prescritti e consigliati per i corsi precedenti. 

Le domande per concorrere all'assegnazione delle borse di studio debbono 
essere compilate dal padre del concorrente o da cii eserciti su esso la patri: 
potestà o la tutela. 

Dette domande, indirizzate al Comitato Ammimistratore dell'Opera di Pro 
videnza delle Ferrovie dello Stato, dovranny essere presentate entro il 51 
ottobre 1942 all’Ufficio ferroviario (Servizi, Sezioni 0 Uffici) da cui dipenda 
o dipendeva il padre del concorrente. Non è ammesso îl diretto inoltro al 
Opera. 

Gli studenti universitari che dovessero sostenere esami nella sessione 
autunnale, fermo restando Vobbligo di presentare la domandu e gli altri do- 
cumenti entro il 31 ottobre, potranno riservarsi di trasmettere, appena possi- 
bile, ma non oltre il 5 dicembre, il certificato relativo agli esami da sostenere 
nella sezione anzidetta ad eccezione dei giovani che hanno titolo a sostenere 
gli esami nell’apposita sessione straordinaria e che dovranno presentare tale 
certificato non appena ultimati gli esami stessi. "Tale circostanza dovrà risul- 
tare ben chiara sulla domanda. 


n aevaarIonaee > > — It, GITE SRL nn 


Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti in carta libera: 
a) atto di nascita del concorrente; 
b) stato di famiglia; 
c) certificato del Direttore della scuola o dell'istituto, dal quale risulti 
Quale sia l’ultimo titolo di studio conseguito dal concorrente, con espressa 
menzione dei punti ottenuti ln ciascuna materia e con indicazione se la pro- 
nozione sia stata consequila in unica sessione 0 nelle due sessioni estiva ed 
autunnale, 
Per coloro che ottennero la borsa di studio negli anni scolastici prece- 
denti non occorre l'atto di nascita. 
. Nella domanda dovrà essere indicato, oltre il preciso indirizzo della fa- 
miglia del concorrente: 


a) se questi goda di altra borsa di studio e quale, indièanidone l'importo; 


_. 
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D) Se conceorra od Intenda concorrere a borse di studio concesse da alti% 
NASCA imdicandoli in caso affermativo; 
c) la scuola e la classe che il concorrenie frequenterì nell’anno scola- 


rico 1942-43, 


Le dichurazioni uccertate non vere daratizo motivo alla revoca della 
borsa di studio. 

Se sl concorrente trovasi iscritto ad un corso superiore al primo (di ii 
unirlersità o di um istituto superiore, deve unire un certificato rilasciato dalla 
Segreteria della scuola con Vindicazione degli esami superati duranie gli anni 
accademiei già percorsi comipreso il 1941-42 e del voto conseguito in ciascuna 
materia, 

Il certificato dovrà inoltre essere completato con la dichiarazione espli- 
cita che il concorrente ha superato futti gli esami obbligatori consigliati dulla 
Facoltà agli aspiranti all'assengno sulla Cussa scolastica sia per l’anno 1941-42 
che per quelli precedenti. /n mancanza di tale dichiarazione il certificato non 
sarà tenuto valido. 

L'assegnazione delle borse di studio sarà fatta insindacalmente dal Comi- 
tato Amministratore dell'Opera di Previdenza, il quale fisserà l'importo di 
ogni borsa in relazione alla disponibilità annua ed alle domande giudicate me- 


ritevoli di accoglimento. 
è è » 


La concessione delle borse di studio importa l’obbligo di frequentare le 
lezioni in seuole comunali, governative o paregziate; eccezionalmente potrà 
essere consentita la frequenza ‘presso istituti privati che diano completo affi- 
damento di serietà di indirizzo e di perfetta disciplina seolastica. In questo 
ultico caso dovranno essere tuttavia sostenuti presso senole pubbliche gli esami 


obbligatori. 
o è. è 


Tl pagamento delle borse dj studio sarà eifettuato in una sola volta verso 
presentazione di un certificato comprovante la regolare frequenza alla scuola, 
rilasciato in data posteriore al 1° marzo 1943. 


è è » 


Di regola non potrà essere concessa nè rinnovata Ja borsa di studio al con- 
corrente che non abbia ottenuto, alla fine dell’anno seolastieo precedente, la 
promozione nella sessione estiva alla classe superiore, Lo stesso dicasi per gli 
studenti nniversitari che, al termine dell’anno accademico, non abbiano soste- 
nuto con buon esito tutti eli esami obblizatori consigliati dalla Facoltà. 


AVVERTENZE 


I documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce Pul- 
timo paragrafo dell’art, 3 R., D. L. 7 febbraio 1926, n. 187. 

dij atti di nascita debbono essere lecalizzati dalia competente Autorità: 
{ documenti scolastici debbono portare il timbro della senola ed essere autenti- 
cati dalle Autorità scolastiche. 


L'Opera di Previdenza — che lia sede in Roma presso la Direzione Ge- 
nerale delle Ferrovie dello Stato - Piazza della Crocs Rossa — comunicheri 


direttamente agli interessati entro il mese di gennaio 1943 l'esito del concorso. 


Astenersi pertanto dal rivolgere sollecitazioni. 


Il Direttore Generale 
VELANI 
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Comunicazioni: Gare, appalti esc. per laveri o forniture. 


de t, 
Termine utile approssi- Ufficio incaricato 


sione pere 


i —— {| Ore 1 


Sezione Lavori 
Ancona 


Esercizio triennale della cava df° 


Lebba, per estrazione, carico e del 21 dé «a 662.000 


Manutenzione armamento lince Ore 18 | 380.000 | Sez. Spec. Lavori 
dei Parchi di Genova Sampier- L. P. del 14 sett. Genova 
darena. 7 1942- XX dA Lernia 

Manutenzione orologi esistenti ne- Ore 12 reti 
gli impianti e stazioni del Com- L P. del 14 sett. 60.197 Lato Uff Firenze. .S. 
partimento di Firenze. a I IP2IOA | ci aes 

piacimento pavimentazione ma. Ore Sezione Lavori 

.- V. scalo Bologna L. P. del 15 sett. | 157.600 Bologna 
Smistamento. ME RIE 

Formazione sede binari” per ‘circo- Ore 12 Sezione lavori: 
lazione locomotive a Milano Smi- L P. | del 15 sett. È 300.000 Milano 
_stamento. 1942-XX " i°_____L Siria 

Eliminazione difetti sul binario di | _ Ore 12 Sezione Lavori 
corsa fra Gallarate e Domo- L. P. del 17 sett. 174.000 | Milano 
_dossola. ______I_1942-XxX alice Poe rd ciala ina 

Sovrapassaggio con strada statale Ore 11 0 Sezione Lavori 
della Cisa dei raccordo Bologna- L P. del 12. XE 3.950.000 | Venezia 
Brennero presso Verona P. N. RA o; SL na 

vlc re Sezione Lavori 

Costruzione di un fabbricato al- L P. del 19 sett. | 783.000 na 
loggi a Signa. | 1942-XX e: 

ac Ore 12 | Sazione Lavori 

Costruzione di un fabbricato al- | x, p, del 19 sett. o 783.000 ca 
loggi a S. Romano. 1942-XX bai a: n ietza 

Fornitura granito — per coronamen- | igroli Ore 18 se | Sez. Spec. Lavori 
to marciapiedi e cunicoli a Ge- L. P. del 21 sett. i O Genova 
_ nova Br. e PP. __1942- ” 2 i cd 

ICT na Ore 1 Sczi ri 

Revisione generale “@fnamento li- L P. del 21 sett. | 147.000 | AO 

nea Trofarello-Cuneo. ossa ui A 


_scarico materiali. a sins pgle Parsassiooa li Rial o h cn 
Manutenzione armamento linea re | Sezione Lavori 
Potenza-Metaponto fra i Km. L. P. o pet. 421.700 | Bari 
__164 e 195. se ogg 
re CZ. * i 
Manutenzione armamento della |! x, p. del 21 sett. | 345.000 | 5° Spec. Lavor 
stazone di Genova Br. | 1942-XKX e 


pena 


— Ore 19 


Manutenzione armamento linea L. P. del 21 sett. | 305.700 | ia ti 
Foggia-Manfredonia. ; 1942-XX | _On 

sn “Ore 18 | 

Manutenzione armamento linea L P. del 21 sett. | 244.550 |! ezione Lavori 
B. Bosco Redole-Carpinone. 1942-XXK | poli de 

CRE n E i 

Manutenzione armamento linea | yL, p, del 23 sett. | 707.000 | db Lavori 
Sicignano-Lagonegro. 1943xXX | | pole. 

Ore 18 S S Lavori 

Costruzione cabina A.C. presso del 23 sett, | 236.000 | °° Pec. Lavor 

Galleria S. Rocco. L P. à 942-XX Genova 
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G., Gare porto 
L. P. Licita-|Termine utile Im Ufficio incaricato 


S sione privata per la approsai- 
LAVORI E FORNITURE T. P. 'i'ratta- presentazione mativo delle 
tiva privata i 
A C. Ap- | delleofferte sun pratiche 
palto concorso appal 
Casale-Mortara-Vercelli, | TR Î __1942- XX Torino 
Nago ” e gg 0 Ore 48 nn ta MORSE 
M nutenzione armamento linea | | Sezione Lavori 
Custagnole .Asti- Nizza. L. P. A 310.000 | Torino 
Wanitanizione smianiento linca | L P Peri AR I 443.000 Sezicne Lavori 
Bel'avix TREANASIRI Mar SCOLO: i. | 1942-XX ne Bari 
Mi inutenzione armamento linea | L. P Ora: VON ‘ 401.000 Sezione Lavori 
Jarletta-Spinazzola. SERRE | 1942-XX Bari 
Jornitura quadro c macchinario. SE Ore 12 so; as i | 
A.C.E, Bivio Crocetta e La- A. C. | del 25 sett. | — | ni 
grani, dt as42o0 7 | _ 
Ore 18 | 
Manutenzione armamento linea L P. del 26 sett. 430.000 Sezione Lavori 
Alescundrim-Acqui-Nizza. 1942-XX | Torino 
Ro RA Ai TI se e 
Manutenzione armamento linea | L. P. | gel 26 sett. 105.000 È eno Lavori 
Iussoleno-Susa, Î | 1942-XX A ra 
Manutenzione armamento linea | DE a > Lo 187.300 Sezione Lavori 
Le Pb SlaFtUccra, __1942-XX 1 Mia: 
Mi ione Siziano Mine “| Ore 19 no s azione Lavori 
Manutenzione armamento linea Salone 
Gioia del Colle-Taranto. È L P. del 26 sett. Ico 600.400 ni Bari 
RECITA CAPRE i OESNIERO iti iii ARE. IRE e nen 
Lon | Ore 17 I 
Manutenzione armamento linea L P del 30 sett. 241.500 | Sezione Lavori 
Cancello Torre A. C. | 1 1942-XX DAL Napoli 
Manutenzione smi E L. P ago A 670.000 | Sezione Lavori 
Valeriza- Vercelli. * 19 42:XX Î ‘Torino pe 
eta i gr i i — ore” 18 si 
Manutenzione armamento Micia | L. P del 30 sett. 180.000 | “e 
Chivasso-Austa-S. Desiderio Î 1942-X Ri 0) ne 
aaa AIA up Ore 18 | 3 rl 
ifiatenzione amento linea L. P. del 30 sett. | 600.000 | Sezione Lava 
Mortura-Cava Carbonara. 1942-XX | | Pino, 


| 
Impianti Idraulici igienici e sani- | Ore 11 * Sezione Lauda 
tari nel Palazzo Compartimen- | A. C. del 9 ottobre ==, | Venezia 
i 


cai 
nti 


tale di Venezia. E 1942-XX dra 
Fornitura ec montaggio in opera di | 10 ottobre lE vizio Mat. e 


| ione, Ufficio IL 
apparecchiature per cabina elet. | 194 z : I 
_trica de Il’Officina. di Vicenza, 2A Sez. 6* — Firense 
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Il Direttore Generaie 
VELANI 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen- 


STOMO LL... +.» a + L. 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie ‘ 
corrispondenti ed altri enti . . . . .>» 3200 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale 
Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per j 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve di 
i numeri dell’arinata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per ghi 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all’indirizza, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Ge- 
Viginizzo, non assumendosi 


tuali disguidi causati dalla mgeganzo di tale comunica 
sione. «F 


SÉ È 533 
i“ \ € 
% I, 


E 4.565 VIT ATE 


Anno XXXV -N.38. ‘ 17 settembre 1942 


Anno XX 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 


VOLTO FILE DLE FE VESEIETR, 


de £ 


SI PUBBLICA IL @I0 a 
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Regio Decreto-LeGGr 21 giugno 1942-XX, n. 696. — Provvedimenti in MA- ., eb 
. teria di tasse sulle concessioni sovernative (1). LIA n 
VG 

DA DI <tr> VEZIIA 

VITTORIO EMANUELE IIl Ro 

PER GRAZIA DI DI) E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE E un Lo 


RE D'ITALIA E D'ALBANIA 
IMPERATORE D’ETTOPIA 


Visto l'art, 18 della lezze 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 

Visto il R. deereto 30 dicembre 1923-IL, n. 3279, che approva il Testo 

della legge sulle concessioni governative, moditicato dal R. deereto 26 marzo 
1936-XIV, n, 1418; 

Visto il R. decreto.levoe 26 settembre 1935-XIIT, n. 1749, Allepato £. 
portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, con- 
vertito nella lezge 28 maggio 1936-NIV, n. 1027, : 

Ritenuta la necessità e l'urcenza di adottare provvedimenti in materia e: 
tasse sulle concessioni governative; 

Sentito il Consiglio dci Ministri; 

Sulla proposta def Dure del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro 
Segretario di Stato per le finanze; 

Abbiamo Aecretato e decretiamo: 


n 


Art. 1 


Le tasse sui provvedimenti amministrativi (conee-sioni, auterizzazioni, li 
cenze, dichiarazioni, legalizzazioni, registrazioni, disciplinari, nulla osta e simili 
elencati nell’annessa tabella, Allegato 1, sono dovute nella misura stabilita 
dalla tabella stessa, 

La tabella Allegato .1, con le note in essa contenute, fimmata. d’ordmé No. 
stro, dal Ministro per le finanze, fa porte integrante del presente deereto. 


Art. 2. 


Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro ner le finanze, 
Sarà provveduto alla compilazione della tabellu nnica coordinata ed aggiornata 
delle tasse sulle conce-sioni governative, che coordinerà tutte le dispesizioni. del. 
l’annessa tabella. ANtesato A, del'e tabelle annesse al R. decreto 50 dicembre 
1923.IT, n. 3279, cd alla legge 29 maggio T9IS6G-NIV. n. 1027, e delle tasse pre- 
viste dalle sint'ole lessi recolanti HI concessione di provvedimenti anministra- 
tivi, che venissero emanate line alla data della delta compilazione, con facolta 
di variare ef aeciuncere parole, di riunire, < parare e varinte la distribuzione 
degli articoli selle dette tabelle aj fini della loro chiarezza e «amplificazione, 


(1) Pubblicato nel Supplemerta ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 182 
riel 30 cingno 1942.XX. 


Parte I -- n. 38 17 settembre 1942-XX. 
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Art. 3. 
Le disposizioni contenute nell’annessa tabella, Allegato A, entreranno in 
xigore col 1° luglio 1942-XX, faita eecezione per le disposizioni sulle licenze 


e autorizzazioni per la vendita al minuto di bevande alcoliche e superalcoliche, 
che entreranno invece in vigore col primo gennaio 1943- XXI. 


Ant. 4. 


Per i provvedimenti amministrativi sogsetti a lassa annuale dì rilascio @ 
di vidimazione, ed in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
1a tassa corrisposta per il rilascio o In vidimazione dovrà essere integrata cal 
pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e e quella 
prevista dall’annessa tabella, Allegato A, quanti sono i mesi intercorrenti fra 
il 1° luglio 1942.XX e la data di scadenza. 

Allorehè la somma dei dodicesimi dovuti presenti una frazione minore di 
una lira, questa frazione sarà computata per una lira intera; ed allorchè la 
data di scadenza presenti una frazione di mese, questa frazione sarà compu- 
tata per un mese intero. 

Tale differenza di tassa dovrà essere corrisposta nel modo indicato dalle 


rispettive voci dell'annessa tabelle, Allegato 4, e non oltre il 30 settembre 
1942.XX. 


Per le tasse pagate con carta bollata speetale, la differenza sarà corri- 
sposta con marche. 


Per il mancato pagamento nei termini stabiliti della differenza di tassa 
dovuta si incorre nella pena pecuniaria prevista dall’art. 9 del R. decreto 30 
dicembre 1923.IT, n, 3279, modificato dall’art. 1 del R. decreto 26 marzo 
1996-XIV, n. 1418, salvo che nell'anno-sa tabella, Allegato A, non sia stabi- 
iita mna diversa sanzione, 


Ant. 9 


Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto. 

ll presente decreto sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sun 
conversione in lesge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presen- 
tazione del relativo disegno di legge. 


Ordiniamo che il presente decreto, munito del siello dello Stato, sia in- 
serto nella Raccolta ufficiale delle legzi e dei decreti de! Regno d’Ttalia, man- 
dando a ehinn qu» spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Venezia, addì 21 gingno 1942-XX, 
VITTORIO EMANUELE i 
Mvssonixi -- Di Revet. 
Visto, 4 Guarda;igilli: GrANnI, 


Omissis. 
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decreto-legge 23 | autorizzati delle imprese . «sa dev'essere corrispo- 
febbraio 1939- | ammesse a gestire servizi sta entro il 31 dicem- 
, XVIT, n. 309. | in appalto dall'Ammini- bre di ciascun anno 
strazione ferroviaria e po- per manlenere in vi- 
stelegrafonica : I sore liserizione per 
a) iscrizione per lavo- Panno suecessivo, 
ri di importo fino a Li- | 
re 200.000. . . . . :30 .prainar 
b) iscrizione per lavo. | Î 
ri di importo fino a Li- | a | 
| 
i 


i | | 
Art. 2.- Regio Iscrizione negli elenchi . : La controindicata tas- 
{ 
: 
I 


re 500.000 


c) iscrizione per lavo. 
ri di importo fino a l.i- . | 
re 1.000.000... 0...) SO Il 


| d) iscrizione per lavo. 
ri di importo fino a Li- : 
ire 3.000.000. . . . .' 10° Id. 


AE Remi aio ps i Lo 


i e\ iscrizione per lavo- | | 
i ‘ri di importo fino a Ls- | 
I re 5.000.000. . . . . 0 124, Id. 


| | f) iserizione per Javo- 

ri di importo fino a lu- 

re 10.000.000... .; 10. Id 

9) iscrizione per lavo. | 

} . e». z ‘ | . 

i ri di imperto fino a’ Tu- | 

o re 20.000.000... .° 80: Td 

h) iserizione per lavo. 

\ ri dì Importo fino a L'.- | 

| re 50.000.000... .i SCO Id. 

i) iscrizione per lavo- 
ri di importo fino a Ii- i 


re 100.000.000... .' 1.00; Id. 
1) iserizione per lavo- | | 
ri di importo fino a Li-. I 
re 200.000.000... . | su Id. , 
Omissis, 
© N. B. — La tassu annuale di concessione governativa che le Imprese 


iscritte nell'elenco dovratino pagare quando la clussifica, in rapporto alla pe 
tenzialità, sia stabilita per importo illimiluta è di 1,,/2000. 
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Weicrero DeL Ducs peL Fascismo, Caro peL Governo, 8. agosto 1942-XX, —- 
Unificazione del rame: qualità, prescrizioni, prove (tabelle UNI da n. 1704 
a n. 1705) (1). . i 


IL DUCE DEL FASCISMO 
GAPO DEL GOVERNO 


Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II} n. 3046, concernente la normaliz- 
zazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 

Visto il R. decreto.legge 22 dicembre 1927-VI1, n. 2615, relativo all’esten- 
sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub- 
bliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque 
syvvenzionati o sussidiati dallo Stato; 

Visto il decreto del Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIITI, relativo al- 
l'obbligo di inserire nei contratti la clausola per Vosservanza obbligatoria delle 
unificazioni UNI; 

Visto il decreto del Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo al- 
l'estensione dell’obbligo dell’osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti 
dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699; 

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; 

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 8 ago- 


sto 1942-XX; 


DECRETA: 


Art 1 


Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per 
gli Enti sottoposti. alla tutela e vigilanza dello State, per le Aziende annesse 
od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le 
Società, Ditte, Istituti, comunque sevvenzionati dallo Stato, nonchè per gli 
stabilimenti dichiavati ausiliari, è obblicatoria l'osservanza delle unificazioni 
contenute nelle seguenti tabelle : 

UNI 1704.1705 - 24 ottobre 1941.XIX (fascicolo unico di due tabelle) : 
Rame - Qualità, prescrizioni, prove, 


Art. 2, 


Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all’articolo 
precedente, l’obbligo previsto dall’articolo stesso decorre dal compimento di 
sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente de:reto nella Gaz- 
setta Ufficiale del Regno. 

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che ver- 
ranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di 
dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette. 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ifficiule n. 200 del 2 settembre 1942-XX. 


Parte I - n. 38 17 settenibre 1942-XX, 
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Art. 3. 


. Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti  dispo- 
sizioni è data facoltà di derogare da quanto preseritto nelle suddette unifi- 
cazioni: Li 

a) quando si tratti di introdurre tipi nnovi di materiali che rappresen- 
tino un progresso sostanziale della tecnica; 


b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall’estero, nelle quali 
siano Imposte presernzioni non conformi alle unificazioni UNI. 


» 


Art. 4. 


Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza ob- 
bligatoria delle precedenti disposizioni, sì trovassero nella necessità di dover 
derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione 
alla Commissione Suprema di difesa. 


Art. 5. 


Nei contratti di acquisto 0 di conferimento di commesse di lavoro, da parte 
delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di con- 
tratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI 
rese obbligatorie ed il suggerimento dell’osservanza di quelle nnificazioni non 
ancora rese obbligatorie. 


. 


Art. 6. 


Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell’industria, 
UNI - Milano, 
. (opie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbrica- 
zioni di guerra sono cedute dall'UNTI al prezzo di L. 5 ciascuna. 
Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo nor- 
male di vendita stabilito dall’UNT stesso depo ottenuta l'approvazione della 
Commissione Suprema di difesa. 


Art. 7. 


E’ obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle 
da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri 
Enti, di cui all’art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle 
tr belle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze, 


Il presente decreto sarà registrato alla Cort-» dei conti. 


Roma, addì 8 ngosto 1942-XX. 


1 DUCE del Fascismo, Capo del Goyerwo 
MUSSOLINI 
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Decreto peL Duce peL Fascismo, Caru peL Governo, $ agosto 1942-XX, — 
Unificazione di macchine utensili (Tabelle UNI da n. 1935 a n 1946) (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-1IT, n. 3046, concernente la normaliz- 
2azione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; < 

Visto il R. decreto lezze 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'esten- 
sione delle disposizioni sull» normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub 
bliche Amministrazioni, aeli Fati ausiliari dell Stato, parastatali o comunque 
savvenzionati o sussidiali dallo Stato; 

Visto i] decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marza 
1995_XITI, relativo all'obblico di inserire nei contratti la elansola per Tosse: 
vanza obbhgatoria dell» vnifirazioni UNT; 

Visto il deceret) del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 
1936-XIV, relativo all'estensione dell’obblizo del’osservanza delle nnificazioni 
UNT agli stabilimeoti dichiarati ausiliari per leee: 14 dicembre 1931-X, nu-. 
mero 1699; 

Sentito il parere del Consiclio nazionale delle ricerche. 


Vista Ja deliberazione della Commissione Survema di difesa in data 8 ago- 
to 1942.XX; 


Dreorera: 


Art. 1. 


Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per 
cli Enti sotiorosti alla tutela e vicilanza dello Siato, per le Aziende annesse 
od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le 
Società, Ditte, Istituti, comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per ali 
stabilimenti dichiarati ausiliari, è obblicatoria Posservanza delle unifirazioni 
contennte nell: seguenti tabelle: | 

UNT 1935 - 24 ottobre 1941-XTX: Scanalatnre a T lavorate per mae 
chine utensili; 


UNI 1936 - 24 ottobre 1941-XIX: Linguette di appostamento per mae- 
chine ntensili —- Applicazioni; 


UNT 1937 - 24 ottobre 194H1-XTX: Frese a cambe per scanalature a 7 
UNI 1935; 


UNT 1938 - 24 ottobre 1941.XTX: Dadi lavorati per scanalature a T 
UNI 1935; 


TINT 1939 — 24 ottobre 1941-XIX: Viti metriche lavorate, con testa 
quadra, per scanalature a T UNT 1935; 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Tfficiale n. 206 del 2 settembre 1942 XX. 


Parte I - n. 28 - 17 settembre 1942-NX. 
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UNI 1940 - 24 ottobre 1941-XIX: Viti metriche lavorate, con testa a 
martello, per scanalature a T UNI 1935; : 


UNI 1941 -— 24 ottobre 1941-XIX-. Tiranti fiilettati, lavorati, per dasi 
UNI 1938; 

UNI.1942 - 24 ottobre 1941-XIX: Manicotti di giunzione, lavorati, pur 
‘iranti UNI 1941; 


UNI 1943 - 24 ottobre 19H.-NEX: Dadi esagoni di manovra, lavorati, 
per macchine utensili; i 
UNI 1944 - 24 ottobre 1941-XIX:; Punte eentranti per macchine uteu 
sili - Tipo semplice; 
UNI 1945-46 — 24 ottobre 1941-XIX (fascicolo unico di due tabelle): 
Punte c@entranti per macchine utensili — Tipo con dallo di allentamento, 


Art. 2. 


Per tutte le Amministrazioni statali c per tutti gli Enti di cui all’articoio 
precedente, l’obblizo previsto dall'artieolo stesso decorre dal compimento di 
sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gus- 
retta Ufficiale del Regno. 

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che ver- 
ranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di 
dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette, 


» 


Art. 3, 


Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti dispo. 
sizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unifi- 
cazioni: 

a) quahdo per esigenze di intereambiabilità con costruzioni vià iu dota- 
zione eslata neressità, nel caso di riparazioni 0 per consentire la ripreduzione 
ii complessi sulla base di disegni anteriori, di continuare ad impiegare elementi 
conformi a tipi preesistenti; 

i L) per le fabbricazioni sn commissioni provenienti dall'estero, nelle quali 

siano imposte ‘prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI e per serie di 
macchine utensili destinate promiscua -nte all'interno del Parse ed alla espor- 
tazione quando risulti troppo oneroso provi:dere ad una serie speciale per 
l'esportazione. 


Art. 4. 


». Oni qualvolta Amministrazioni ed Enti, eni è devoluta l'osservanza oh- 
bligatoria delle disposizioni del presente decreto, si trovassero nella necessità di 
rlover derogare alle ‘prescrizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla 
Commissione Suprema di difesa, 


Art. 5. 


Nei contratti di acquisto 0 di conferimento di eommesse di lavoro, da parte 
ele Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di con- 
tratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI 
rese obbligatorie ed il suggerimento dell’osservanza di quelle cGugticazioni non 
ancora rese obbligatorie. 
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Art. 6. 


«<<... Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, 
UNI - Milano. 
Copie autenticate dal bollo del Sottesegretariato di Stato per le fabbrica 
zioni di guerra sono cedute dall'UNT al prezzo di\L. 5 ciasenna, 
Copie ion autenticate sono invece cedute, sempre dall'’UNI al prezzo nor- 
male di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della 
f‘ommissione Suprema di difesa. 


Art. 7. 


E' obbligatorio l'acquisto di almena una copia autenticata delle tabelle 
da parte degli stabilimenti statali e1 uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri 
Enti, di cui all'art. 1, dovranno ae juistare almeno una copia autenticata delle 
tabelle predette a misura che ciò sarà mebiesto per le loro occorrenze. 


Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. 
. Roma, addì 8 agosto 1942-XX. 


ni | | 11 DUCE dil Fascismo, Capo del Governi: 
lr È . | MUSSOLINI 
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Ordine di servizio n. 99. | 3 


Trasformazione della fermata improsonziata di Montersi in fermata procon- 
ziata. 


è 


. La fermata impresenziata di Montorsi, della linea Benevento-Avellino, at- 
fivata con Ordine di servizio n. 53/1940-XVITI, viene dal giorno 20 settem- 
hre 1942-XX trasformata in fermata presenziata. 

Detta fermata distribuirà biglietti per determinate località e sarà gestita 
con le norme in uso per le Case cantoniere (art. 31 delle ‘Norme Viaggiatori” 
e art. 24 delle ‘‘Norme per i bagagli” e sarà amministrata dalla stazione di 
Benevento Porta Rufina. 

Di conseguenza, nella Parte I del ‘‘Prontuario Generale delle distanze chi- 
bmetriche della Rete dello Stato” — edizione 1° marzo 1941-XIX, a pagina 51 


nell’elenco alfabetico, si dovrà sostituire il segno ® con A. e nelle colonne 
7 e 8 modificare il richiamo (4) in (19) 
Nelle parti II, ITI c IV de! Prontuario suddetto, rispettivamente alle pa- 


gine 81 (tav. 110), 46 e 97 si dovrà modificare il seeno ® in f 


dare > - 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 6 16. 


- - —--_.e.-- —__ 


Ordine di servizio n. 100. | 
“ Modalità da osservarsi por il carico e la circolazione dol carro Pvs. 7606003 


E’ entrato in servizio il carro Pvz 7696003, a due carrelli, a quattro sale 
slascuno, munito di freno a mano con due manovre fra loro indipendenti, una 
per carrello, situate in due garette. Esso ha il piano di carico ribassato ed è 
quindi adatto anche per il trasporto di colli voluminosi, Tutto il telaio è ceo- 
perto di pavimeno in legno. 


CARATTERISTICHE PRINCIPALI 


Distanza tra i perni dei carrelli 


m. li, 
» fra le sale estreme sui » 17,900 
lamghezza totale compresi i respingenti » 21,100 
» totale del telaio lg si e dd » 16,600 
» di claseuna delle parti sovrastanti ni carrelli . » 4,740 
Larghezza delle parti sovrastanti ai carrelli » 2,812 
Altezza di queste parti sul piano del ferro » * 1,615 
Lunghezza della parte ribassata » 6,850 
Larghezza della parte ribassata . . . . . » 2,812 
Altezza della parte ribassata sul piano del ferro . . ... >» 1,070 
Tara... Tonn. 44,910 
Portata. 0... OI 
Limite di carico . 3 i è Se È 0 È i è a BI 
Categoria di velocità L00000 (3) 


Partc II — n. 88 — 17 settembre 1942-XX. 


Mira BOLLISTTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


— co si SE - —- ——Y o wo ue-ss-e- —e_ 
e —_ _ __- ne o 
ia 


MODALITA" DI CARICO 


“# TI carico su questo carro può essere esegnito : 


1. — Utilizzando tutta la tinvata; i 
2. — Utilizzando le sole parti sovrastanti ai carrelli; 
3. — Utilizzando la sola parte mbassata. 


In tutti i casi il carico deve interessare il carro per una larghezza di al. 
meno m. 2,10 e nei primi due casi non deve oltrepassare in lunghezza le estre- 
mità della travata. 


Inoltre: 
Nel primo caso il carico può raggiungere : 


Tonn. 83 purchè interessi la travata per una lunghezza di almeno m. 14,50 
» 75 purchè interessi la travata per una lunghezza di almeno » 12,—- 
#65 purchè interessi la travata per una lunghezza di almeno  » 9,50 


Nel secondo caso il carico può raggiungere complessivamente tonn. 83 
kwswhè interessi ciascuna piattaforma per una lunghezza di metri 2,60 sim- 
metrica al perno del carrello. | 

Se però il carico è costituito da un sol cumulo ed appogg sia solo due punti 
posti ciascuno in corrispondenza ai perni dei carrelli, potrà PARA ala ugual- 
mente - ‘tonn. 83, qualunque sia la larghezza del carro che viene interessata. 


Nrl terzo caso il carico, se appoggia solo su due punti di ciascun lon. 
gherone può raggiungere: | 


Tonn. 54, se i punti dì appoggio distano tra loro m, 6,80; 
>» {a se i punti di appoggio distano fra loro meno di m. 6,50, ma non 
= meno di m. 4,40; 
» 40, se i punti di appoggio distano fra loro meno di m. 4,40 ma non 
meno di m. 


Se il carico appoggia su su o più punti di ciascun longherone può rap 
giungere: 


Tonn. 50, se interessa i longheroni per una lunghezza di m. 6,80; 
» 43, se interessa i longheroni per una lunghezza minore di m. 6,80, ma 
non minore di m. 4,40: È | 
» 36, se interessa i longheroni per una lunghezza minore di m. 4,40, ma 
. non minore di m. 2. | 


PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE 


Con carico non superiore a tonn. 40, il carro potrà circolare sulle lince 
di tutte le 5 categorie indicate nella Tav. 5 allegata alle ‘Norme tecniche per 
il carico dei carri e per la circolazione dei carri speciali”. 

Con carico superiore a tonn. 40 e fino a tonn, 60, potrà circolare sulle 
linee delle categorie A, B, C, D. 

Con carieo superiore a tonn. 60 e fino a tonn. 70 potrà circolare sulle 
linee delle categorie A, B, GC. . 

Con earico superiore a tonn. 70 e fino a tonn. 83 potrà circolare sulle 
linoe della categorie A, B. 

Quanda occorre inviare il carro su linee sulle quali non è ammesso in 
relazione A] carieo, si dovranno richiedere iti ncioni 4? Sertizio Materiale 
Trazione, o 


= 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIEB DBILLLO STATO 315. 


Calia L— 10 2) iero nie e 0 n n nn o ee n 


Il carro avendo gli organi di attacco e di repulsione applicati ai i carrelli, 
deve sempre viaggiare collosservanza delle norme per l’effettunzione dei tra- 
sporti su carri non congiunti dagli apparecchi di attacco, Quando viaggia ca- 
rico il carro dovrà essere distanziato dalla loconistiva 0.da altro carro spe- 
ciale di almeno + carri merci comuni, 

Agli effetti della frenatura, il carro non cieve essere dalsidatalo per sta- 
bilire la quantità dei freni attivi occorrenti nel treno, ed indipendentemente- 
dp es:i deve avere sempre, quando viaggia vuoto, almen,y un freno occupato 
dal frenatore, e quando viaggia carico, ambedue i treni OecUpAU dal fre- 
uatore. i 


-— —.-————————_—__—_—_—_———6— 


LI 


1l carro porta la scritta ‘‘Deve eircolare secondo le norme di cui; l’Or- 
dine di Servizio n. 100/1942 XX, 


Distribuito agli agenti delle clussi 1, 2, 3. 5, 15, 30, 32, 36 e 37. 


@raise di servizio n. 1010 sa 
Sesraccarico carri FP. S. a due sale. i | 


In deroga alle vigenti disposizioni, e fino a nuovo avviso, per i carri F. S. 
a due sale in servizio interno F. S. (escluso il servizio cumulativo italiano), è 
ammesso un sovraccarico fino a 2 tonnellate sul limite di carico (1), semprechè 
von venta superato il peso massimo per asse Ammesso sulle singole ‘linee du 
percorrere (vedasi allegato elenco). i 

Tale conce-srone vale anche per i carri F. S. a due sale in servizio inter- 
vazionale limilutamente ai trasporti destinati alle Ferrovie Germaniche ed alle 
Ferrovie Federali Svizzere, nonchè per i carri F. S. a due sale carichi che. 
rientrano in Italia dall'estero qualunque ne sia la provenienza. : 


Fanno eccezione: 
— i curmi con portata inferiore a 17 tonn, e 
— i cam provenienti dalla euerra (2) 
per i quali è ammesso un sovraccarico fino a 1 tonnellata sul limite di carico, 
sempre cho non venga superato il peso massimo per asse ammesso dalle sin. 
gole linee da percorrere. : 


” 
——_—— & 


Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quelle relative 81 so- 
‘raccarico dei carri F. S. contennte nell'Ordine di servizio in. 32/1941, Resta* 
Invece invariato l'elenco di merci assorbenti allegato al predetto-O. S. 


Distribuito agli agenti delle clossi 1, 2,3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 
32, 36 e 37. 


(1) Per limite di carico s'intende quello indicato sul carro 0, in mancanza, 
la portata aumenta del 5 Ye. 

(2) Cioè carri con numero di 7 cifre di cui la prima è ‘7, oppure. con 
numero di 6 cifre di cui la prima è 0. i 
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AunEGATO ALL’O, S. n. 101 - 1942-XX. 


PESO MASSIMO PER ASSE AMMESSO DALLE SINGOLE LINEE 


Tennellate 16: Tutte le linee meno le seguenti: 


Tomnelate 15: 
Cuneo-Saluzzo Telese-Telese Bagni 
Busca-Dronero Cerignola-Cerignola Città 
Bressana-Broni  Bari-Brindisi 

‘ Modena-S, Antonio M. Bellavista-Nasisi 

Merano-Malles Nasisi-B. Arsenale-Collebasso Re. 
Adria-Chioggia gio Arsenale 

Fabriano-Urbimno B. Arsenale-Buffoluto 
Sulmona-Terni Metaponto-Reggio Calabria 
Velletri-Terracina Sibari-Cosenza 
Sparanise-Minturno S. Eufemia-Catanzaro M. 
Termoli-Cam'pobasso Siracusa-Licata 

Avellino. Benevento Olbia-Golfo Aranci 

Tomellate 14,5: i 
Canfanaro-Rovigno C'hilivani-P’orto Torres 
Cervignano-Relvedere Decimomannu-Iglesias 

Tonmnmellate 14: | 
Airasca - Moretta - Saluzzo - Sa- Fano-Fermignano 

vigliano Porto d’Ascoli-Ascoli Piceno 
Bricherasio-Barge Giulianova-Teramo 
Vignale-Varallo 

Tonnellate 10: 

Brunico-Campo Tures Poggibousi-Colle Val d’Elsa 


—P— +»P—————_—_—_—____  -itità@— 


Ordine di servizio n. 102. 


Normo per l’oseguimento dei trasporti dello cose. - Stazioni che por seguire 
il movimento dei veicoli, ritirano c custodiscono i fegli Meduli M. 18. 


Nell'elenco delle stazioni, che per seguire il movimento dei veicoli devono 
raccorliere i fogli Mod, M. 18, pubblicato con l'Ordine di Servizio n. 66/1939, 
devono «ssere aggiunti i seguenti nomi: 

COMPARTIMENTO DI MILANO 
Camnayo. 
| COMPARTIMENTO DI ANCONA 
Fano — l’ermignano. 
Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 e 15. 


Parte 1Î1 — n. 38-17 settembre 1942-XX. 
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li e tl 


«ii “nt e rn 


rano 


-. o. —— 


Comunicato. 


Deliberazioni Ministeriali circa lc imprese ammesso a gestiro servizi in ap- 


palte dell’Amministrazione ferreviaria. 


Ia Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 23 


febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la lecce 2 giugno 1939- 
XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta dezli elenchi delle imprese 
ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, poste- 
legrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 4 
settembre 1942, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso 
le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Commmnicazioni il 9 set- 
tembre 1942-XX: 


ISCRIZIONE NELL'ELENCO 


o. IERI TETTI ee OR 
=. & Le Penna TETTE II cd 


Barone i di Specializzazione Limite di appalto | 
MARIO (00 ISO 
BERGAMASCHI Ettore | Manovalanza in genere L. 200.000 

Luino È a 
RIZZO Attilio . Manovalanza in genere | » 200.000 
Cosenza I o se 
SCOGNA Eduardo Manovalanza in genere - I » 500.000 

Cervignano del Friuli |  Facehimaggio merci € i © 
basagli registrati. | 
TONIUTTI Quinto ‘ Facchinaggio merci e ba- ‘ > 200.000 


sagli registrati — Puli- 


zia piazzali e stazioni = 
Pulizia locomotive, 


Sassari | 


Ù 
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E © e tro n 0 TETI n in - 0 -— <<» ——-_ tc - —-_—__—_ 


ESTENSIONE DI ISCRIZIONE E DI LIMITE D'APPALTO 


Sii s ipsa i ST ne pe n Sntenzione 
PIA I n rr _ — - = cele a ire Ci i ian 
MONTENOVO Luigi Facchinaggio merci e ba. ' L. 500.000 
Ancona i gagli registrati. | 
| L. 300.000 Ea 
SOC. AN. COOPERA- ;Facchinaggio merci e ba- » 500.000) 
TIVA TRASBORDI | cagli registrati. 
Mantova L. 200.000 
SOC. IN NOME COL. Facchinaggio merci e ba. >» 300.000) 
LETTIVO MILONE!| gagli registrati. 
FILIPPO E PISTO- L. 200.000 
RIO ALFIO 
Catania | si 
4 Il Direttore Generale 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLB FERROVIB DELLO STATO 


Comunicazioni: Gare, appalti eco. per laveri 6 fernitare. 


101 


a. Gare 

L. P. Licita- | Termine nulle 

zione privata per la 

LAVORI E FORNITURE T. P. Tratba- . 
tiva privata | prosentasiune 
A.C. 4p- delle ntferte 
prito cole r50 i 
uit loda ali cialda tra re ot e Sai 
Ampliamento ca F.V. della sta- i L. P da Sa 

zione di Vergiate. | 1942-XX 


-_ ——_ 


Parte III - n. 38 - 17 scttembre 1949 XX. 


-. - —a--_c-. =. 


ti 
4 


si 


| 


i 


Fornitura 2000 mc. di ghiaia per L. P del di cad, 
de n A 
massìcciata di binari. 1942-XX 
Conta eg 
‘ Manutenzione armamento linea L. P. del 23 sett. 
Roccasecca-Avezzano. 1. 1942-XX 
i anne Sii te col diri i PIC Ore 11 
Amiplianiénto dell’ Officina Rialzo i L. P. ‘ del 23 sett. 
in stazione di Verona P.N. | PATTO i ‘1942-XX 
SIOE RAT e 
Costruzione fabbricato per P.B.I. L. P del 24 sett 
dle . . ta) 
fra Valmadonna e Valenza. | 1942-XX 
RT I RS e a pi | Ore 18 Ne 
Sgombro neve e ghiaccio sulla li- | L. P. del 25 sett. 
nea Udine-Ugovizza. | . 1942-XX 
Revisione generale armamento e : | Ore 18 
ripassatura binari fra le sta Pai | del 9 sett. 
zioni di Fornovo e Grondola. | — 1 1942-XX 
ant ari —— “si Ore 18 
Revisione mì, 14825 di binari sui- to P del 28 sett. 
le. linea Torino-Milano. 1942-XX 
Revisione generale armamento ml i I Ore 18 
88.776 binario linea Torino-M! Li Pi arreda 
lano. MEX ia 
pr? iiizn_m_ | Ore 18 
Réviaione armamento linee del Ri- Te Di | del 28 sett. 
parto di Santhià. 1942-XX 
dn | - Ore 18 
Manutenzione armamento linea Ti. |P: del 28 sett. 
Sparanise-Minturno. 1942-XX 
- ATA RARA DA Ore 18 
Revisione armamento linee del RI | ti del 29 sett. 
parto di Chivasso. | 1942-XX_@@_ 
n. : "DT 32 03-RRO) Ore 19 
Manutenzione armamento  linca E del 1° ottob-: 
Foggia-Potenza. 1942-XX 
x DA CIRIE 4 Ore 19 
Manutenzione. armamento linea SRI del 1° ottobr. 
Taranto-Metaponto. 1942-XX 
È. I LIS ARIA A sù ° Ore 18 S 
Manutenzione armamento linea ti. del ? ottobrel 
Salerno-S. Severino Rota. 1942-XX 
PSE i ea —— “© Oor6.319 
Manutenzione armamento  linca | è. d. Ael 5 ottobre 
Rocchetta-Spinazzola. 1942-XX 
en PT sm Ma DE Ore 19 
Manutenzione armamento  linéa | Dr». del 5 ottobr: 
Taranto-Brindisi, 1943-XX 


Importo 


approssi- 


mativo 
dello 
appalto 


215.000 
434.800 
1.068.500 
125.00 
100.000 
330.000 
200.000 
72.000 
189.000 
320.000 


210.000 


870.400 
504.400 
208.000 
599.700 


854.400 


-a 


- —_.0e. 


UfMeio incaricato 


delle 
pratiche 


eni --_ | — ___—.. 


| Sezione Lavori 


e i > 


— era. 


— auto -- er 


Milano 


o 


Géesione Lavori 
Venezia 


Nezione Lavori 
Roma 


- Sezione Lavori 


Ù 
Ù 
i 
| 
L! 
I 
Ù 


Venezia 


Ufficio LE. g. 
Lorino 


istat. — 


Sezione! Lavori 
Gila 


Nasizaa Lavaa 
Firenze 
Sezione Lavori 
Torino 


Sezione Lavori 
Torino 


Sezione Lavori 
Torino 


Sezione Lavori 
dieniene 


Se sione Lavori 
Torino 


Sezione Lav neri 
Bari 


Sezione ia ori 
Bari 


Sezioî mne Lavori 
AZIO 


Sezione Lavari 
Bari 


letiols: Lav ori 
Bari 


nei 


— ——_—_—_— 


> nt 
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i G, Gare Im 
° sa È 4 porto 
| pit pinne; Termine utile approssi- Ufficio incaricate 
r Y er la è 
LAVORI E FORNITURE | T, P, Tratta P sia mativo delle 
| tiva privata | Presentazione dello ich \ 
| A 0. Ap- delle offerte ha prutiche 
| palto concorso appalto 
ì 
propre i Ore 19 PERFA LE 
Manutenzione armamento linea . re ec Sezione Lavori 
Rocchetta-Gioia del Colle. L. P. na tini SSLS00 | Bari 
5 ea a} e 19 + «e 
Manutenzione armamento linen "PRE 3 eta oiichie 672.700 Sezione “pica 
Potenza-Metaponto. | 1942-XX Bar 
AA sla Ri RESINE Mari, = «Mi 
Manutenzione armamento  linva ic» “gt LR 570.000 tana -- TR 
Brindisi-Lecce, 1942-XX Lo 
E RR ira «UU. Ufficio 2°, Sez. 83 - 
5 ottobre : 
Acquisto 4 forni elettrici . . . . AC. — Servizio Mater. 6 
Lili ii el MR O 
Appalto di pulizia vetture e ser i Ore 18 8 Seri "Trar. 
vizi accessori presso la stazione —L P. dell'8 ottobre. A: I plane 
di Trento, i i 1942-XX i Î 
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6 8 
be 
© 
È = 
T g 
3 MATERI45 LE DA FOERNIRSI S ta 
2 % delle ofterie | delle pratiebe 
C, (MTA 
3 i cure cl] lia 
i LÌ 3 
= SE I Corone e ruote dentate e catene ! T. P. ° 21.9.1942 Iscrvizio Approv - 
i : per dinamo elettromotrici. A. XX '  vigionamenti — 
I Sezione 72 
nihorlonia PRE MR INN SENTOZIEA TI: ci lia gala i 
N. Da o |a Assi sciolti per locomotive è, T. P. | 26.9.1942 Ina, Sezione Ts 
ì ______i tender. PALO | "= _ 
i , ta È Dara ca 
N. i 1 i Smerigliatrice elettrica . . .. Td | 27.9.1942 Id. Sezione 7 
} i | 
TE O RE a E a VA i E Ei CSR 
N. | 1 | Limatrice . ......... } T. I. | 27.9.1942 Id. Sezione 72 
i : 1 4 A. XX ali a 
—————@—mm@— ———————__———>kbÈbm —_- — — ca -— - . - 2 “5 a 10:90 | — ” -— 
N. | 1 Trapano jungitivo aa daniù sa TOP. è A | IA. Sezione 7» 
N. i 1 Î Trapano ubiisiuivo a solonna - do © T. P. >. | e ia SUR Sezione 7 
! Spessori, ripari e diaframmi di | Î 29. 9. 1982 
a I terra. refrattarin, Se un P. Loi si: . XxX [1a. sezione (a 
N | 50, 000 | Piesttino di acciaio per bulloni | TP. | 38.10.1942 ld. Seziono 7» 
| di fissaggio delle tavole. dei A. XX 


pavimenti def carri. lia È 


-— —_  — + -. 


Ù 
' 
I} 
i 
i 
i 
} 


-—, —tim jo. 


v: f E 
Trasformatori autoregolatori » Shi 5. PLL 3942 — ‘Id. Sezione 7° 
trasforma: : 


| 
I ri seriè/serie. . 
a SO ca cine co or E IRRE 
N. i 260 | Cilin@ri per î contatori elettrò- T. P. 6.10.1942 Ita. Sezione 7» 
+ pneumatici. . ALXX | 
N 400 Portastrisclanti per trollev . . Ò T. P. | Lino 194 fra. Sesione 7* 
dei Ri 10.11.1942 "li coesione S 
) Bollatori di feltro . . . ... TI . IA. sSeaione 5e-4 
} | | 4000 ollatori (o) i: 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


-——- —— — 


| Per gli imvpiegati dell’Amministrazione delle 


ferrovie dello Stato in servisio od in pon- 


oe... LE de i . L. 18600 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
SRRARORERRA ed altri ent . . . . .>» 3200 


n PA A sia dagli agenti, 


| che dai privati, agenzie, eoc., anticipatamente ad una 


stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 
.Gli abbonati debbono rifhettere subito la ricevuta 
» dell’effettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Sercisi Personale ed Affari (fonerali - rlal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Ohi si abbona hel corso dell’anno, riceve 


‘i numeri dell'annata. 


\ 


-— —_ 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 


Mu! dell'Ufficio dal quale ripende, d per i privati e Ammini- 
‘°' strazioni ferroviarie in corrispondenza, eco., all'indirizzo, 


che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Bi prega per- 
tanto di comunicare al Servizig Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento di: iiidirizzo, non assumendosi 
VAmministrazione alcuna sésponsabilità per gli even 
nati Gioguiti GRIN ATI O di tale comunica. 
vione.' {ee 


6847 OY 


24 settembre 1942 
Anno XX 


Anno XXXV -N. 39. 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
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2617 SI PUBBLICA IL rog | tadit LETÙ ao 


ra r- | INDIC (È 


» i la à * n 
a " E 17 n E 3 Î 3 - 
% Mi #, VA ; ; . £ LS ST 


Per memoria. 


PARTH SECONDA - Ordini gonerali, Ordini di servizio 
Circolari ed Istruzioni di durais 


Indeterminata 
Ordine di servizio n. 103. — Trasporti militari italiani e germanici di persone 
e di cose in servizio interno ed internazionale... ... 0... 319 
Ordine di servizio n. 104. — Ordinamento della Sezione Lavori di Torino . ivi 
Ordme di servizio n. 105. — Trasformazione in fermata presenziata della fer 
mata impresenziata di ‘‘S. Gregorio”... ....0.. +. 320 


“lircolare n. 21. — 34% Appendice all’Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie 
di carri privati iscritti nel parco veieoli F. S.....0.0.0 ivi 


PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durais 
determinata: 


Nomunicazioni : 


Gare, appalti ece., per lavori e forniture... ...0.0.0. 0 105 


Roma, 1942.XX — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22 
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Ordine di servizio n. 103. 


Trasporti militari italiani o germanici di persone o di cose in servizio in- 
terno od internazionale. 


Per rispondere alle necessità impo:te dallo stato di guerra si sono presi 
accordi con le FI. AA. (Forze Armate) e le ferrovie estere per regolare in 
modo uniforme l’eseguimento dei trasporti militari di persone e di cose in 
servizio internazionale. i 

Con ‘‘Appendice’ al presente Ordine di Servizio, che sarà distribuita 
agli agenti interessati, verranno pubblicate le norme concordate nonchè il 
fac simile dei nuovi modelli di trasporto adottati. 

Con l'occasione si è considerato opportuno riassumere brevemente le dispo- 
sizioni vigenti per i trasporti effettuati in servizio interno e si è allegato 
inoltre il prospetto schematico dei documenti da nsare a seconda delle varie 
specie di trasporto. 

Dette norme andranno in vigore col 1° ottobre 1942-XX e dalla stessa 
data viene abrogata la circolare n. 7/1941 relativa ai trasporti militari ger- 
manici. i 


‘ Distribuito, unitamente all’Appendice, agli agenti interessati. 


CS ; PA 
Ie, 
PA K° Za 
su or n € rango Lu P, . 


Ordine di servizio n. 104. 


Ordinamento della Sezione Laveri di Torino. 
| (Vedasi O. S. n. 65/1933). 
Il tratto di linea da Bivio Tanaro (Km 0+050) alla stazione di Va- 


lenza (Km. 114-927) passa dalla giurisdizione del Riparto Lavori di Ales. 
sandria a quella del Riparto Lavori di Casale. 


* 


Parte II — n. 39 — 24 settembre 1942-XX. 
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Ordine di servizio n. 105. 


Trasformazione in fermata puosenziota delle fermata. imgresonziata di <& 
Gregorio ,,. 


Dal giorno 1° ottobre 1942-XX la fermata impresenziata di S. Gregorio, 
della linea Terni L’Aquila-Sulmona. verrà trasformata in fermata presenziata 
Ala Assuntor» ed abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di 
cui all’art. 31 delle ‘Norme per il servizio della gestione viaggiatori” ed al- 
l'art. 24 delle ‘‘Norme per il servizio della gestione. bagagli”. 

Della registrazione e della contabilità relative a tali servizi, nonchè del 
rersamento decli introiti, viene incaricata la stazione di L'Aquila. 

In consegnenza di quanto sopra, nel ‘Prontuario Generale delle distanze 
cl ‘llometriche fra le stazioni della Rete dello Stato”, «dizione 1° marzo 1941-XTX, 
si dovrà: nella pazina 71, di contro al nome di S. Gregorio, cambiare l’indi- 


cazione ® in quella f e nelle colonne 7 e 8 sostituire di fianeo alle let. 


tore V e B, il richiamo (4) con quello (19). 
Nella parte II, tabella polimetrica 99, nella parte ITT e nella parte IV, 


Ai contro al nome di S. Gregorio cambiare il segno a in quello fà 


Nolla “Prefazione Generale all’Orario generale di servizio, parte I — edi- 


mone 193G XIV — a pagina 20, in corrispondenza del nome di S. Gregorio 
inserire le indicaziori -: L.B. 


Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9. 


iti a) di nt mire DL 


Circolare n. 21. 


84" Appendico all’Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati 
inscritti nel parce velcoli F. $. (Edizione 1930-VIII). 


In relazione alla Circolare n. 37/1930, si avvertono le Stazioni della Rete 
e gli Uffici che ebbero in distribuzione VETenec Alfabetico delle Ditte pro. 
prietarie di carri privati, inscritti nel Parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929, 
che detto elenco dovrà essere aggiornato, come segue, al 1° giugno 1941-XIX: 


TI. — Ar Quanro A: 


a) aggiungere le seguenti Ditte e le serie in cui sono compresi i numeri 
di servizio assegnati ai loro carri: 


Federazione Italiana Consorzi Agrari —- Roma, Piazza S. Bernardo 101 - 
dal 9014800 al 904999. 


Parte II —- n, 39 — 24 settembre 1942-XX, 
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Roberto Metzger e €. — Frieste. Via C. Ghega 1 - dal 915000 al 915599. 
G. G. Pavella — Fiume, Casetta Postale 16} —- dal 920609 al 929649. 


Consorzio Agrario Provinciale — Siena, Via Pianigiani 1 - dal 948800 
al 948999. 
Soe. Italiana Acciaierie Cornizliano — Genova Cornigliano, Cerso F. M. 


Perrone 20 - dal 928000 al 928199. 


Industrie Chimiche Nazionali Riunite — Roma, Largo Chigi 19 - dal 
917650 al 917799. 


b) modificttre Vindirizzo delle sequenti Ditte: 


Soe. Anon. Esportazione Acerieola Italiana - Regzio Emilia — da Vin 
E. S. Pietro 44 a Via G. Turri 6. 
'Soe. Anon. Olearia Meridionale - Napoli -— da Piazza Mandracechio 26, 


27, 28 a Via Duomo 65, 67. 
Cora G. e L. (Fratelli) - Torino — di Corso Galilej 16 a Via Bertola 11. 


Raffineria Italiana Olii per Trasformatori (R.I.0.T.) Soc, Anon. — da 
Milano, Via Montebello 30 a Genova, Via Brigata Liguria 2, piano 2°. 


Virlo Giuseppe - Genova — da Via Archimede Corte Lambruschini 37 a 
Scalo Ferroviario Terralba - Genova, 


IT. — Ar Quanri A x B: 


c) cancellare le seguenti Ditte che non hanno più carri sniscritti nel 
Darco veicoli F. S.: 


Enrico Bignoli - Galliate. 
Borghesi Raffaele - Forlì. 
Luigi De Ponti e Fieli - Melzo. 
Fratelli Moretti fu Tommaso - Genova, 
Fratelli Giuseppe e Salvatore Rizzuto - Napoli, 
Edoardo Gerhardt - Milano. 
Tenchini Matteo — Chiari. 

Fratelli Longhi fu Pietro - Milano, 
Giovanni Calissano e Figli - Milano. 
Altek Soe. Anon. -- Milano. 


TIT. — Ar Quanro B: 


ragione sociale : 


dal 904800 al 904999 Federazione Italiana Consorzi Agrari - Roma. 
915000 » 915599 Roberto Metzeer e 'C. - Trieste. 


» 
» 917650 » 917799 Industrie Chimiche Nazionali Riunite - Roma. 
» 920500 » 920649 G. G_ Pavella - Finme. 

» 928000 >» 928199 Soc. Italiana Aecititerie — Geneva Cornicliano. 
>» 948800 » 948999 Consorzio A°rario Provinciale — Siena. 
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» 


e) modificare la ragione sociale delle seguenti Ditte: 


da Rossi Davide e Figlio (S. A.) - Torino a Soe. Anon, Esercizi Rossi - 
Torino. | 


} 6CT REL 099 _ . i era Ù “i i z 
da ‘* La vinicola” - Udine a ‘Vinicola Zorzi e C.i” - Udine. 


da Officina Comunale del Gas - Bologna «4 Azienda Municipalizzata - 
Bologna. 


Il Direttore Generale 
VELANI 
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‘nic EL —rrrlT 03 rinite 


Comunicazioni: @are, appalti ces. per laveri e forniture. 


da. Garo 
L. F. luicita- RTermine utile Ufficio incaricato 
sione privava 
LAVORI E FORNITURE T. P. 1ratta- sioni delle 
î tiva private | Posen pratiche 


A. U. Ap- delle ofterte 
palto conccrso 


Revisione e, ripassatura binari - Ore 18 | 
con mezzi meccanici sulla linea L. P. del 28 sett. 799.000 | SERIONO CE ONOLI 
Orvieto-Chiusi. een: j 1942-XX sa i 
Manutenzione impianti riscalda- Ore 12 
mento edifici del Ministero delle L. P. del 28 sett. | 31.650 | Sessione 1a NOE 
_Comunicazioni. SI 1930 >> ir doc ee 
Costruzione cunicolo scandaglio — Ore 12 Sezione ori 
zona franosa al Km. 69 + 270 L. P. del 29 sett. | 369.300 pipe 
linea Pistoia-B. Lavino. n a 1982-XX IT ;ae 
Costruzione di due cabine A.C. — Ore 18 Sez. Spec. Lavori 
nell'interno della Galleria Tra- i L. P. del 29 sett. p-oso.000 090.000 | Genova, 
versata e tre locali accessori. _] 1942-XX 
Revisione generale armamento Ore 18 Scziohe Lavori 
fra, le stazioni di Grondola € L. P. È 29 sett. 410.000 Firenze 
Vezzano. | 19 42-XX —-————————& 
Pulitura paramenti murari e lu- Ore 12 “ sezione L Lavori 
cernari della stazione di Mila- L. P. del 30 sett. | 245.877 lano 
no C.le. 1942, XX ; as 
rr. —— . Pie; cc ET © 0 n n _— saga Ore 18 
Manutenzione armamento linea L. P. del 1° ottobre| 180.000 | Sezione. 2 xor 
Ventimiglia Piena. 1942 XX i 
Ampliamento travata metallica “|. Ore 18 Sezione Lavori 
del sottopassaggio della traver- L. P. del 2 ottobre| 158.700 Firenze 
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ANA, Ore 18 | 
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dra Rialzo in stazione di Fiume. 1942-XX Ò ET 
Rialzamento volte del sottovia fra | — Ore 18° Sezione Lavori 
le stazioni di Pistoia e Serra- Li. P. del @ ottobre 98.600 Firenze 
valle sulla linea Pistoia-Pisa. poaitine i 
Raccolta detriti carbone nel piaz- Ore 1 Sezione Lavori 
zale della stazione di Vero: L. P. dell'8 ottobre! 70.000 | ‘—— Venezia 
na P. V. 1942-XX ——————_— —@- 
Appalto del servizio di pulizia car- Ore 18 801.200 |Sezione Mat. e Traz. 
rozze e servizi accessori a Vo- L. P. da SRI e (iisunio ) Milano 
a l'e ire 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


! 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od tn pen- 


BIONE LL. Lo 16.00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . . >» 82/00 


Gili abbonumenti suno da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dui privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete 0 ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pugamento a questa Direzione Generate - 
Servizio t'ersonale e .jjuri Generali — dui 1° gennato 
di Ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si sbbona nel corso dell’anno, riceve 
i nemeri dell'annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all abbonato pel tramite 
del’Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
«trazioni ferroviarie in corrispondenza, ece., all'indirizzo, 
che surà da essi indicato, a-merzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al tardi Personale e Affari Ge- 
serali ogni cambiamento di Vadirie 220, Non assumendosi 
I Amministrazione alcunak “aids ponsabilità per gli cven- 


tuali disguidi i ye mra di tale comunica- 
zione. LE 
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Lecce 24 luglio 1942-XX, n. 1065. — Conversione in legge, con modificazioni, . £ Vai 
-del Regio decreto-legye 27 febbraio 1942-XX, n, 76, sul trattamento di " 2: 
nvissione al personale statale nell'interno del Regno (1ì. 


- Va ; a 

VITTORIO EMANUELE III "9 MI z 
- Li ro i CA 
N "4 Tn. i 
PER GRAZIA PI DIO E PFR VOLONTÀ DELLA NAZIONE e e i 
RE D'ITALIA E DI ALBANIA > Ra 
\ 
IMPERATORE D'ETIOPIA Cao 
«dP 

I) Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro 
Commissioni legislative, hanno approvato: 

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: o» 

Art'eolo unico. 

E’ convertito in Jegcse !l R. decretorlegga 27 febbraio 1942-XNX, n. 76, 
riguardante il trattamento di miszione nell'interno del Regno, con le seguenti 
modificazioni: 

L'ultimo comma dell’art. 1 è così modificato: 

€ Per il personale civile non di ruolo, nonchè per i volontari ed in seneve 
per il personale in prova, l'indennità è riferita al erado iniziale dei ruoli cos 
rispondenti alla catevoria di appartenenza, salvo speciali disposizioni ». 

Dopo il primo comma dell’ar. 2, è inserito il sermente: 

« Per le missioni fuori residenza enn ritorno nella stessa giornata, la di 
di missione è ridotta alla metà onpure a due terzi della misura normale, ce- 
condo che la missione, comnreso il tempo previsto per i viagsi di andata e 
ritorno, abbia durata ron superiore n superiore ad ore dodici ». 

FE’ soppresso Vart. 10. 

L’art. 11 diventa art. 10. 

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella 
Raccolta ufficiale delle lessi e dej decreti de] Reeno A' Italia, mandando a 
chiunque spotti di osservarlo e di farla osservare come leese dello Stato. 

Pata a San Rassora, addì 24 Inelio 1919.XX, 
VITTORTO EMANTELE na 


MussoLivni — Di Rrver. 


Visto, ;/ Guardasigilli: GRANDI 


(1) Pubblicata nella Gazceffa Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1942-XX. 
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Regio DECRETO 24 agosto 1942-XX, n. 1087. — Modificazioni al Regio decreto 
3 giugno 1933-XVI, n. 819, relativo alla corresponsione di premi di ope 
rosità al personale delle Ferrovie dello Stato (1). 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA NI DIO E PER VOLONTÀ LELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Visto l’art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà 

Adel potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 
isto il Regio decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819, concernente la corre- 

sponsione dei premi d’operosità al personale delle Ferrovie dello Stato; 

Visto il R. decreto 17 febbraio 1924-II, n. 182, recante norme per la con- 
cessione dei premi di operosità e rendimento al personale dell’ Amministrazione 
dello Stato; 

Udito 11 Consiglio di Stato; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla ‘proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comuni- 
cazioni, di concerto con quello per le finanze; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 


Art. 1 


L’art. 1 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819, è sostituito dal se 
guente: 

« L'importo anuno del premio di operosità da corrispondersi, a’ sensì del- 
l’art. 6 del R. decreto-legge 1033 del 27 giugno 1937-XV, al personale delle 
Ferrovie dello Stato non può superare, di regola, per ogni agente, quello ri 
sultante per ciascun grado dalla tabella allegata al presente decreto. “i 

Detto premio s'intende già al netto delle riduzioni percentuali di cui ail 
Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, rispet 
tivamente convertiti nelle leggi 6 cennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, nu- 
mero 1038. 

TI premio stessn deve liquidarsi a semestri maturati alle date del 31 marzo 
e 30 settembre di ciascun anno in misura, di regola, non superiore alla metà 
di quella indicata per ciascun grado nella tabella allegata. 

L'importo annuo complessivo dei nremi non può oltrepassare la cifra di 
L. 8.000.000. anch'essa non soggetta alle riduzioni percentuali di cui sopra >. 


Art. 2, 


Fra il primo ed il secondo comma dell’art. 2 del ripetuto R. decreto nu- 
mero 819 del 1938 è inserito il segenente comma: 

« Fermo il limite di spesa di cui all’articolo precedente, è in facoltà del 
Ministro, entro i limiti dell'eventuale disponibilità di fondi non erogati nel se- 
mestre precedente, di attribuire delle cuote integrative alle misvre dei premi 
di cui alla tabella suddetta al personale che se ne renda meritevole per le mag 
giori e più impegnative prestazioni rese nel semestre, in modo, però, da non 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1942-XX. 
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superare, in ogni caso, complessivamente, gli importi massimi individuali dei 
premi di operosità e di rendimento previsti per il personale di grado corri- 
gspondente delle altre Amministrazioni delio Stato ». 


Art. 3. 


Il] presente decreto ha vigore a partire dall’esercizio 1941-42. 


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in- 
serto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, man- 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a S. Anna di' Valdicri, addì 24 agosto 1912-XX. 


VITTORIO EMANUELE 


MussoriIni -- Host VENTURI — Dr RevtL. 


Visto, 4 Guardasigilli: GRANDI. 


ALLEGATO. 
Importo massimo annuo del premio di aperosità per il personale 
delle Ferrovie dello Stuto, già al netto da riduzione, 


GRADI Premio lire 


1° Capi servizio principale e Capi compartimento di 


1* classe Vol è sea i e sa e 
1° Capi servizio e Capi compartimento di 2 classe . » 1.500 
2° LI a e a © È # E >» 900 
3° » 700 
4° » 550 
5° » 450 
6° » 350 
T° » 300 
8° » 27 
9° >» 240 
10° >» 210 
198 » 180 
12° (1) >» 150 
13° (1) » 130 
14° (1) >» 120 
‘15° (1) » 110 


(1) Per il solo personale subalterno degli uffici, 


Visto d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania 
Imperatore d’Etiopia 
II minestro per le finanze 
Dr ReveL 


Il Ministro per le Comunicazioni 
Host. VENTURI. 


x28 BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


Aes fee no — SI ITA ERA i usero te. lu atta 


Decreto MivistERrIALE 22 luglio 1942-XX. — Disposizione relative al Vincol) 
delle barbabietole aa zucchero (1). 


IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA 
E PER LE FORESTE 


Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della 
Nazione in guerra; 

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940 XIX, n. 1716, convertito, 
con modificazioni, nella leure 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposi: 
zioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del con- 
sumo dei generi alimentari; 

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvieionamento delle barbabie- 
tole zuecherine per la produzione dello zucchero e dell’aleole; 


Decreta: 
Art. 1. 


A partire dal raccolto 1942 le barbabietole da zucchero sono vincolate a 
disposizione del Ministero dell’acricoltura e delle foreste e non possono, per 
tanto, formare ozgetto di atti di alienazione, se non sulla base della d isciplina 
stabilita nel presente decreto. 


Art. 2, 


In esecuzione del vincolo di cui 21 precedente articolo, i produttori di 
barbabietole che hanno le loro coltivazioni nelle zone di approvvigionamento 
deeli zuccherifici e distillerie, determinate in base ai piani di coltivazione sta- 
Diliti dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste, debbono consegnare la to- 
talità del prodotto neli zuccherifici e distillene anche per la parte eu non 
siano impegnati a norma del contratto nazionale di coltivazione. 

I quantitativi di barbabietole da zuechero ottenuti fuori delle zone di 
approvvigionamento di cui al al precedente comma, fatta eccezione di quelli 
occorrenti ai bisogni aziendali del produttore che si intendono svineolati con 
la loro graduale utilizzazione, Gebbono essere denunciati alla Sezione provin- 
riale dell’alimentazione competente por territorio, la quale provvederà all’im- 
missione nl consumo del prodotto nell'ambito della Provincia, per mezzo degli 
Uffici provinciali dell'Ente economico della zootecnia sulla hace del prezzo 
fissato dal contratto nazionale di coltivazione. 

TI Ministero dell'acricoltura e delle foreste, su richiesta degli interessati, 
potrà autorizzare la conseona totale e parziale. ner speciali destinazioni, dei 


‘predetti quantitativi di barbabietole ottenuti fuori delle zone di approvvi- 
gionamento. 


Att 3. 


Coloro che nelle zone di approvvigionamento di cui al precedente arti: 
colo 2 coltivino barbabietole da zureehero al di fuori 0 in eccedenza ‘agli im- 
peeni assunti a norma del contratto nazionale di coltivazione, hanno l’obbligo 


(1) Pubblicato nella Gersetta Ufficiale .n. 175 del 27 luglio 1942-XX. 
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di denunciare all'Associazione naziorale bieticultori, entro il 29 luglio 1942-XX, 
le superfici di terreno investite a tali coltivazioni. 

Coloro che coltivano barbabietele zuecherine fuori delle zone di approv- 
rigionamento predette, hanno l'obbligo di denunciare alla competente Sezione 
provinciale dell’alimentazione, entro i termini di cui al precedente comma, ie 
superfici di terreno investite a tali coltivazioni, 


Art. 4. 


1 trasporti di barbabietole prodotte nelle zone di approvvigionamento di 
cui al 1° comma dell'art, 2 debbono essere accompazuati da un apposito buono 
di consegna rilasciato dallo zuccherificio © dalla distilleria ehe ha diritto di 
riecvere il prodotto. 

1 trasporti di barbabietole prodotte fuori delle zone di approvvigiona 
mento sono subordinati ad uno speciale permesso rilasciato dalla competente 
Sezione provinciale dell’alimentazione. 


Art. 5. 


L'Associazione nazionale bieticultori è incaricata di controllare l’osser- 
vanza delle norme di cui al presente decreto da parte d@elle aziende produt- 
trici di barbabietole da zucchero, 

Art. 6. 


Le infrazioni alle norine di cui al presente decreto sono punibili ai sensi 
della lezge 8 luglio 1941-X1X, n. 645, e del R. decreto-legge 11 ciugno 1942-X X, 
numero 2854. 


Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale del Regno. 


Roma, addì 22 luglio 1942-XX, 


11 Ministro: PARESCHI. 
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Decreto MINISTERIALE 25 agosto 1942-XX, n. 681. — Sospensione per tutta 
la durata della querra del $ 39, primo comma, dell'Unità tecwica delle 
Ferrovie. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO PER LE FINANZE 


e 


Visto il Decreto Interministeriale 24 agosto 1939-XVII, col quale vennero 
approvate e rese esecutive le disposizioni riguardanti l’Unità tecnica delle 
Ferrovie; | 

Visto il Decreto Interministeriale 25 novembre 1941-XX, col quale ven- 
nero modificate temporaneamente le disposizioni previste dal $ 22 della detta 
Unità tecnica; 

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; 


DECRETA: 


Art. 1. 


Le Ferrovie Italiane dello Stato sono autorizzate a sospendere per tutta 
la durata della guerra la disposizione del $ 39, primo comma, dell’Unità tee- 
nica delle Ferrovie, Redazione 1938, il cui testo è il seguente: 

« Al momento del transito d’un veicolo, il tempo trascorso dall’ultima rs- 
vissone minuziosa non deve superare tre anni». 


Art. 2. 


Le Ferrovie Italiane dello Stato sono altresì autorizzate ad ammettere al- 
tre deroghe, sempre per la durata della guerra, alle disposizioni della detta 
Unità tecnica qualora si rendesse opportuno, in conseguenza delle contingenze 
di guerra, sit con ferrovie estere accordi per i quali si rendano neces: 
sarie le deroghe stesse. . 


fr 


Art. 3, i 


L’Ispettorato Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in con- 
cessione è pure autorizzato ad estendere — qualora lo ritenga conveniente — 
al materiale rotabile delle ferrovie concesse le deroghe che, per effetto di quanto 
è previsto agli articoli 1 e 2, le Ferrovie Italiane dello Stato avessero a stabi- 
lire’ per il materiale rotabile adibito ai servizi con l’estero. ‘ 


Roma, addì 25 agosto 1942-XX, 


Il Ministro per le Comunicazione 
Host VENTURI 


Il Ministro per le Finanze: 
Di ReveL. 
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Ordine ai servizio n. 106. 


Applicazione delle tasse accessorio doganali di transito, nei traffici cen i 
Paesi del Sud-Est Europa. 


1. — Con validità che sarà indicata di volta in volta, nelle apposite pub- 
blicazioni del Bollettino Commerciale, verranno introdotti nei traffici con i 
Paesi del Sud-Est Europa (Albania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Rumania, Ser 
bia, Turchia) le tasse accessorie doganali globali di transito, da applicarsi at 
trasporti a carro completo, tassati in base ai prezzi diretti previsti dai rispet” 
tivi fascicoli tariffari. 

2. — Dette tasse accessorie globali sono da applicare sn luogo delle tasse 
e corrispettivi doganali (1) previsti per il transito diretto dalle Tariffe o altre 
disposizioni interne, in vigore presso le singole Amministrazioni interessate. 


3. — Nelle tasse accessorie doganali globali sono anche comprese le spese 
vive (1) che normalmente ciascuna Amministrazione ferroviaria incontra nel- 
l’eseguimento delle formalità di transito, nonchè i corrispettivi che essa perce- 
pisce per il compimento delle formalità stesse, in base alle proprie disposizioni 
interne (2 


(1) Sono compresi, per il transito attraverso: 

L’ITALIA . .. — I diritti dj bollo per la bolletta a cauzione e la lettera 
di vettura; i diritti per l’eventuale applicazione dei 
piombi doganali ed il corrispettivo ferroviario supple” 
mentare di cui all’O. S. 94/1940, nonchè i diritti per 
stampati e bolli relativi alle formalità per il transito at- 
traverso la Provincia di Lubiana e l'Albania. 

LA SERBIA . ‘ Ilprezzo di monopolio dello stampato e il diritto di bollo 

LA CROAZIA ) sull, stampato stesso. O 

L'UNGHERIA .— I divitti per ln dichiarazione statistica. 


(2) Vedi per: . 
LA BULGARIA .— Tariffa merci bulgara, Parte I, Capitolo W, $ 471, 
i Punto 13: 
LA CROAZIA .— Fascicolo I della Tariffa merci delle Ferrovie croate dello 
Stato. Capitolo A, Punto 14133; 


LA GERMANIA — D.E.G.T., Parte I, Capitolo B, Tariffa Tasse accessorie 
doganali, IX B a 1) e c.21; 

L’ITALIA . . . — Tariffa 3-2°, Tariffa 7 c) e Tabella delle spese fisse 

. (questa }imitatamente agli stampati e alla “provvi- 

cione 12 Y) del fascicolo ‘‘ Corrispettivi e Condizioni per 

P’escenimento delle operazioni e formalità doganali sulle 

ferrovie” e PO. S. 94/1940. nonchè il Fascicolo T della 

Tariffa per il trasporto delle merei sulle linee dele Fer 

rovie ex jucoslave, Punto 12-A-1-3 e Punto 12-A-IV.3, 

ancora in vigore sul territorio della Provincia di Lu 


biana. 

LA SERBIA . .-- Fasciealo T della Tariffa merci delle Ferrovie serbe dello 
Stato, Capitolo V, Punto 12-1:3. 

L'UNGHERIA . — Faseieoln T della Tariffa ferroviaria ungherese per le 


merci, Parte I, Sezione...B,, Capitolo XXVI, Punto 
13-B.c). 
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4, — Si massima queste tasse accessorie globali devono applicarsi da 
‘parte della stazione (mittente o destinataria o eventualmente ancho di tran. 
sito) che provvede alla tassazione del trasporto in base ai relativi prezzi 
diretti. 


Nei casi in cui si dovesse fare eccezione a tale regola, sarà detto nelle 
nominate disposizioni de] Bollettino Commerciale, relative alle tasse elobali 
stesse, come già si è provvecuto per i traffici italo-greco, ed italo*erbo, ri- 
spetto ai quali dette tasse elobali sono da applicare sempre a cura delle sta- 
zioni italiane: in affrancato, per i trasporti in partenza dall'Italia; in asse 
gnato, per quelli in destinazione dell’Italia, 


Inoltre le stazioni de-tinatarie dovranno sempre verificare se sulle lettere 
di vettura dei trasporti già tassati da altre stazioni (mittenti o di transito) 
le tasse accessorie globali di cui trattasi risultino regolarmente applicate, e 
provvedere alle eventuali rettifiche del caso. 


Le tasse accessorie alobali anzidette varo riportata nelle lettere di vet- 
tura e nei fogli di via dei relativi trasporti, con la dicitura: 


« Doganali transito L. . . .>» 


(E.D.Z. Geb)) 


Viene raccomandato di esporre le dette mdicazioni con chiarezza e _pre- 
cisione e possibilmente servendosi di apposito timbro. 


5, — Le dette tasse, accessorie doganali globali sono o verranno abbi 
cate in due distinte tabelle: 


Tabella A-, per i trasporti da e per l’Italia; 
Tabella B-, per i trasporti in transito per l'Italia. 


Le tasse globali di cui alla Tabella A- si applicano: 


a) ai trasporti a carro da o per, qualsiasi stazione italiana, quando tali 
trasporti siano costituiti da merci nazionali in uscita o da merci in entrata già 
sdoganate al confine: in tali casi la stazione che provvede alle operazioni doca. 
nali di useita o di entrata deve acgiungere o gravare le spese relative alle ope- 

razioni stesse; 


b) ai trasporti a carro da o per le stazioni italiane dell'interno, scor 
tati da bollette a cauzione, emesse in partenza o al confine di entrata: in tali 
casì, la stazione interessata deve aggiungere o gravare anche le spese relative 
alla cauzione (tasse di custodia se questa risulti emessa a cura delle parti). 


® 


Le tasse globali di cui alla tabella B, si applicano: 


a) ai trasporti a carro di merci estere vincolati a bolletta di cauzione in 
provenienza da stazioni italiane marittime o da stazioni italiane di confine 
(Postumia esclusa) trattandosi nel caso di trasporti in transito per il Reeno: 


b) ai tra<porti a carro di merci estere vincolate a Dogana, in destina- 
zione dell: stazioni italiane marittime o di stazioni italiane di confine diverse 
da quelle (Postumia o Fiume) di entrata nel Regno, quando tali trasporti 
siano o possano ritenersi destinati all’imbarco o alla rispedizione per l’estero. 

Per il caso suh a) la Tabella B- presenta due serie di tasse: la I e la II. 
La I si applica quando la cauzione viene emessa a cura-della[Ferrovia: la IT, 
quando "a cauzione risulti "messa a cura delle ‘parti. 


| ciel 


» 
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Per il caso sub bd) si applica sempre la Serie I, con l'avvertenza però che, 
qualora il trasporto così tassato non sia più imbarcato o rispedito per l’estero, 
e rimanga invece in tutto o per una parte superiore al 20 % del suo peso to- 
tale, ne] territorio doganale del Regno, la stazione marittima o di confine, di 
arrivo, deve riscuotere dal destinatario la somma in centesimi indicata nelle 
disposizioni relative alle dette tasse accessorie globali (3° capoverso dopo la 
Tabella B-). Tale somma rappresenta la differenza tra le spese doganali ita- 
liane per l’inoliro a Dogane dell'interno e quelle per la cauzione di transito, 
incluse nella detta Tabella B-. 


6. — Nei casi in cuj ricorra l'applicazione delle tasse accessorie globali 
di cui alla Tabella B- in parola, le stazioni del confine italiano di entrata (Po- 
stumia o l'iume) devono astenersi dall'applhicazione deile normali spese doga- 


nali per la cauzione in transito, essendo queste comprese nella Tabeila B- me- 
desima. i 


__Y. — Nelle dette due Tabelle A e B sono state indicate, per razioni di 
brevità e di semplificazione, anzichè i transiti di confine, le varie combinazioni 
di Paesi che possono essere attraversati dai vari trasporti. 

A maggiore ehiarimento, si allega al presente Ordine di Servizio un qua- 
dro degl’istradamenti in eui vengono indicati, per ciascuna delle anzidette com- 
binazioni di Paesi di transito, i corrispondenti transiti di confine (Ved A) 
legato). 

Le indicazioni si riferiscono alla Tabella A-, ma esse valgono anche per 
gh istradamentji della Tabella B-, con l'avvertenza che, in quest’ultimo caso, 


UEre trattarsi, come cià chiarito di sopra, di trasporti in transito anche per 
l’Italia 


Il delto quadro rignarda per ora i traffici ‘per i quali già sono state pub- 
blicate le tasse accessorie doganali globali. Con successive pubblicazioni sarà 


provveduto per le aggiunte e variazioni del caso, a misura che le tasse stesso 
saranno estese a nuovi traffici. 


Distribuito agli aoenti delle classi 1, 2,3, 5. 6,8, 9 e 15. 


+q ‘+ 
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Ordine di servizio n. 107. 


Completamente dell'attivazione degli Indicatori di velocità massin a suile vario 
linee della Rete. 


a A seguito delle attivazioni degli Indicatori di velocità massima su alcune 

inse principali della Rete, di cui agli O. S. n. 115/1941 e n. 54/1942, dalle cre 
aero del 15 ottobre 19142-XX verrà completata l’attivazione dei detti Indica- 
tori su tutte le linee da considerarsi: per ora principali agli effetti dell'art. 33 
comma 3 del Reyolamento Segnali, estendendola alle liner : 


26) AuconaBari 
27) Bari-Taranto 
28) Messina-Palermo 
29) Messina-Siracusa, 


Inoltre, alla stessa data, verranno attivati gli Indicatori su tutte le altre 
linee della Rete (da considerarsi non principali agli effetti del citato art. 33/3 
R. S.) nelle quali gli Indicatori stessi saranno impiantati, come è prescritto, 
solo là dove le variazioni di velocità si trovano in CO ROnAenza a punti della 


‘.. Hinca non facilmente individuabili. 


Si richiama nuovamente l’attenzione sul comma 4 del detto art. 33 del 
Regolamento Segnali, il quale stabilisce che, nel caso di passaggio da una 
. velocità maggiore ad un minore, l’Indicatore è posto in precedenza ai punti di 
effettiva variazione di velocità, ad una distanza tale da garantire, con una fre- 
natura normale iniziata in corrispondenza all’Indicatore, il rispetto della di- 
minuzione di velocità entro i limiti necessari. 


Distribuito agli agenti dell: classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 
35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58. 


Circolare n. 22. 


Acesttazione in pagamento delle monete in argento da L. 20 - 1006 già 
preseritte. ; 


In relazione ad analoga disposizione del Ministero delle Hana sì av 
verte che gli impianti ferroviari devono, accettare in pagamento, senza limito 
- (li somme, ‘le monete di argento di conio nazionale da L. 20, 10 e 5 già pre” 
seritte ed a suo tempo non presentate per il cambio. 

Si dispone inoltre che dette monete non siano, in m. lo assoluto, reimpie- 
gate e siano invece versate alle Casse Compartimentali di giurisdizione le quali, 
a loro volta, provvederanno alla consegna delle monete stesse alle competenti 
SURI di R. Tesoreria Provinciale, per il cambio al rispettivo valore no- 
minale, 


Il Direttore Generale 
E VELANI 


"Parte Îl - n. 40 - 1 ottobre 1942-XX. 
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“Comunicazioni: Gare,‘ appalti eve. per lavori e forniture. 


“ 


Costruzione di un fabbricato A}- 


Ore 12 
loggi e S. A. in stazione di Ro- L. P. del 5 ottobre|4.090.00n | 82 Spr Lavori 
ma, Tuscolana 1942-XX o 
Sgombro neve e ui sulla lI- Ore 12 
nea S. Pietro C.-Postumia-Con- L. P. del 5 ottobre| 300.000 | si Serata 
fine. SI 1942-XX rieste 
È Ore 18 
Sistemazione piazzale nel Deposito Seeiono Lavori 
Locomotive di Ancona GC, L. P. Meri obre 1.448.000 Ancona 
Costruzione magatzino merci È, C. Ore 12 
in RIAzioNe di Pozzolo Formi- L. P. del 7 ottobre| 170.000 | Sedone LS 
_garo. _ 1942-XX 
Fornitura sata Dora bandiera in Ore 11 Sezione Lavori 
pietra in stazione di Venezia A. C. del 7 ottobre — | vo 
SL ia 1942-XX Venezia 
Ore 18 
Sistemazione massicciata di binari ; 2, RFtone Lavori 
Revisione e ripassatura meccanica Ore 18 
di binari sulla linea Chiusi-F1- L. P. dell’8 ottobre| 625.000 | SEIN AATOrI 
renze, 1942-XX 
Sistemazione manufatti fra i Km. Ore 18 
51 e 54 della linea Firenz-- | L. P. laell’d  ottobre| 325.400 sione Lavori 
Pisa. | 1942-XX 


Sistemazione massicciata binari e Ore 18 
deviatoi sulla linea Bologna- L. P. del 9 ottobre] 760.000 | de 
Verona. 1942-XX 
Sistemazione impianti lavaggio Ore 18 
carri bestiame in stazione di L. P. del 12 ottobre| 284.000 SPORE Lavori 
Forlì. 1942-XX Ena 
Ore 1 ° 
Impianto A.C.E. Stozioni di Ripa- Ufficio IT.H.8. 
fratta, Rigoli e S. Giuliano, Ss del 12 ottobre RO | Firenze 
Ore 
Revisione armamento linea Tori- SSOne Mliiat 
no-Modane. L. P. [net 14 ottobre 429.000 | rino 
e a i i ea 


cieli i 
Costruzione ricovero antiaereo a ti Ai 288.000 | Sezione Lavori 


Torino Via Arsenale. , L P. 


194DXX Torino 

Costruzione in opera cabine tra- 

sformazione e sezionamento per A.C 0 ra Ufficio I.H.8. 

alimentazione came pompatu- alza 1942-XX1 È Bologna a 

Ta a Bologna Precedenze. 
Appalto di alcuni servizi di mn- Ore 15 3 

novalanza presso il deposito lo-. | L. P. del 21 ottobr»| 457.200 din Tras, 

comotive di Cremona, 1942-XX (triennio) ma 

Parte III - n. 40 —- 1 ottobre 1942-XX. ce “o gd a, Sa DI 
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CONDIZIONI PPABRONAMENTO 


Per gli impiegati dellAmministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od în pen- 


sione. LL. + L. 15.00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti cd altri enti . . . . . » 32,00 


——___—— 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
Che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio Personale e Affari Generali — dal 1° gennaio 
di ciascun -anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e per î privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corsisbaggenza, eco., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato; Ci o posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Se ribiaio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento di sit inizzo, non assumendosi 
V Amministrazione aleuna ke i bilità per gli even- 
tuali disguidi causati dalla. m : dì tale comunica- 
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PR i ld Doe a a se ae o CRE 


PARTH SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Circolari ed Istruzioni dé durata 
indeterminata: 
Ordine di servizio n. 108. — Attivazione del doppio binario per le stazioni 
di Gricignano Teverola e Aversa della linea Foggia-Napoli . . . 329 
Ordine di servizio n. 109. — Trasformazione in stazione lana FORSE di 
Buonfornello . . . i ivi 
Comunicato. — Deliberazioni Ministeriali circa le Ta prose ammesse a seno 
servizi in appalto dell’ Amministrazione Ferroviaria . . . . . . . 330 


PAHRTH TERZA - Ordini di servisziore Circolari di durate 
datermindia ? 
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Cimunicazioni : 
Gure, appalti, ece. per lavori e forniture. . . . .... 0.0. 109 
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Recro Decreto LEGGE 24 agosto 1942-XX, n. 1092. — Modificazioni al Regio 
decreto-legge T aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione, du 
rante Vattuale stuto di guerra, alle norme per la verutazione dello itato 
cervile ai fini «elle nomine e promozioni per ulcune categorie di personale 
dipendente dalle pubbliche Amministrazioni (1). 


gd 
tr 


"sE 

LA 

VITTORIO EMANUELE Ill PO, 

PER GRAZIA DI DIO E LER VOLONTÀ DELLA NAZIONE E re 
RE D'ITALIA E DI ALBANIA de - 
IMPERATORE D'ETIOPIA S- 


Visto il R. deeretolegve 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nellu 
lesge 2 giugno 19939-XVII, n. 739, contenente nuove norme per ia valutazione 
dello stato civile aj fini delle nomine e promozioni del personale dipendente 
dalle pubbliche Amministrazioni; 

Visto il R. deereto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, concernente norme di 
adeguamento per la valutazione dello stato civile ai tini delle promozioni 
degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica 
e della Regia guardia di finanza; 

Visto il R. decreto 28 marzo 1939-XVITI, n. 2245, concernente norme di 
adesuamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei 
sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delia Regia Aeronantica € 
della Regia guardia di finanza - 

Vista la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 39, concernente la so-pensione 
dell'applieazione dell’art, 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVIT, nn, 1223 
e 2245, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale; 

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 821, concernente sospenc 
sione, durante l’attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello 
stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale 
dipendente dalle pubbliche Amministrazioni; 

Vista la legee 26 marzo 1942-XX, n. 373, concernente valutazione dello 
stato civile ai fini della promozione del personale della Amministrazione degli 
affari esteri; 

Visto l’art. 18 della legge 19 gennaio 1939-NVIT, n. 129; 

Ritenuto lo stato di necessità ner eausa di guerra; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per 
l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro per 
le finanze, d’intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e 
per gli scambi e per le valute; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 


” 


Art. 1. 


L’art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, eoncernente la so- 


spensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello 


stato civile ai fini delle nomine e promozioni per aleune categorie di personale 
dipendente dalle pubbliche Amministrazioni, è sostituito dal seguente: 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2281 del 1° ottobre 1942-XX. 


Parte I — n, 41 — 8 ottobre 1942-XX. 
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« Fino alla cessazione dell'attuale stato di guerra si ‘prescinde dal requi- 
sito' di coniugato o di vedovo per le promozioni dei seguenti personali: 


na) ufficiali in servizio permanente è sottufficiali di carriera anche se 
non, appartenenti ad enti molulitati; 

b) impiegati civili in servizio militare © militarizzati, che, dopo il 10 
eiugno 15940-XVIII e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, »» 
anche di minor durata se abbiano riportato invalidità o ferite per cause di 
guerra ovvero abbiano censeguito riconipense al valor militare, abbiano ap- 
partenuto © appartengano a reparti delle Forze armate mobilitate operanti, 
ovvero se militarizzati, abbiano prestato o prestino servizio al seguito dei pre- 
detti reparti; 

) impiegati civili in servizio in terre d'oltremare, sempre quaudo 13 
permanenza nelle terre stesse abbia, dopo il 10 giuguo 1940-XVIII, una du- 
ra'a non inferiore a sei mesì >. 


Art. 2. 


Restano ferme le disposizioni della legge 26 marzo 1942-XX, fi. 373, con: 
eernente valutazione dello stato civile ai fini della promozione del personale 
dell’Amministrazione degli affari esteri, disposizioni che vengono estese al nper- 
sonale di ruolo del Ministero per gli scambi e per le valute presso i Regi uf- 


fiej diplomatici e consolari. i a 
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale Ael Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per 


la sua conversione in legge. . 
11 DUCE del Fascismo Capo del Govesno, ‘proponente, è autorizzato alla 
presentazione del relativo disegno di legge. 


Ordiniamo ché il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in 
serto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regmo d’Ftahia, ma: 
dando a chinnque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1942-XX. 


VITTORIO EMANUELI 


Mussouini — Di Rever — Ciano — 


Teruzzi -- Riccarpi, 


Visto, il Guordesgilli: GRANDI. 
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MITT ee 
STO ener ee atea riti ana teuena 


Decreto MinisriRiALE 22 settembre 1942-XXN. n. 852. 


— Pussuggio a ruolo 
nelli posizione di stabile del personale sussidiario, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto Part. 20 del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato 


Approvato eo] R. DL. 7 aprile 1923-IT1, n. 405, e successive modificazioni: 


. Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale è Affari Generali) N. PAG. 040/15/155555 in data 7 set- 
tembre 1942-XX; : 


Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a provvedere 
2] passaggio a ruolo nella posizione di stabile del personale sussidiario che 
nel periodo dal 1° gennaio al 3! dicembre 1942-XXT abbia compiuto dieci 
anni di servizio, compreso quelio prestato in via continuativa, come straordi 
nario, e che in detto periodo abbia effettuato tremila giornate di effettivo 
Servizio, 

I] provvedimento di ‘passaggio a ruolo avrà deeprrenza, per ogni agente, 
dalla data di compimento del suindicato pericdo di servizio. 


Roma, li 22 settembre 1942-XX, 


Il Ministro 
HosT VENTURI 


Parte I — n. 41 - 8 ottobre 1942-XK. 
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Decrero MINISTERIALE 22 settembre 1942-XX, n. 887. gl 
itonri del concorso a 109 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici. 


vizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1728; | 
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Ser: 


tembre 1942-XX; 


Sentito il Consiglio d'Amministrazione ; 


DECRETA: 


— E' 


040/24/146617 in data 2] set- 


approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 


1 
100 posti di Alunno d’ordine in prova degli Uffici. 


1942-XXI, 


2.—- 1 100 vineitori sono nominati in prova con decorrenza l° novembre 
data in cui devranno assumere servizio nelle località che saranno 


indicate dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato. 


(O UO NGI oa poi 


Parte I - n, 41 - 8 ottobre 1945-XX. 


Roma, li 22 settembre 1942-XX. 


Il Ministro 
Host VENTURI 


CONCORSO A 100 POSTI DI ALUNNO l’ORDINE IN PROVA 
DEGLI UFFICI 


Graduatoria degli 


- SPANO’ Giuseppe 

- CIFARIELLO Giovanni 

- SPALLA Elio 

- SCARAMAGLI Augusto 

= AGUGGIA Franco 

- GIANFERRARIT Leonardo 
- VITALE Domenico 

- VERRONE Mario 

- DADAGLIO Giuseppe 

- CARLONI Carlo 


. ZUMAGLINO Carlo 
. VENTURI Giovanni 
.- BALDI Quinto 


- IVIGLIA Doroteo 


.  MARIGLIANO Vineenzo 


- BIANCA Giuseppe 


.7 CONTI Gaddo 
. RUGGIERI Evandro 


idonei. 


.- ILARI Giuseppe 

. < BERTOLAZZI (Giuseppe 
. < DE GREGORIO Giulio 

.- CORAZZA Exio 

. < BOMBARA Sebastiano 

. LA MONICA Antonio 


25. - RUFFA Adriano 
26. - GIUNTI Alvaro 


. © ALTOBELLI Decio 
. 7 MASTROGIACOMO Gio” 


vanni. 


29. - PERBELLINI. Marino 


.- BIANCARDINO Rocca 
.- GREGORI Fernando 
2. - STIMILLI Sandro 

.- RIMOLA Gaetano 

. D'AUGE’ Vincenzo 

. © ALFIERI Giovanni 


— Graduatoria degli 
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>». - MAZZANTI Oscar 
. © MORINI Quinto 


SARACENI Eugenio 
DE FELICE Carlo 


DELLA VECCHIA Luigi 
BALDUCCI Bruno 
LORETO Antonio 


.  ZEVERINO- Donato 


POLESEL Pietro 
MURATORE Ennio 


COLONNA Andrea 
TRIMIGLIOZZI Salvatore 


;.. - GIRARDI Giovanni 


.- NERI Gaetano 


PICCIRILLI Fernando 


. — TRINGALI Giuseppe 


TEODORI Benedetto 


. BELLINI Alberto 
.- RUSSO Vito 


- MOLISSO Gabriele 


. 7 SPIZZICATI Angelo 


GIUSTINELLI Guido 
VERZELETTI Leone 
FRANCESE Giuseppe 
GEATTI Luigi 
FERRARONI Giuseppe 
CASTAGNOLI Gino 
FERRAZZUOLO Aniello 
PUGLIESE Pietro 
RIGHINI Egidio 
CONTI Giuseppe 
SABIA Pasquale 
PALANTI Erminio 


| ae 


ds E 


- GUIDOBENE Rolando 
- RENZI Giovanni 


.- PRATESI Italo 
.- SMORTI Renzo 
. LANZI Ernesto 
.- BRUSCA Antonio 


- ROGLIA Alfredo 


2. - COVASSI Giovanni 


- LANZA Renato 
- TAMAGNINI Agostino 


.< DE LUCA Egidio 

i - BUCCHI Vincenzo 
.c BARTALOCCI Renzo 
.- GOVONI Vinicio 

. 7 GNESI Giorgio 


- BRUNI Arturo . 


. © DE MICHELI Arrivo 


FIORILLO Giuseppe Antonio 
. - RUTIGLIANO Pasquale 

. DOMINICI Fernando 

.- CAPUOZZO Luigi 

.- MORARA Anello 

.- BAGNARELLI Tullio 


DPI 
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TORRIGLIA Virginio 
SARCHIELLI Elio 
DORIA Lorenzo 
INCERTI-PARENTI  Autu- 


nino 
FRIGIO Tullio 
GAGLIARDI Dino 


- LAGAMBA Carmelo 
- VINCIGUERRA Giacomo 


. BORSELLI Bruno 


- BOSIN Ferruccio 


FICELE Oronzo Marino 
FERRANTI Redento 
TEMPESTINI Elio 
MELE Giuseppe 


.“ PECORARO Bernardo 


PIETRASANTA Salvatore 
PIERUCCI Oscar 
ZANARINI Bruno 
VALLEROTONDA Antonio 
ANDROSONI Rinaldo 
FALIVENA Ubaldo 
IMPERIA Tito 
TEBALDI Giulio 
MOSCHELLA Filippo 
CAPEZZONE Nicola 

DE CURTIS Augusto 
MARAGNA Giovanni 
CARDEULICCHIO Angel, 
COLLI Ivo 

CESARANO Felicio 
CAROLLO Rino 
SCHIAVONE Gaetano 
VEROLINO Luigi 
SIMONTI Sergio 
CAPONETTI Edvino 
CANE’ Luciano 
ANDREOZZI Alberto 


- TALENTI Antonio 


I 


CERICOLA Michele 
NERI Filippo 
CANTIERI Bruno 
GIAMBRA Alfredo 
BELTRAMI Vittorio 
PIANO Elio 
BIRICOLTI Veriano 
GREGORINI Riccardo 
PAPICCIO Antonio 
MARCHEGIANI Nazzareno 
MENGHINI Mario 
MERCURIO Luigi 
SCHNECK Gisfredo 
SACCHI Elio 
BRUGNOLI Anselmo 
PASQUINEI, Renato 
TAIUTI Renzo 
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147. - TOSCANO Gaetano 157. - CASTELLUCCIO Valfredo 
148. - CATRANI Antonio 158. - SAGLIOCCA Daniele 

149. - CHECCUCCT Sergio 159. - SANTI Vladimiro 

150. —- MILO Cristoforo 160. - MANCINI -Nazzareno 

151. - TEDESCHI Anvelo 161. - MACCHIA Enzo 

152. - BARBIERI Vittorio 162. - MORETTI Luigi 

153. - VENTURA Alfredo 163. - CARBONATO Gino Giulio 
154. - COLIZZA Riagio 164. - ZANARINI Arnaldo 

155. - CERONATO Ascanio 165. - PRENCIPE Francesco 


156. - BERGAMINT Guido 166. - BIGLTA Vittorio 
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Dean MINISTERIALE 22 settembre 1942-XX, n. 890. — Graduatoria deghi 
idonei del concorso a 150 posti di Condutiore in prova. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1735; 


Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Ser 
vizio Personale e Affari Generali) n. PAG, 040/24/140618 in data 22 set- 
tembre 1942-XX; 


Sentito il Consiglio d’Amministrazione ; 


DECRETA : 


l — F’ approvata l’annessa graduatoria’ degli idonei del concorso a 
150 posti di Conduttore in prova. 


2. — I 150 vineitori sono nominati in preva con dasosienda 1° dicembre 
1942-XXI, data ‘in cui dovranno assumere servizio pelle località che sarannu 
indicate dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato. 


Roma. li 22 settembre 1942-XX, 


Il Ministro 
Host VENTURI 


n n nn n 


GRADUATORIA DEGLI IDONET DEL CONCORSO A 150 POSTI 
DI CONDUTTORE IN PROVA 


l. - MASTROSERIO Mariano 21. -- RONDELLI Amedeo 

2. - BIAGI Mario 22. - MARZARI Vittorio 

3. — TROISI Archimede 23. - OLIVIERI Natale 

4. - FERRARO Enrico È» 24. —- CIACCI Alberino 

5. - PICCHI Giuseppe 25. - BORSARO Nerino 

6. - GIORDANO Gennaro | 26. - GARLATTI COSTA Danie!e 
7.- PERBELLINI Marino 27. - AMERINI Agostino 

R. - FABBRI Armando i 28. DUPPLICATO Salvatore 
9. - PIERACCINI Ildefonso 29. - PETRULLO Arturo. 
10. - CAROBBI Cadore 30. - PELLINI Giuseppe 

11. - RISSONE Mario 31. - FEBBO Antonio 

12. —- MOTTA Biagio © 32. - SILVESTRI Domenico 
13. - CONTI Mario | sn 33. - MARIANI Ernesto 

14. - FERRONI Antonio 34. - TARCHI Emilio 

15. - GIACOMINI Luipi — 35. - CHIARUGI Luciano - 
16. - GIALLONARDO Cosìmo © 36. — ‘TRINCIAVELLI Fosco 
17.- ZEVERINO Donato. 37.- DE SIO Silvio 

18. - ARBOATTI Bruno 38. - MALASOMA Lando 

19. - DI RONZO Romeo 39. - CIPRIANI Eugenio. 
20. - LEONARDI Alberto | © 40. - DI FONZO (E 


bi 
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41. - PIZZIRANI Albino 97. - SCALONI Alfredo 

42. - COVARELLO Otello 98. - CIPRIANI Amleto 

43. - PETILLO Carmine , 99. - D'ANGELO Giovanni 
44. - ROSSETTI Marcello 100. - EVANGELISTA Orlando 
45. - GANZAROLI Olao ‘101. - CIOCCOLO Cesare 

46. - SCIANCA Osvaldo 102. - TODESCO Alessandro 
47. -.CARDINALETTI Antonio 103. - ROLLO Salvatore 

48. - DI NAPOLI Carmine © 104. - GABELLIERI Ferdinando 
49. —- SFORZINI Carlo 105. - BROCCHI Edgardo 

50. - CAFARO Gaetano 106. - GUALDI Carlo 

51. - GOVONI Vinicio ‘ 107. - ROSELLI Francesco 

52. - BONTA'’ Francesco . 108. - ANTIFORA Mario 

53. - RALLI Giuseppe . 109. - TATINI Fosco 

54. - CARBONARA Pietro 110. - AMATUCCI Mario 

55. - RABITTI Valdo 111. - NEGRONE Teresio 

bb. - ROMEO Gaetano 112. - TRAINO Giuseppe 
57.- WUERICH Aldo 113. - BELLAVEGLIA Nello 
58. - D'ULIVO Rino 114. - FRABONI Aldo 

59. - COPPOLA Carmine 115. - RALLI Almiero l 
60. - MENICHELLI Angelo 116. - VENTURA Alfredo - 

61. - ANSALONE Ferdinando 117. - VENERANDI Eugenio 
ti. - RAJA fGaetano 118. - BELLANDI Nello 

63. - COLIZZA Biagio 119. - BARRELLA Giuseppe 
ti}. - MANGIACAPRE Carlo 120. - POSCA Giovanni 
“(5. - BENINCAMPI Domenico 121. - CAMPLONE (Gino di Silvino 
66. - DE DOMINICIS Amedeo 122. - MONTANARI Osvaldo 
67. - MASTROLIA Giuseppe . 123. - ALFONSO Pietro 

68. - TANZILLO Giuseppe 124. - ETIENNE Augusto 

69. - ORSATTI Italo 125. - GALLO Giambattista 
70. - FIORI Salvatore 126. - CREMASCOLI Pietro 
7). - PRESTA Felice 127. - TORRIERO Antonio 

72. - CAMPAGNA Domenico 128. - CAPPUCCINI Filiberto 
73. - CIOCCOLO Dario 129. - LEONARDI Oliviero 
74. - TESI Ferruccio 130. - TRILLINI Carlo 

75. - VECCHIO Salvatore 131. - DE STEFANO Gino 
76. - BUSATO Federico 132. - IKLUZZI Mario 

TT. - GAILLI Pasquale 133. - MAURO Giuseppe 

78. - ESPOSITO Renato 134. - CACCIALANZA Savino 
19. - SCHIAVONI Elio 135. - BORSELLI Bruno 

$S0. - DAL MONTE Guido 136. - TANZINI Marino 

81. -- RITA Guido 137. - PIZZUTI Giambattista 
82. - BATTAGLIA Santi 138. - FRANCALANCI Ezio 

3. - CENSI Alberto 139. - FRANCESCHINT Duilio 
84. - MINCORSI Osvaldo 140. - VERPOCCHI Alvaro 
85. -- PISCOPO Angelo 141. - ARCADI Spartaco 

86. - VALLEROTONDA Antonio 142. - MULONE Angelo 

7. - CONCIANI Giuseppe 143. - PETRINI Gino 

88. - ANGELINI Idio 144. - MONTI Osvaldo 

89. - IPPOLITI Giovanni 145. - OLIVIERI Dario 

90. - CAMPIONE Francesco 146. - MICHELOZZI Mario 
91. - CIAMPAGLIA Alfredo 147. - CIPRIANI Silvio 

92. - CLEMENTE Gino 148. - TOZZI Edmondo 
-93. - MOISO Dante 149. - MORANDIN Antonio 
04. - CRISPI Pietro 150. —- RUSCITTI Piacentino 
95. - ZEMA Vincenzo 151... PANNIELLO) Ernesto 


96. - VALERI Cesa 152. - NASTASI Gabriele 


-——_ 


153. 
154. 


” 


155. 
156. 
157. 
. © VITIELLO Francesco 


BERTI Ciro 
BALOCCO Osea 
FIORAMONTI Euzo 
PANI Antonio . 
BACCI Nello 


DONADONI Ulrico 
NEPI Mario 


- GANZER Carlo 
- GANEO Antonio 


LICENZIATO Alfonso 
CAMINITI Matteo 
BAZZIGOTTI Bruno 
FOTIA Giuseppe 
LICORDARI Filippo 
FRONTINI Idelmo 


- FORTI Piero 


MARRA Antonino 
BERTI Riccardo 

DI GIROLAMO Leonardo 
TOTO Antonio 

CUCCO Aurelio 

SALZA Gerardo 


- PICCHIONI Indo 
- BOMPADRE Valter 


‘ FOTIA Vincenzo 


MICARELLI Pietro 
SALVINI Renzo 

LORI Saverio 
BATIGNANI Guido 
RUSTICHELLI Mario 
DELLA MEA Clemente 
SL’ECIALE Ferdinando 
CIRELLI Carlo 
PEROVERDE-CANNARUZ- 
ZO Salvatore 
ROMAGNOLI Otello 
MANCINI Alvaro 
MAZZONI Rinaldo 
CAPPETTI Alvaro 
BALLATORE Bruno 
DI CRETICO Gino 
DELLA MEA Carlo 
ACCAMO Francesco 
BATTILANI Antonio 


. © SPAZIANI Eugenio 


PETICCA Guido 
PISANI Raffaele 
ANDREOLI Francesco 
LUCIOLI Ezio 
GOBBINI Lucio 
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203. - BARCUCCI Giancarlo 
°04. - BINCOLETTO Pietro 
205. - ZANOTTI Giuseppe 
206. - VOLTO Giovanni 
207. —- LAGANA’ Antonino 
208. - FERRETTI Valter 
209. - ROMAGNOLI Emilio 
210. -- DEL BIANCO Livio 
211. —- GAGGIOLI Ferruccio 
212. - TOVOLI Virgo 

213. —- MUZI Antonio 

214. — AIELLO Antonino 
215. — 
- ALOLA Luigi 

217. - RITROVATO Giuseppe 


218. - TORRINI Marino 
219. —- SINISCALCO Vincenzo 


22(). —- MARZIULI Eleuterio 
221. — DI BALDO Armando 


99) - DELLA TORRE Vincenzo 


923. - FANTASIA Tommaso 
224. — AGOSTINI Adolto 
595. - BALESTRI Contiero 
226. - DI GIACOMO Vittorio 
27. - (RANATA Michele 
298. - MARINO Enzo 

909. — CAPUANO Gaetano 
530. - MALVES'GRUTO Enzo 
231. - SPUGNOLI Ferriano 
PARRI Vinicio 
ANSELMO Carmelo 


234. - BRAZZALOTTO Ettore 


295. - ADDEO Francesco 
236. - GORGONE Carmelo 
237. - LEZZO Ernesto 
238. — ZANOBINI Bruno 
239. —- GNECH Luigi 
«SCALA Dante 

941. - PRESUTTO Giuseppe 
242. — DI BELLO Franco 
243. — BERSELLI Alfredo 
244. - GRECO Vincenzo 


) 


245. - CHIARELLO Pietro 
246. -- BANDINI Paolo 
247. - CELANI Placido 


248. — CAFARELLI Giovanni 
949, - DI PAOLO Umberto 
250. - GOVONI Angiolino 
251. - MORANA Francesco 
252. - DE MUCCIO Annibale 


BOTTICELLI Nazzareno 
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Decreto MinistTERIALE 29 settembre 1942-XX, n. 1043. — Graduatoria di me- 
rito relative al concorso interno n 50 posti di Sottocapotecnico per il 
Servizio Materiale e Trazione. 


LI, MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in 
data 24 settembre 1942-XX, N. PAG. 040/24/161117.24.11.41 del Servizio 
Personale ed Affari Generali; 

Visto l’art. 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L 
7 aprile 1925-IIT, n. 405; 

dito il Consiglio di. Amministrazione; 


DECRETA : 


E' approvata l'unita graduatoria dì merito relativa al concorso interno 
n 50 posti di Sottocapotecnico per il Servizio Materiale e Trazione bandito con 
il Deereto Ministeriale 20 pennaio 1942-XX, n 2172, è si autorizza la pub 
blicazione di essa nel Bollettino Ufficiale. 


Roma, li 29 settembre 1942-XX, 
1} Minîstro 
Host VENTORI 


—_ — —- -- —_ 


GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A 50 POSTI 
DI SOTTOCAPOTECNICO PIR I’_L SERVIZIO MATERIALE E 
TRAZIONE APPROVATO CON D. M. 20 GENNAIO 1942.XX 


- badi 
N, 2172, 
OFFICINE 
Aootustore e Montatore veicoli. 
(Posti 8). 

1. —- 300373 URSINO Orazio 6. -— 304118 CATENI Otello 
2, — 251244 TESTA Vincenzo î. - 242074 ESPOSITO Paolo 
3. — 2742398 ANASTAST Seba 8. — 301309 PONZI Clemente 

stiano 9. — 303705 PUEL Amedeo 
. — 297268 BOTTALICO Attilio 10. —- 303616 COLOMBU Antonio 
O. - 283473 MUCCIARONE Auto 11. - 294696 DAPPORTO Otello 

nio 12. — 303620 LANGELLA Mario 

Aoginstore e montatore locomotive, 
(Posti 8). | 

1. —- 297268 BOTTALICO Attilio 8. - 214457 ANGIUS Alessandro 
2. — 271538 MARTEMUCCI Fran 9. — 2753968 GALVANI Giovanni 

‘(260 0. —- 303881 CARRARESI iolo 
3. - 269091 GAROLA Giorgio SU » SERIO 

, ’ di ’ NINA MANO ted i 7 

5. - 297851 PALLOTTA Giuseppe 12. - 271321 BARBERINO Gaetano 
Gi. — 2931140 DI FIANDRA Vittorio 13. - 274113 VARANO Francesco 
7, - 294696 DAPPORTO Otello 14, — 303221 MAZZONT Angelo 


Parte I- n.41 -- $ ottobre 1942-XX, 


tu ii 


VEE (of eni 
(1 . 


MITI Cioe 


da DI 19 


nalihadi dll 


Ù 
4 


| 


303419 
262251 
180580 


— 291520 


| 


303427 
1889477 
228012 


301057 


- 197354 


] 


200108 
275968 


271334 


- 300373 


i 


ì 


293685 
293788 


- 231487 


213213 


256987 


Falegname. 


( Posti 4). 
GUARNIERI Armando 4. — 300342 
GENOVESI Pietro 5. - 214063 


JIANNUARIO Giuseppe 6. - 262650 


Verniciatore. 
(Posti 4). 


BOIDO Mario 5. — 302268 
CARDINALI Armando. 6. 227232 


CAMBI Gino T.- 301792 
PICCHIO Giuseppe . N. — 2093620 
Tornitore. 


(Posti 3). 
SOLLI Rodolfo. 5. - 242074 
CIANCOLINI Adolfo 6. — 211874 


FORMICONIT Mariano 7. - 263399 
GALVANI Giovanni 


Fucinatore. 
(Posti 1). 


ALFEO Giosafatte 3. © 259648 
URSINO Orazio 4. — 293691 


Calderaio e saldatore. 
(Posti 6). 
CRISTANELLI Giulio 5. 264903 


D'ANDREA (Ciro 6. - 293691 
ZUCCHI Enzo T. 7 269582 
COLLETTA Edmondo 


Tappezziere. 
(Posti 2). 


PAGANO Michele 201811276682 


SCOZZINO Pietro 
MINGIONE. Giuseppe 
FIORENTINI Edoarda 


POURPOUR Augusto 
NOVARINA Alfredo 
DE CHIARA Vincenzo 
COLECCHIA Enrico 


ESPOSITO Paolo . 
MANDOLESI Rodolfo 
MANNOTTI Luigi 


SALVATORI Adolto 
BONETTI (taetano 


MARELLO Stefano 
BONETTI Gaetano 
SATTA Antonio Ga. 
vino 


TRINCHERO Pierino 
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OFFICINE E DEPOSITI 
Aggiustatore elettricista, 


(Posti 8). 
. = 296788 PANDOLFINI Luigi 4. - 303928 BOSSI Pierino 
2. = 296797 DE MUTIIS Settimio 9. - 304697 LO PRESTI Salvatore 
3. - 241005 BASSIGNANA Gio- 

vanni 
OFFICINE RIALZO 

(Posti 6). | 
. 7 303230 COLLIVA Primo . 9. - 303705 PUEL Amedeo 
2, - 293989 ESPOSITO Aurelio 10. -- 294093 MENCAGLIA Enilio 
3. — 293753 PRENCIPE Paolo 11. - 229458 PENNACCHIO Gio- 
4. —- 21059S CASALINI Ferruccio vanni 
5. © 235765 TRILLO’ Attilio- Vitt. 12. — 233768 CASTELLANO Elia 
0. — 2935391 ZANON Giovanni 13. - 301309 PONZI Clemente 
1. 203620 LANGELLA Mario 14. - 287871 PASIMENI Aniceto 
8, — 


 28786/2 PARISI Alessandro 15. - 303616 COLOMBU Antonio 
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Decreto MINISTERIALE 29 settembre 1942-XX, n. 1059. — Graduatoria di 
merito del concorso a 20 posti chi Assistente lavori in prova Cprrtti mec 
camici elettricisti). 


.  1L MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


1. — F’' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 20 
posti di Assistente lavori in prova (periti meccanici elettricisti) : 


È. CUMINETTI Sergio 10. - DALL’OSSO Gastone 

2. - CALABRO’ Eugenio 11. - CHIAROT Ennio 

3. -- SOURRIA Francesco 12. - BONACCORSO Pasquale 
4. - PAGANO Pietro | 13. - LODDO Antonio 

5. - MERLITTI Mario 14. —- CESARIA Giovanni 

6. - ROMEO Gaetano 15. - BEDOSTI Ercole 

7. - RUSSO Nicola 16. - ROCCHI Olesio 

8. - RUSSO Antonio 17. - LUONIGO Alfredo 


si CUOZZO Amedeo 


2. — I 17 vincitori sonv nominati in prova con decorrenza 1° novembre 
1942-XXI, data in cui dovranno assumere servizio nelle località che saranno 
indicate dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato. 


Roma, li 29 settembre 1942-XX, 


IL Minastro 
Host VENTURI 


ie Ce n mt! Limoni inn nt 


l’arte I - n, 41 - 8 ottobre 1912-XX. i 1 $i SA 
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Decreto MinusrerixLe 29 settembre 1942-XX, n. 1060. — Autorizzazione al 
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assuniere in servizio @ 
posto dei ruolo alcrani idenei dopo i vincitori dei concorsi nel Decreto spe- 
cificati. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Viste lart, 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVTIII, n. 1785. 

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministrì di cui 
ala lettera n. 54351/19520.17/1.3.1 de] 16 settembre 1942-XX; 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Staio 
(Servizio Personale e Atfari Generali) N, PAG. 040/24/140619 del 29 setten- 
bre 1942-XX; 


Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 


1. - I primi dieci candidati idenei, oltre i vincitori, del concorso a 100 
posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici bandito col D. M. 9 dicembre 
194T-XIX, n. 1728; 


i primi quindiei candidati idonci, oltre i vincitori, del concorso a 154) 

posti di Conduttore in prova bandito col D. M, © dicembre 1941-XX, n. 1735, 
possono essere assunti a ruolo. 

2. — Lo stesso numero di posti viene riservato in favore dei chiamati 


alle armi in aumento a quelli ad essi riservati coi su menzionati Decreti Mi- 
nistertali. | 


Roma, li 20 settenibre 1942-NX, 


Parte I -— n. 41 - 8 ottobre 1942-XX, 


maine TO dea 
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Urdine di servizio n. 108. 


Attivazione del deppie binarie per le stazioni di Gricignano Teverola e Aversa 
della linea Feggia-Napeli. 


Alle ore 12 del giorno 14 ottobre 1942-XX verrà attivato il raddoppio del 
binario del tratto GRICIGNANO-AVERSA della linea Foggia-Napoli. 

i tratto anzidetto che non ha stazioni intermedie, avrà la lunghezza di 
Km, 2,704 dalla punta dello scambio estremo, lato Napoli, della stazione di 
Ciricignano T. (Km. 175 + 320) allo seambio estremo, lato Foggia, della sta: 
zione di Aversa (Km. 178 +4 0,24). 0 

T] muovo binario si svolgerà affiancato a destra, nel senso di marca Gri. 
cignano-Aversa, di quello attualmente in esercizio, con Je stesse caratteristiche 
planimetriche ed altimetriche. 


IMPIANTI DI ELETTRIFICAZIONE 


Il nuovo binario è elettrificato con il sistema a corrente continua a 3000 Volt, 


IMPIANTI DI SICUREZZA E DI SEGNALAMENTO 


A seguito dell'attivazione del nuovo binario, viene soppresso Pesereizio 
con bloeco automatico tra Gricignano ed Aversa e pertanto i tratto di linea 
tra queste due stazioni verrà esercitato per tutti e due i binari, con il regime 
del giunto telegrafico. 

Il nuovo binicio si allaccia al piazzale della stazione di Aversa mediante 
scambi collegati con VApparato Centrale Idrodinamico di quelia o ed 
al piazzale di Gricignano mediante seambi manovrati a mano e muniti di fer: 
mascambi di sieurezza. 

Tn relazione all'attivazione del nuovo binario di raddoppio viene soppresso 
l’attuale segnalamento di protezione della stazione di Gricignano, lato Aversa, 
lungo l'attuale binario unico e viene attuato un nuovo sevalamento (con sc- 
snali di avviso e di 18 catesoria) alla sinistra del nuovo a dispari. 


IMPIANTI TELEGRAFONICI 
Restano immutati eli attuali impianti. 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, L 5, 0 e 7 nonchè, limitata 
mente ul Compurtimento di Napoli, agli agenti delle clussi 9,10, 11, 12, 13, 14, 
15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54. 


Ordine di servizio n. 109 
Trasformazione in stazione della fermata di Buenfornelio. 


In applicazione del Deereto n. 43 emanato il 7 luglio 1941-XITX. dal Mi 
nistro delle Comunieazion:, dal giorno 10 ottobre. 1942.XX, la fermata di Buon: 
fornello della linea Palermo-Messina sarà trasformata in stazione, atta agli 
ineroci ed alle precedenze, 


Essa disporrà dei seguenti impianti; 
— Un binario di raddoppio atto agli Incroci ed alle precedenze. dello svi. 
luppo utile di m. 500 e un binario merci della lunghezza utile di m. 110; 
. —= Un marciapiedi interbinario della lunghezza utile dim 93, 
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Il segnalamento di protezione è stato sistemato sostituendo i semafori ad 
un'ala di 2% categoria con semafori di 1° categoria ad un'ala, preceduti da se- 
gnali di avviso. 

Detta località è stata Inserita nei circuiti telegrafici n. 82644 e 92711 con- 
servando la chiamata B. F. e sarà inserita nei circuiti telefonici 89264 selet- 
tivo del D. C. e 89327 ordinario dei P. L 

In dipendenza di quanto sopra, a pag. 12 della “ Prefazione Generale 21 
Orario di Servizio”, Parte 1 — Fdizione 1936-XIV — dovrà essere modifi- 


cato in carattere minuscolo il nome di Buonfornello ora indicato in carattere 
eOrsivo. n 


Distribuito ugli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7 e 31, nonchè limitatamente 
‘al Compartimento di Palermo, agli ncenti dello classi 9, 12, 13, 14, 33, 34, 
20, 51 e 52. 3 


————mmm——T — ————————_—_—__—_—_—_——_—__ -— ——— 


N 


Comunicato: i 


Deliberazioni Ministeriali circa le Improso ammesse a gostire servizi in ap- 
palto dell’Amministrazione Ferreviaria. 


La Commissione istituita ai sensi dell’articolo 4 del R. decreto legge 253 
febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939- 
XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Im- 
prese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, 
postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenu- 
tasi il 25 settembre 1942-XX presso la Direzione Generale delle Ferrovie dellv 
Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministero delle Comu- 
nicazioni il 1° ottobre 1942-XX, 


ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE 
n I 


e Sede Lo Da Specializzazione | Limite di appalto 


e nr etna 


a a EE sli La 


FEDERAZIONI PROV. Facchinaggio merci e ba- 
MUTILATI F COM-! sagli registrati - Puli- 


BATTENTI. zia stazioni e ‘piazzail, 
Bergamo. lavaggio e disinfezione 
carri - Manipolazione. 

carbone e manovalanza | 

in genere. I 

| 

VALDITERRA AN-  Facchinaggiq merci e ba- | L. 500.000, 

GELO. agli registrati. , | 


Novi Ligure. 
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SC _  — __—- _ - — rc —— — — —— PT T€——_y—r 


ESTENSIONE DI ISCRIZIONE DI SERVIZI 
E DI LIMITE DI APPALTO 


—@ ————————_ _———“ 


Ragione sociale e Specializzazione è 

Sele Legale e limite di appalto o Estensione 

BERRUTI Federico, ‘| Facchinaggio merci e ba- ' Manovalanze in genere. 
Alessandria. ! cagli registrati - Tut- | (Stes<o limite d'appalto). 


ti i servizi del Movi-. 
mento escluse manovre, 
I 
L. 1.000.000 I 


CESARI Cav. Uff. AT- | E acchinaggio merci e ba: Manipolazione merci nei 
_ MONE. ;  gaeli registrati - Pu | magazzini. 
Roma | oli stazioni, 1.500.000 
L. 1.500.000. I 


I 
CTRIO MASSIMO AN° Facchinaggio merci e ba-| = L 250.000. 


GELO. cagli registrati. 
Acqui. T,. 100.000. 

CORTESE FRANCE- >: Manovalanza in genere. Sediari merci e ba 
SCO. TL, 200.000. | gaoli registrati - Pu- 
Sibari. — lizia stazioni. 

| ‘(Stesso limite d’appalto). 

HAINDL LODOVICO , Facchinagrio merci e ba: L. 500.000. 

& C. cagli registrati. 


Trento. a. 200.000, 


CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 
da 2 DO lett. f) R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309). 


Poe AE _ - __ _—_—__——____ ____tntz_——————_—ÈT—.__s o — 
’ 


Ragione sociale e | 
Sede Legale i 


Specializzazione | Limite di appalto 


SOC, AN, CAROVANA 
‘IV NOVEMBRE”, 


Facchinaggio merci e ba: L. 200.000. 


cagli registrati. 


Bercamo. i 
(Art. 7, lett. y) R. D. L. 23 febbraio 1939-XVIT, n. 309). 
AYMONE ARTURO | Manovalanza in genere. TL. 500.000. 
Roma. 


ERRATA CORRIGE. 
Bollittino Ufficiale n. 3R del 17 settembre 1942:XX. 

Società in nome collettivo Milone Filippo e Pistorio Alfio - Catania. - - 
Nella specializzazione, anzichè facchinaggio mercì e bagagli registrati: leg- 
gere: tutti ci servizi del Movimento, escluse le manovre, 

Il Direttore Generale 
VELANI 


Dightized »y Google 


——_—__+6&6—y—_—_—_—_—_6 —__—_ >. 


Comunicazioni: @are, appalti ece. per lavori e forniture. 
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Ufficio incaricato 
delle 
pratiche 


Sezione Lavori 
Ancona 


Sezione Lavori 
Trieste 


Sezione Lavori 
Venezia 


SU zione Li: vor i 
Trieste 


Sezione Lavori 
Reggio Calabria 


= n 


Sezione Lavori 
Venezia 

Sezione Lavori 
Napoli 


Sezione Lavori 
Bologna 

Sezione Lavori 
Napoli 


Sezione Lavori 
Torino 


‘Sezione Mat. e Traz. 
Milano 


Servizio Mat. e Tra- 
zione — Ufficio 2°, 
Sez. 82 — Firenze 


G. Gare Importo 
L. P. Licite- | Termine utile| -°P 
zione privata per la approssi- 
LAVORI E FORNITURE T. P. Tratta- 3 mativo 
tiva privata | Presentasione 
dello 
. Ap- delle offerte al 
palto concorso appalto 
Costruzione nuova luce al viadot- IE i Ore 8 | 
to ul Km. 35 + 197 della linea L. P del 13 are 437.600 
Fabliano- Libino. si LA ne. i AS4I2-NX a PERE: | 
Revisione generale armamento bi- | | Qre IS | 
nari secondari in stazione di |! L. P. del 14 ottob:. 490.000 
Fiume. i 1942-XX 
L iC 1 SANA hiai i | Ore 12 I 
“ornitura di 2000 me, chiaia per ; ne: ce 
massicciata di binari. L. P. ia | | 
Costruzione fabbricato uso caser- | I Ore 18 | 
ma Milizia Ferroviaria in sta- L. P. del 18 ottobr 2.160.500 | 
zione di Udine. I 19422 | 
Orc 18 
Costruzione argine contenitore del Css 19 ottobre! è» 
fiume Alli. | L. P i pa I 9925300 
I a o i _ 1942-NXX 
Costruzione di 4 Gib per im- Ore 11 
pianti A.C.E. in stazione di Ve- I Ei. Pi .del 19 ottobre po 722.009) 
rona P. Ni na RICA — 1942-XXO 
Revisione generale armamento e | Ore 1% | 
ripassatura meccanica di binari | L. P del 21 ottobr 850.000 
sulla linca Cervaro-Benevento. 1942-NXNX | 
Copertura della nuovi rimessa lo- | Ore 18 ei 
«comotori ed automotrici in sta- | L. P. del 22 ottobre! 480.009 
zione di Ferrara. a | ASIAN sal 
Revisione generale armamento fi Ore 18 ini 
ripassatura meccanica di binari L. P. del 23 ottobre 920.009 | 
sulla linea_ Foggia- Napoli. | 1942. -NN di 
Ceo sea Ore 18° 
Sistemazione falda fra fra le sta- | : to | 
i o 1 L. P. del 26 ottobre| 218.770 
zioni di Bastia e MonyJovì. 19429-XX 
ani ni rr n a 
Appaiei pulizia vetture e servizi | # 146 800 
accesseri presso la stazione di L. P. e ROY (Triennio) 
Mikine PB. Go Gar ar MlWob iz È ct 
Un maglio pneumatico con motore A. C PZL, | Se 
elettrico accoppiato. ‘ ; A \ 
® 
- 
£ 
“i Si 
8 e 
.f 
} 
ar" 
& o. 
da & i 
(ve; 
ta) 
o 
Parte III - n. 41 S ottobre 1942-XX. 


Unità di misura 
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n —————— vt1%010-- --.. 


Termine utile | Servizio ed Ufficio 
Quantità MATERIA LE DA FORNIRSI presentazione incaricato 
delle offerte delle pratiche 
I i ) 
L ! Astucci e rivestimenti di resina TP; | 17.10.1942 {Servizio Approv- 
. e carta fenolica. o AL RX vigionamenti - 
ni Sezione 72 
ù | DT Ingranature laborate- di ghisa | T. D. | "0 Re LI Sezione 72 
- Corpi delle valvole di ritenuta | 30.10.1942 F 
| . 1500 i Varia. T.P A. XXI t. Sezione 73 
Dl Apparecchi distributori di sapo- S0RS | 31,10,1942 ian 
} die . 
Ù 


ne, sostegni e valvole. 


cr cc << -_——_r_ _———— 


Il Direttore Generale 
VELANI 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


Pr —____ 


Per gli impiegati dellAmministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od n pen 
sione LL La 1600 


Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32.00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia rlagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. . 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio Personale e Affari Generali - dal 1° genna'0 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata, 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gi 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonata pel mara 
dell'Ufficio dal quale dipende g per i privati e Amm 
strazioni ferroviarie în corrà& si nza, eco., all'indirizzo, 
che sarà da essi i ndicato, ED posta. Si prega Per 
tanto di comunicare al Serviti Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento di id igzo, nOn _A8 
V Amministrazione aldentà 708 r Nità per gli CVEN- 


‘uali disguidi causati Tall IdINM di tale comunica” 
swne. NON l 


‘2.1 
k 


% ' 


Anno .XXXV -N. 42. 15 ottobre 1942 


Anno XX 


bal 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
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CAN: 


IKDICE 


PARTH PRIMA - Leggi e decreti Pag. 


22 settembre 1942-XX — Decreto Ministeriale n. 1015. — Proroga dell’ese- 
cutorietà delle disposizioni dell’art. 3°, paragrafo II, dell’Unità Tee 


nica delle Ferrovie 445 
! PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Circolari ed Istruzioni di durate 
| indeterminata: 
Ordine di servizio n. 110. — Segni convenzionali per le iscrizioni sui carri . 333 
Ordine di servizio n. 111. — Chiusura della fermata di S. Lorenzo . . . . ivi 
(Jircolare n. 23. — Conto corrente per spedizioni di automezzi ed altri mezzi 
di trasporto appartenenti al Ministero dell’Interno - Direzione Generale 
della Pubblica Sicurezza MILE POSI 334 
| Circolare n. 24. — Radiazioni dal pareo veicoli F. S. di 18 carri di proprietà 
privata nh n a re Pt La a 
Circolare n. 25, — Titoli ammessi a costituire depositi cauzionali . . . . ivi 


PARTE TERZA - Ordini di servizio © Circolari di Suraia 
determinata: 


Comunicazioni : - 

Gare, appalti, eee., per lavori e forniture... 11 
ROTTI, 

igitized DY SIRORITE 

Roma, 1942.XX — Soe, An, Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22 


pr 


Li ! 2 365 Ue uff Ja -! 


et 


- da 


«E — y@ ,»mT'-n.’ e —P—r—_—_———_—_r_———m—_ÉmÈ6 
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pecrero Mixisteriate 22 settembre 1942-XX, n. 1015. — Proroga dell’ese- 
cutorietà delle disposizioni dell'art, 3°, paragrufo II, del'Ufficio Tecmco 
delle ferrovie. 


1L MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


DJ CONCERTO CON 
IL MINISTRO VER LE FINANZE 


Visto il decreto Interministeriale 24 agosto 1939-XVII che approva le 
disposizioni riguardanti P*Unità teenica delle ferrovie”; 

Visto il decreto di tali disposizioni, redazione 1938-XVI, compilato dal- 
l’upposita Commissione dell'Unione Interministeriale delle Ferrovie; 

Visto il decreto Interministeriale 1° aprile 1941-XIX, n. 3052, che pro 
rova sino al 1° gennaio 1943-AN1 l'escentorietà della disposizione contenuta 
nell'art, III, paragrafo TL, della detta ‘* Unità Tecnica delle ferrovie” reda- 
zione 1938-XVI; 

Vista la relazione 14 settembre 1942-XX, n. PAG, 024/E/155367 del Di- 
rettore Generale delle Ferrovie dello Stato; 


DECRETA : 


L'esecutorietà della disposizione dell'art. 3%, paragrafo HI dell'*Unità 
eenica delle ferrovie”, redazione 1938-XVI, di non ammettere alla circola” 
zione ruote aventi cerchioni fissati per mezzo di viti, bulloni o chiodi, è pro- 
rogata, per il servizio interno italiano dal 1° gennaio 1943 fino a due anni 
dopo il termine della guerra. \ 


Roma, 22 settembre 1942-XX. 


_H Ministro delle Finanze 


Di RevEL 
Il Ministro delle Comun'cazioni 


Host VENTURI 


e e -- 
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Ordine di servizio n. 110 
ua convenzionali per le iscrizioni zui carri. 


‘Sui carri di alcune ferrovie estere esistono o*sotto in corso di applicazione 
Sq pri segni SORFENZionali in sostitizione delle rispettive iseritionir. 


4 fa n 


(. gi il numero raechiuso nel rettangolo indica la tara del carro; 


; il numero sul rigo superiore indica la portata. normale del 
24 CarTO; 


il numero sul rigo inferiore indica il Uimite di curico; quando 
esiste il solo numero superiore, s'intende che il limite di 
carico è del 5 % superiore alla portata DONNA LO: 


"> il numero racchiuso ella indica la superficie del pa- 
3, N vimento del carro; | 


(suì carri urbelaid)t 
E, il numero racchiuso nella figura rappresenta la capacità, che 
—.------ x può essere indicata in ettolitri (hl.), in metri cubi (m.3) 
oppure in litri (l.); 


‘5 nnt | il numero indica la lunghezza del pavimento utile per il 
a carico, 


Si porta quanto sopra a conoscenza del personale perchè si renda conto 
del significato di tali segni convenzionali, i quali saranno gradatamente appli: 
sati anche ai carri F. S. 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30. 
, 36 e 37. 


- __———_——————_——————m6mP—— — _——6€6+&—+——6& 


Ordine di servizio n. lli. 
Catusura dolla formata di 8. Lerenzo. 


In relazione al Decreto n. 1017 del 22 settembre 1942-XX del Ministro 
delle Comunicazioni, dal giorno 20 ottobre 1942-XX verrà chiusa. all’esercizio 
la fermata di S. Lorenzo ubicata al Km. 25 + 003,01 della linea Genova 
La Spezia. 

n conseguenza di quanto sopra, nel Prontuario Generale delle distanze 
chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato, nei prontuari 
manoscritti, nella ‘Prefazione Generale all’Orario di servizio” ed in tutte le 
altre pubblicazioni di servizio interessate, dovrà essere depennato il nome «i 
‘‘S. Lorenzo’ con le relative indicazioni. 


Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 è 16. 
Parte II — n. 42 — 1ò ottobre 1942-XX. 
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Circolare n. 23. 


i cu ha “e È des | e RI = SEÙ 
Gente corrente per spedizioni di autemezzi ed altri mozzi di trasporto appar- 
‘ tenenti al Ministero dell’Interno - Direzione Generale della Pubblica 
Sicurezza. 


A partire dal 1° novembre 1942-XX i trasporti di automezzi, motoscafi, 
natanti in genere, motociclette con o senza carrozzino, motocarri e biciclette 
effettuati per conto del Ministero dell’Interno (Direzione Generale della Pub- 
blica Sicurezza) a G. V. ed a P. V. ed a bagaglio, in servizio interno . delle 
Ferrovie dello Stato, potranno aver corso in conto corrente, 

Per i trasporti a grande ed a piccola velocità, -alla lettera di vettura or- 
dinaria dovrà essere allegata la speciale richiesta mod. C. (P. S.) di color 
‘bianco conforme al fac-simile riprodotto in allegato, rilasciata di volta in volta 
da uno degli Uffici dipendenti dalla Direzione Generale della P. S. 

Sulle lettere di vettura dovrà risultare quale mittente e destinatario uno 
degli Uffici suddetti e dovrà su di esse, essere apposta la seguente annota: 
zione: ‘(CONTO CORRENTE PUBBLICA SICUREZZA” (Circolare nu” 
mero 23/1942-XX). 

Le stazioni, riconosciuta la regolarità dei documenti, iu corso alle 
spedizioni, senza esporre sulle lettere di vettura e sul duplicato nè le tasse 
di porto, nè le eventuali seprattasse per l’acceleramento, e'senza esigere, di 
vonseguenza, alcun pagamento. 

Sono da comprendere nel conto corrente anche le tasse accessorie e di sosta 
che dalla stazione di partenza saranno peraltro indicate sulla lettera di vet- 
(ura, ma non prese a debito da quella in arrivo. 

Per i trasporti in servizio cumulativo italiano e di corrispondenza con 
altre ferrovie, e tramvie e società di navigazione, il conto corrente è limitato 
lla stazone F. S. a contatto con la linea ferroviaria o tramviaria concessa 
o con la Società di navigazione. Spetta quindi alle dette Amministrazioni di 
provvedere direttamente all’ applicazione e riscossione delle tasse relative al 
proprio percorso. 

Per le scritturazioni dei trasporti di cui trattasi, valgono le istruzioni 
. Impartite con la circolare N. 57/1931. | 

Per i trasporti a bagaglio la stazione di partenza, a presentazione della 
richiesta suddetta, mod. C. (P. S.) indicherà sulla matrice, foglio di via e 
scontrino gli estremi della richiesta e l’indicazione ‘CONTO CORRENTE 
P.S.( Circolare n. 23/1942- XX) senza esporre nè incassare alcuna tassa. 

Tali richieste debitamente completate con gli estremi del trasporto e _cal 
AI a data debbono, a fine mese. essere. ‘unite. al DESIUniO. Spedizioni .: 

Sese 10. a 

a Ai trasporti ‘esecuiti -per conto della Direzione Genenie della P_S., in 
hasr alle disposizioni della- presente circolare, è applicabile il Regolamento 

‘ per.i trasporti militari. 


Distribuita agli apenti delle classi 3, A 0.8. 


-_ 


Parte II — n. 42 — 15 ottobre 1942-XX. 
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ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N, 23/1942-XX. 


Mod. C. (P.8) 


MINISTERO DELL'INTERNO 


DIREZIONE GENERALE DELLA P. S. 


, Registro N... Richiesta N... 
Trasporii in conio correnle sulle Ferrovie dello Sialo () 
a reno | 
Destinatario __..... dii celle i 


Trasporto & (3) 0. AR Li ee 


Via da percorrere tali e 90 BONO (1) s 


Quantità 


sovesvanera: +0 -0n0roneenegeso 


RORPERPREST ELE TETI ETCC] PARERI RARI PO en i eat ‘econoecveoanno vssvemeonee 80 


havones ene seen oepacorsossuoneeo Licelacivazioneeezearionazeceose:se0see0aeeneneesaonanz; nnennucioseeeces casa serenetecezeo stones to TESoo7 


sonvennarsereveeeonec e. i ue laaiia aci iareanca larencond eri piimmaea coni api sone as e Siena rear at vonceme | e1+0010000100*% * name 


renopennasesazaene 000000008 


Lai ae aeree STEREO 


Amnotazioni 5) 
( concsoeseezen<esieesssezi0one-e Lceserevoseeevesceonsoozeee eemeneeneroneee ses 0000000707 eos secerencosiececeeea sese svenne sgnensoecosetro0eene 
eil ia RIT TE IT 
LA oO ATE barenenenenssezconaneoreosesecesso sesso vocereesese0e0000 co 
( ) ERE E 


Bollo d’ufficio 0 dichiarazione « Ufficio sprov- 1(7) 
visto di bollo », firmata da chi la rilascia. 


LIL Rai dia aaa REATI STI SETA 


(1) Valevole, per spedizioni di automezzi, motoscafi, natanti in genere, moto- 
ciclette con o senza carrozzino, motocarri e biciclette. 

(2) Corpo, Ufficio, ece. che rilascia la richiesta. 

(3) Grande Velocità, Piccola Velocità, Bagaglio. 

(4) Speciale, diretto, accelerato 0 merci. 

(5) Menzionare il carico eventuale e le parti 


x È x 7 - . : © See Tr _Analo 
ea A vinehiusi. |” Bollo della'stazione di’pattènza 
dj 14 sa hci RT 


é. 


2 ace LTS i FERRO VUZZI 


> na 
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Circolare n. 24. i | 
Radiazione dal parco velceli P. 8. di 10-carri di proprietà privata. 


>» 
v 


sono Stiti radiati dal nostra parco velcoli .i quarti He. 95.902, 965.903, 
05.904, 965.905, 065.006, 965.907, 055.908 - 965.909! 065.910, 965.911, 965.912, 
965.913, 965.914, 965.915, 965.916, 965.917; 962:018 e 965.801 della Soe. Anon. 
(iovanni Ambrosetti, perchè acquistati dalla nostra Amministrazione. 


Detti carri dovranno essere canecllati dall’Elenco dei carri ‘di proprietà 


puivata. iserttti nel parco Fi S. (Edizione-3923). La... 4° Dl 
E Mia DÈ ‘ ; i fi Sani e dA Ri? È i 
vela cao MS) le, e e De gh * A I EN NBT, . le pda 
Circolare n. 25. 
iù VAS: SE a e i Ba giarpve pi (Pr 
Titoli ammessi a costituire depositi cauzionali. 0/00 > >> > 


Con riferimento alla Circolare n, 47, pubblicata sul Bollettino Utficiale 
n. 34 del 1931, si comunica che ai titoli ammessi a costituire depositi cauzio 
nali provvisori o definitivi sono da aggiungere i buoni del Tesoro novennali 
+%, seadenza 15 settembre 1951-XXIX, emessi in virtù del R. decreto-legge 
1° settembre 1942, n, 972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 
«lorno 8 stesso mese. tg Ì 

Fino a. quando non sarà possibile calcolare il prezzo medio semestrale 
di borsa a mente dell'articolo 199 del Regolamento per la Contabilità Gene- 
rale dello Stato, i nuovi titoli debbono essere calcolati al prezzo di missione 
di L. 92 per ogni cento lire di capitale nominale, diminuito del decimo. 

Si avverte inoltre che, sino a quando non saranno emessi i titoli definitivi, 
potranno essere accettate in canzione, parimenti per il prezzo di emissione, 
dimimnnito del decimo, anche le rieevute provvisorie di sottoscrizione ai buoni 
del Tesoro novennali di che trattasi, purchè munite di quietanza delle parti. 


Si Direttore Generale 
VELANI 


i Parte Il n [oa 15 vttobre 1942-XX. 


= —_ = — ey 


- 
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‘omunicazioni: @are, appalti ecc. per lavori e forniture. si Da 
IAN ENI TIZIA AI ZII TASTI INIEZIONE IZ ZRET AIA TION 

G. Gare Im 
ia o 
L. P. Licita- | Termine utile P de Ufficio incaricato 
gione priva:a per la &pprossi- 
LAVORI E FORNITURE . T. P. Tratta- ifenanianione mativo delle 
il tiva privata tesi ul ì È 
A. C. Ap- delle offerte ero pravione 
palto concorso appalto 
Costruzione cunicolo filtrante al “| Ore 18 cur ar nr 
Km. 69+271 della linea Pi- L. P. del 19 ottobre] 310.900 e na 
stoia-Bivio Lavino. 1942-NN do 
mm RIE BS a adire 12 n l 
Sgombro neve invernata 1942-45 | Ù ; da Sezione Lavori 
i pH - aa dpi L. P. del 19 ottobre 335.000, Rie 
sul primo tronco di Milano -t.le, 4 | 1942-XX Î Milano 
” 1 HH é N H Ore 12 tei. . ‘ 
Sgonibroe neve invernata. 1942-45 | i è Sezione Lavori 
i ; . nt (ORO: L. P. del 20 ottobre 135.000 ‘ 
sul AS su Milano Farini. | 1942-XX SANO 
Sgombro neve invernata 1942-43 ; Ore 10 5 &ezione” Lavori 
SA Rage IR RI te L. P. del 20 ottobre 62.00 ; 
tronco di Meana Greco, | Rea E ».000 Milano 
Prestazioni occorrenti nel Cantio- | L. P E 110.00) | Ufficio T.I.S 
re I.E.S. di Mestre. : | Si 9 Venezia 
Ampliamento F. V. e sistemazio: fo | Orte | sezione Lavori ‘ 
ne M. M. in stazione di L’onte- LP. del “1 ottobre 3 di } © Firenze 1 
dera. | 1942. NA vas ; 
Fornitura serramenti per vari fab- | Ore 1 ‘| sez, Spe Lavori 
bricati scalo merci P. V. a Ge- | L. P del s- ottobe n 230. Dili Genova 
nova Sampierdarena. sE torinesi 1942, I! 
Sistemazione trincea all'imbocco | i j_ Ore 12 bia “| Sezione Lavori 
della galleria. del Sadlviano linea LB e Le | TRESOMO Ronn 


.\vezzano. I 


Roccasecen 


} + Ore 18 


Sistemazione stazione. di Arquà | 5 | Sezione Lavori 
Polesine della linea. Bologna- L. P. del 22 attore] 134.000. Bologna 
Pirlova. > LISA il... ua 

Pa eee e saint iriri 

Sistemazione -panticelli sulla }inen | L. P. la, 126 ottobre] 95.000 sa ae 
Cancello-Codola, | I 1942-XN ti i 

Sa ua e in n nm nn e 

Impianto riscaldamento nel fab- | | POLE 1$ ; Sezione Lavori 
bricato, verniciatura. del Depo- ! A "Cc del 5 DOV,. au e *Rologna 
sito Locomotive di Bologna. lui 1942-XXI libre 


© 
£ debe 
CEE: NOn 
3 i È; E s $ | Termine util. | Servizio ed Uffirio 
4 . i A . i DEC E 2 2 ; 
3 i . tag 3 
z | Quantità | ,MATERISLE DA FORNIRS' | $ Sk, | presentazione || incaricato 
z Do , delle offerta | delle pratiche 
d ì nio n : SE 
D 5 . . si <'e e fd i . SAI i lia 
elia Pa e tn ZZZZZAI% > € 
I a i * È 3 | x ! % ‘vie ‘ U 
DER, ui ‘ ee : Alec inmonti TP. 25.10.1912. Servizio Approv- 
| gi i ela SET | I A. XX _.| vigionamenti -— 
da at vi La e o i | .j Se “zione Ts 
3 A a n 30.10.1942 | Laita 
Na | 2 | Sezionatori tripolari. . . : i T. BE | A. XXI Lala S zione ia 
PRIZE TIA DE , ea e ee EEE G GOETO AIN - si e 
} | Labirinti di acciaio per gli in- .; p 2.11.1942. {Id. Sezione 7P 
di | 5 ! cgtranaggi delle elettromotrici. dar A. XXI. 


mn Déreatinra (Fienarale 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


e | 


Per gli impiegati dell’ Amminigstraziane delle ca 
ferrovie dello Stato în servizio od in pen 


sione... 0... +++ + L. 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . . >» 382.00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio Personale e Affari Generali — dal 1° gennato 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e ‘per è privati e Amminè 
trazioni ferroviarie in corrispondenza, eco., all'indirizzo, 
che 8arà da essi indicato, a mero posta. Si prega per- 
tanto di comunicare algSotvifgo Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento @= ndirizzo, non assumendosi 
l Amministrazione alcunas ‘responsabilità per gli even- 


tuali disguidi causati Maltà” mancanza di tale comunica- 


29 ottobre 1942 
Anno XXI 
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Decreto MINISTERIALE 1° ottobre 1942-XX.,— Categorie di lavoratori che ie 
Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici possono assumere senza tl 
tramite degli Uffici dé collocamento, e categorie per le quali è consentita 
la richiesta nominativa (1). 


IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI 


Visti gli articoli 4 e 5 de) R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, nu- 
mero 1934, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul 
riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro; 

Sentite le Amministrazioni dello Stato interessate; 

Sentita la Commissione centrale per il collocamento; 


DECRETA: 


Art. 1. 


Sono escluse dall’obblivo dell'avviamento al lavoro per il tramite degli 
Uffici di collocamento le seguenti categorie di lavoratori da assumersi in serre 3 


vizio dalle Amministrazioni dello Stato; esa 
. ° i ria: 
A) Categorie generali: 

1) personale operaio non di ruolo reclutato mediante concorsi od espe 
rimenti pubblici; i 


2) marconisti. 


B) categorie particolari: 

Ministero degli affari esteri: le seguenti categorie di personale occorrente 
alla tipografia riservata: 

— dattilograte e monotipiste dalla 1° alla 3° categoria; 

© —— monotipisti fonditori dalla 1° alla 2 categoria; 

— compositori tipografi dalla 1* alla 3% categoria; 

— impressori tipografi dalla 1° alla 3* categoria; 

— librai e legatori dalla 1° alla 3? categoria; 

— legatrici e libraie dalla 1° alla 38 categoria; 

— ausiliari tipografi dalla 1* alla 3* categoria. 


L'esclusione si estende anche alle corrispondenti categorie di apprendisti. 
Ministeri della guerra, della marina e dell’aeronautica: 


— salariati destinati a lavori di particolare segretezza (lavori presso le 
opere di fortificazione, lavori tipografici presso il Comando del Corpo di S. M.; 
lavori per conto del S.I.M., e simili). 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 22 ottobre 1942-XX. 


Parte I — n. 44 — 29 ottobre 1942-XXI. 
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Ministero delle finanze: 


— ©perai del deposito generale dei valori bollati di Roma; 

E — custodi fiduciari dei valori bollati presso gli Uffici del registro del 
no; n 

— operai addetti alla Regia Zecca. 


Art. 2. 


E° consentita all’Amministrazione dello Stato la richiesta nominativa al- 
L'Ufficio di collocamento per l’assunzione dei lavoratori aventi le qualifica- 
zioni sottoindicate: 


A) categorie generali : 

— addetti alla vigilanza, custodia e manutenzione di immobili e di ma- 
teriali; 

— personale di magazzino; 

— telefonisti; 

— elettricisti; 

— conducenti; 

— ciclisti; 

— meccanici, macchinisti e motoristi. 


B) categorie particolari: 
Ministero delle finanze: 


— uomini di fatica dei magazzini provinciali e compartimentali del bollo; 


— cperai dei magazzini di cancelleria e vestiario del Provvedîtorato gene- 
rale dello Stato; 


— canneggiatori, indicatori e portastadie degli Uffici provinciali del ca- 
tasto; 

— operai specializzati nella lavorazione dei sali e dei tabacchi dell’Am- 
ministrazione dei Monopoli di Stato; 


— conduttori di macchine speciali per la lavorazione dei sali e dei ta- 
bacchi dell’Amministrazione dei monopoli di Stato. 


Ministero dell'agricoltura e foreste: 


— personale operaio occorrente per i lavori di sperimentazione delle sta- 
zioni sperimentali agrarie elencate nella tabella A annessa al R. decreto-legre 
25 novembre 1920, n. 2226, modificato nella legge 5 giugno 1930, n. 951; 

— operai specializzati che gli Ispettorati provinciali dell’agricoltura hanno 
facoltà di assumere, in base al disposto nell'articolo 7 del R. decreto-legge 17 
maggio 1938-XVI, n. 1149, per l’espletamento di determinate operazioni agri 
cole e per la conduzione di macchine agricole in occasione dello svolgimento 
dei corsi temporanei ai contadini: 

— operai del Regio Laboratorio centrale.;diccidrobiologia ‘applicata alla 
pesca di Roma; 
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— palafrenieri borghesi dei depositi cavalli stalloni; 
— operai salariati degli Istituti zootecnici e caseari; 


— operai dei Regi stabilimenti ittiogenici, dei Consorzi per la tutela della 
pesta e dell'Ente nazionale della piscicultura di Vercelli. 


Le seguenti categorie di personale oceorrente alla Milizia forestale e al- 
l'Azienda dello Stato per le foreste demaniali: 


| — capi operai specializzati per lavori di rimboschimento e di sistema- 
zione montana; 

— capi operai coltivatori di vivai forestali; 

— ceantonieri stradali ; 

— capi segantini; 

— capi macchia; 

— operai specializzati (tagliatori, segantini, squadratori, traversari, car- 
bonai, insaechini, vetturali, ecc.). 


Ministero delle comunicazioni: 


a) Ferrovie d.llo Stato: personale salariato avente la denominazione di 
‘‘sussidiario”, ‘'contrattista” e ‘‘siraordinario’ destinato a diventare sussi- 
diario. 


b) Poste e telegrafi: personale operaio specializzato occorrente per la 
costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche. 


c) Marina mercantile: personale operaio che non abbia mansioni di ca- 
rattere manovale. 
° Ministero .delle corporazioni: 


— operai dell’officina annessa al Laboratorio centrale metrico. 


Ministero dei luvorì pubblic»: 


a) incaricati provvisori di pubblici servizi: 


— osservatori e personale vario non operaio, addetto al servizio idrogra- 


fieo e mareografico; 
— portellinai; 
— fanalisti; 


b) operai temporanei : 


— capitani; 

— capidraga; 

— piloti; 

— personale specializzato con diversa qualifica in servizio nelle offieine 
e nei cantieri con mansioni di carattere non intermittente, 


e) per PAzienda autonoma statale della strada: 


— carpentieri, fabbri ferrai, cementisti, asfaltisti, bituminatori; 
‘'— operai aventi particolare capacità nell’esecuzione di speciali lavori di 
manutenzione stradale. 
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Ministeri della guerra, della marîna e dell'aeronautica: 


— salariati che l’Amministrazione ritenga di trarre dai militari in con- 
gedo i quali abbiano, durante il servizio militare, frequentato con esìto favore- 
vole corsi di specializzazione per le mansioni relativamente alle quali debbono 


es<ere assunti; 
— personale operaio specializzato. 


Ministero di grazia e giustizia: 


— personale salariato degli Istituti di prevenzione e di pena. 


Ministero dell'educazione nazionale : 


— salariati e, in genere, personale non di ruolo della Regia ‘Università e 
d&vgli Istituti superiori dipendenti, degli Istituti di istruzione tecnica, dell’ Am- 
ministrazione dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità 
dello Stato, escluso il personale giornaliero occorrente ai bisogni delle Regie 


Soprintendenze e dei Regi Istituti Sii antichità © d’arte. 


Moùnistero dell’interno: 

a) Direzione generale della sanità pubblica: operai per il materiale pro: 
filattico specializzati, qualificati e manovali. 

‘ b) Istituto di sanità pubblica: 

— ‘meccanici di precisione per la manutenzione e per la fabbricazione di- 
retta degli apparecchi scientifici occorrenti al vari laboratori dell'Istituto; 

— aiuto preparatori dei laboratori di batteriologia, di biologia e di ma- 
lariologia ; 

— aiutanti dei tecnici nelle specializzazioni di analisi e controllo sui pro- 
dotti chimici e sulle sostanze alimentari di competenza del laboratorio di 
chimica; 

— seven edili ed aiutanti tecnici dei laboratori di ingegneria sanitaria. 


€) Croce Rossa Italiana: 


— personale infermiere; 
— personale addetto ai laboratori di materiale da guerra, al depositi ar- 
mamentari chirurgici e medicinali, alle officine farmaceutiche. 


Art. 3. 


E’ consentita alle Provincie, ai Comuni e agli altri Enti pubblici la r- 
chiesta nominativa per l'assunzione del personale avente le stesse qualifica- 
zioni per le quali è ammessa la richiesta nominativa da parte delle Ammini 
strazioni dello Stato. 


1] presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
Roma, addì 1° ottobre 1942-XX. 


p. Il Ministro: CIANETTI. 


—— 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLbI FHERROVIB DELLO BTATO ‘ 453 


Decreto DAL DucE ver Fascismo Caro peL Governo, 5 ottobre 1942-XX — 
Unificazione delle copigqlie — Dimensioni — Prescrizioni e prove - Apph- 
cazioni (tabelle UNI da n. 1336 a n. 1338) (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


. Visto il R. decreto 31 dicembre 1923 II, n, 3046, concernente la' norma 
lizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla esten- 
sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub: 
bliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque 
sovvenzionati 0 sussidiati dallo Stato; 

Visto 1l decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 
1935-XIITI, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l’osser- 
vanza obbligatoria delle uniticazioni UNI; 

Visto il Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 
1936-XIV, relativo all'estensione dell’obbligo dell’osservanza delle unificazioni 


UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931X, nu- 


mero 1699; 
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche: 
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 5 ot- 
tobre 1942-XX; 


DecreETA: 


Art. 1. 


Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per 
gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse 
od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per 
le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dalla Stato, nonchè per gli 
stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l’osservanza delle unificazioni 
cortenute nelle secuenti tabelle: 


'UNT 1336 — 27 giugno 1941-XIX: Copiglie; 

UNI 1337 - 27 giugno 1941-XIX: Copiglie — Prescrizioni e prove; 

UNI 1338 - 27 giugno 1941-XIX: Applicazioni delle, copiglie — Corre: 
lazione coì diametri dei perni e delle viti, nonchè con le larghezze dei dadi 
esagoni ad intagli. 


Art. 2. \ 
Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo 
precedente, l'obbligo previsto dall’articolo stesso decorre dal compimento di 


tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gaz: 
vetta Ufficiale del Regno. 


- (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 21 ottobre 1942-XX. 


Parte I - n. 44 —- 29 ottobre 1942-XXI. 


—_ 
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A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che ver- 
ranno allestite od aequistate per sostituzioni dirette oppure per reintegro di 
dotazioni di magazzino dovranno conformarsi: alle tabelle predette. 


Art. 3. 


Alle Amministrazioni od Enti tenuti all’osservanza delle presenti dispo- 
sizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette  unifi- 
Frazioni: e: 


a) quando per esivenze di intercambiabilità con costruzioni già in do- 
tazione esista necessità, nel caso di riparazioni, di continuare ad impiegare ele- 
menti conformi a tipi preesistenti; . 


b) per le fabbricazioni su eommissioni provenienti dall’estero, nelle 
quali sono imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI. 


Art. 4. 


Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta la osservanza ob- 
h'ivatoria delle disposizioni del presente decreto, si trovassero nella necessità 
di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla 
Commissione Suprema di difesa. 


Art. d. 


Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da 
parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di 
contratto o di convenzione, essere richiamata l’osservanza delle unificazioni 
UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell’osservanza di quelle unificazioni 
non ancora rese obbligatorie. 


Art. 6. 


Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per la unificazione dell’industria, 
UNI - Milano. 

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbri- 
cazioni di guerra sono cedute dall’UNI al prezzo di L. 5 ciascuna. 

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall’UNI al prezzo nor- 
male di vendita stabilito dall’UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della 
Commissione Suprema di difesa. 


Art. 7.0 


E° obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da 
parte degli stabilimenti statali.ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, 
d: cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle ta- 
belle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro eccorrenze. 


Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. 
Roma, addì 5 ottobre 1942-XX. 


Il DUCE del Fascismo, Cave del Governo 
vo o | MUSSOLINI 
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DECRETO lisina 13 ottobre 1942-XX, n. 1240. — Graduatoria degli idonei 
del Concorso a 50 posti di Segretario în prova. 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, 1723% 
Udita la relazione della Direzione Generale delle Feror dello Stato 


(Servizio Personale ed Atfari Generali) n. PAG. 040/24/140622 in data 7 ot- 


tobre 1942-XX; 
Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DECRETA: 
1. — E’ approvata l’annessa graduatoria degli idonei del concorso a 90 
posti di Segretario in prova. 
2. — I vincitori sono nominati in prova con decorrenza 1° novembre 


1942-XXI, data in cui dovranno assumere servizio nelle località che saranno 
indicate dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato. 


Roma, li 13 ottobre 1942-XX. 
Il Munsstro 
Host VENTURI 


CONCORSO A 50 POSTI DI SEGRETARIO IN PROVA 
(D. M. 9 dicembre 1941-XX, n. 1723). 


Graduatoria degli idonei. 


1. — SUSANNA Gaetano 18. —- ZATTERALE Mario 
‘ 2. - PRIMI Salvatore 19. - GARAVELLI Mario 
3. —- SPAGNOLO Marcellino 20. —- LEPRI Fausto 
4. - CRISTOFORETTI Arnaldo 21. - TROTTA Adolfo 
5. - CAVANI Mario 22. —- CAPANNA Eldo 
6. - DE CARO Carmelo 23. - SCARAMAGII Augusto 
7.- CASARETTA Alfonso 24. — GAZZINI Remo 
8. - DAL MASCHIO Ennio 29. - CHINCA Pietro 
9. - SPANO’ Giuseppe 26. - OMERI Renato 
10. —- VITALINI Leo 27. - PATUELLI Giulio 
11. - BARECCHIA William 28. - CERICOLA Michele 
12. - ROSCETTI Giuliano 29. —- BASOSI Luciano 7 
13. - PAPUCCI Ernesto 30. - VELARDI Ennio 
14. - RAMBOZZI Carlo 31 - SANTI Wladimiro 
15. - SARACENI Eugenio . 32. - BASILE Raffaele 
16. - CANZONIERI Giambattista 33. - CANTIERI Giovanni 
34. - ANDREOZZI Werter 


17. - STMONTI Sergio 
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35. - CAPRIUZZI Nicola 

36. —- SPINELLI Luigi 

37. - POLESE Renato 

‘ 38. - MUNNO Silvio 

39. - MANNELLO Giuseppe 
40. - TOPAZIO Mario 

41. - ULISSE Bruno 

42. — SIMONCINI Mario 

43. — DI STEFANO Giuseppe 
44. — MATTI Roberto 
45. - DE LORENZO Giuseppe . 
46. - BORELLI Oreste 

47. - PELLOSO Fausto 

. 48. - BANDONI Arrigo 

49. - GIALLOMBARDO Stefano 
50. — COSTA Giuseppe 

51. - COSTA Ubaldo 

52. - RICCI Alfredo 

53. - RECCHIONT Attilio di Igino 
54. - CORNACCHIA Edmondo 
55. -- PRESUTTI Aristide 

56. - NURBE’ Oscar 

57. - RAMPIONI Brenno 


58 
59 


60. 


61 


62. 


63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
T1 
72 
73 


14. 


75 
76 
TT 
78 
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. — FUSCO Giovenale 

. VALERIO Amilcare 

- CONTI Giuseppe 

.- PERDON Lorenzo . 

- CORSI Guglielmo 

.- MINCHIOTTI Vittorio 

. D’'ANNA Rosario 

. - FIORILLO Giuseppantonio 
.- BASILIO Giovanni 

. - SANI Osvaldo 

. MOCCIA Vittorio 

.- BALDIERI Alberto 

. — LIBRINO Francesco 

.- BERTOLI Vito 

.  CARDILLO Pasquale 

.  MINCIONE Michele 

- DEGL’INNOCENTI Spartaco 
. “ ZAMPARDI Francesco Paolo 
.- DELLA PIETRA Andrea 
. PINZANI Dino. 

.  MAZZEI Aldo 


© TT mE _O<—.«. ©@<@&€@ _ pi 
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Comunicazioni: Gare, appalti ece. per laveri e ferniture. 


it; 


G. Gare I 
Dia mporto 
L. P. Licità: | Termine utite } io incari 
zione privata L AR prosz Vero Re 
LAVORI ® FORNITURE T. P. Tratta- amelia: mativo delle 
tiva privata | Presentazione dello pratiche 


A. C. Ap- delle offerte 


palto concorso appalto 
Un maglio con mazza, battente da ° : AI ° 
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+ re. ha Pasta Ore 18 x 
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dar” ian di A india C.le H Lo Pi del 4.,noy. 950.000 dii | Lavori 
143 È ni 3 x L 1942 bb Bari 
Manutenzione armamento linea | L. P | So -: | si Dun Sezione Lavori 
Bivio Bosco Redole-Carpinone. sett 1942-XXLI | SR Napoli 
Sgombro neve e ghiaccio in stazio Ori +3 - - Sezione Lavori 
i ae dl 6 nov. 500.000) a © 
ne di Bologna C.le. 1942-XXI Bologna 
Fornitura quadro per luce © forza |. i Ore 12 ; 
s motrice nel Palazzo Comparti. A. C. idl 23 nov. O Dana | er 
mentale di Trieste. i 1942-XXI è 
Impianto idraulico sanitario e di | Ore 11 Su ae ; 
caldemento né Ia dllii Ai dl 24 nov. N LA VOLI 
! 19412-XXI DARA 


‘‘Provvida’” a Roma Prenestina. | 


Sgh 
5 CECT 
5 | 358È Termine utile | Servizio ed Ufficio 
- | Quantità] MATERIALE DA FORNIRSI SAÉ S |presentasione| incaricato 
b-- JV delle offerte | delle pratiche 
5 Ai fu 
"= Im 
ra 
N, 500. Supporti estremi per trolley . . T. P. | 3.11.19412 Servizio Approv 
| OA. XXI | vigionamenti — 
eee Ren ea i _____ Sezione 7a 
Ù SCRSMIRTE .Ingranature di accialo per tiran- | | 5.11.1942 | sla 
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Ki. ‘400.000 | Chiodi di acciaio da ribadire . .. i T. P. | 19 192 1a. Sezione 8: 
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ml. | 5. C00 | REATO T. P. |A. XXI Id. Sezione 5-2-A 


ll Diretture Generale 
da VELANI 
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Parte III —- n. 44 — 29 ottobre 1942-XXI.. 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENT® 


—_—_& 


Per gli impiegati del’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato în servizio od in pen- 


SIONE LL LL + LL 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . . >» 82,00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio Personale e Affari Generali — dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e per è privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corgispondenza, eco., all'indirizzo, 
che sarà da essi indica Ri i aero posta. Si prega per- 
Fa bizio Personale e Affari Ge- 
pre non assumendosi 
V Amministrazione alcubà% meponsabilità per gli even- . 
tuali disguidi causi ola oegnca di Pasi pad 


zione. È de 


a 


— 


3/7 affna 


Anno XXI 


Anno XXXV -N. 45. 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
MI dari 
CET TAO 


LA 
4 heal / 


Coma #4 
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Regio DecRETO 12 ottobre 1942-XX, n. 1210. — Modificazioni ed aggiunte 
al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato (1). 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE 
RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D’ETIOPIA 


Visto l’art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n, 100; 

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547; 

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato — 
coi relativi allegati — approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, 
n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e le successive 
modificazioni ed aggiunte; 

Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828, modificata con 
R. decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 655; 

Udito il Consiglio di Stato; 

Sentito il Consiglio dei Ministri : 

Sulla proposta del -Nostro Ministro Segretario di Stato per le co- 


municazioni, di concerto con quello per le finanze; | ki 
Abbiamo decretato e decretiamo: (ME 
e 
N; 
Art. l CA 


A 

Gli allegati A, C, G, H, I ed L al regolamento del personale delle ‘2 
Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, 

11. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive mo- 
dificazioni ed aggiunte, sono soppressi e sostituiti da quelli A, C, G, H, 
I ed L annessi al presente decreto. 

Gli stipendi e supplementi di servizio attivo, la classificazione, per 
grado, le condizioni di assunzione e lo sviluppo delle carriere ciel per- 
sonale delle Ferrovie dello Stato rimangono pertanto stabiliti in con- 
formità a quanto risulta dai nuovi allegati anzidetti. 

Sugli stipendi e supplementi di servizio attivo indicati nel nuovo 
allegato A, si applica l'aumento del 10 per cento stabilito dall’art. 1 
della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237. 


e 


Art. 2. 


Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello 
Stato (escluso il personale subalterno) risultanti dall'allegato al R. de- 


- 


(1) Pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 255 
del 28 ottobre 1942-XX. “TR 
Parte I — n, 45 — 5 novembre 1942-KXX1. 
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creto 9 novembre 1940-XIX, n. 1802, sono sostituite da quelle indicate 
nell'allegato 1 al presente decreto. 


Art. 3, 


L'assegnazione delle qualifiche risultanti dai nuovi quadri di clas- 
sificazione (allegato A), in sostituzione di quelle possedute dal personale 
in base ai precedenti quadri di classificazione, sì attua secondo quanto 
risulta dal quadro di equiparazione allegato 2, tenuto conto delle dispo- 
sizioni contenute negli articoli seguenti. i” 


Art. 4 
Possono essere promossi alle qualifiche di segretario capo, segreta- 
rio tecnico capo, disegnatore capo, revisore capo e applicato capo gli 
agenti di grado 7° che all’atto dell’inquadramento sono provvisti, 


: rispettivamente, delle qualifiche di segretario principale, segretario tec- 
» nico principale, disegnatore principale, revisore principale e applicato 


principale, con anzianità di grado 1° gennaio 1933 ed anteriore ed in 
quanto siano dichiarati non demeritevoli dalle commissioni di avan- 
FAMICHIO: 

I restanti agenti di grado 7 ° rivestiti delle ut di cui al 
comma precedente i quali, nel primo inquadramento, conservano ad per- 
sonam le qualifiche stesse, potranno successivamente e fino all’anno 1950 
ineluso essere promossi alle qualifiche di grado. 6°, rispettivamente, dei 
sruppi B e C del personale degli uffici, per merito comparativo e per an- 
zianità congiunta al merito, in ragione di 2/3 e 1/3 rispettivamente, nei 
limiti dei posti che verranno fissati, anno per anno, dal Ministro per le 
comunicazioni e con le modalità previste dal Titolo 1II del regolamento 
del personale delle Ferrovie dello Stato. 


Art. 5. 


Possono essere promossi, nel gruppo B, alle qualifiche di segretario 
principale ad personani, disegnatore principale ad personam, revisore 
principale ad personam, e, nel gruppo €, alla qualifica di applicato prin- 
cipale ad personam, gli agenti di grado 8° che, all’atto dell’inquadramen- 
to sono provvisti, rispettivamente, delle qualifiche di segretario di 1* 
classe, revisore ed applicato di 1° classe con anzianità di grado anteriore 
al 1° gennaio 1931 ed in quanto siano dichiarati non demeritevoli dalle 
commissioni di avanzamento. 

Così pure possono essere promossi alla qualifica di segretario tecnico 
principale ad personam gli agenti non demeritevoli che, all’atto dell’in- 
quadramento, sono provvisti delle qualifiche di segretario tecnico di 1° 
classe e di assistente lavori di 1* classe con anzianità di grado anteriore 
al 1° gennaio 1981. 
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Gli agenti di cui ai comma precedenti, potranno successivamente, e 
fino all’anno 1950 incluso, essere promossi alle qualifiche di grado 6°, ri- 
spettivamente, dei gruppi B e C del personale degli uffici, per merito 
comparativo e per anzianità congiunta al merito, in ragione di 2/3 e 1/3 
rispettivamente, nei limiti dei posti che verranno fissat), anno per anno. 
dal Ministro per le comunicazioni e con le modalità previste dal Tito- 
lo III del regolamento del personale delle Ferrovie delle Stato. 


Art. 6. 


Gli agenti promossi al grado 6° dei gruppi B e C del personale degli 
uffici, in SPIE CARIOnS degli articoli + e 5, faranno carico alla nuova pianta 
di cui all’art, 2, fino a che essa lo consentirà tenuto conto dei posti da 
destinare per le promozioni normali al detto grado. 

Altrimenti essi saranno considerati in soprannumero rispetto alla 
ripetuta pianta, sino a riassorbimento, per successive promozioni 0 per 
eliminazioni dal servizio ; restando seoperti altrettanti posti nei gradi in- 
feriori. 


Art. 7. 


Possono essere promossi alla qualifica di capo teenico di 3° classe 
eli agenti che all’atto dell’inquadramento sono provvisti della qualifica 
di sotto capo tecnico ed in quanto siano dichiarati non demeritevoli dalle 
commissioni di avanzamento. 


Art. 8. 


Gli agenti di grado 9° delle stazioni che alla data dell’inquadramento 
hanno già superato l’esame d’idoneità prescritto per la promozione al 
grado 8°, possono essere promossi alle corrispondenti qualifiche di que- 
st ‘ultimo grado, 

A quelli dei predetti agenti che alla data dell ivan non 
hanno ancora superato ìl detto esame, ma lo supereranno nella prima 
sessione di esami indetta dopo l'applicazione del presente decreto, potrà 
cssere conferita la promozione alle cbrrispondenti qualifiche di grado 8° 

dopo il conseguimento di tale idoneità con decorrenza, a tutti gli effetti, 
dalla data dell’inquadramento anzidetto. 

Quelli dei suddetti agenti, che non vengono a trovarsi selle FEST 
zioni di cui ai comma precedenti, conserveranno ad personan le quali- 
fiche che competono loro in seguito all’inquadramento e potranno otte- 
nere la promozione 'al grado 8° dal 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello di conseguimento dell’idoneità, con le modalità previste dal Tito- 
lo ITI del regolamento del personale delle'Ferrovie dello Stato. 


460 BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE: DELLO STATO 


Art. 9. 


Gli agenti ai quali, per effetto dell ‘inquadramento, viene assegnata 
una qualifica ad personam, concorrono alle promozioni al grado superiore 
qualunque sia l’anzianità posseduta in detta qualifica ad personam. 


Art. 10. 


L’inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione 
ha luogo assegnando a ciascun agente nei quadri stessi la posizione corri- 
spondente a quella posseduta nei quadri preesistenti secondo il frazio- 
namento annuale degli sviluppi degli stipendi. ‘l'ale posizione va, peral- 
tro, determinata in modo che, in caso di promozione al grado supe- 
riore successiva all’inquadramento, essa non conferisca titolo ad un trat- 
tamento di stipendio più favorevole di quello spettante ad agenti già 
promossi al grado medesimo anteriormente alla data di applicazione del 
presente decreto. Inoltre la posizione assegnata nei nuovi quadri fra 
agenti di diverso grado nella stessa carriera, a parità di stipendio e rela- 
«tiva decorrenza, non deve, in ogni caso, essere minore di quella del grado 
28 inferiore, 

Vi Qualora risulti da attribuire una classe di stipendio inferiore a 
È quella goduta all’atto dell’inquadramento, la differenza viene conservata 
come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti. 


- 


Art. 11. 


I periodi di 10 e 8 anni di anzianità (rispettivamente 8 e 6 per i 
laureati) complessivamente nei gradi 8° e 9° richiesti dall’allegato G 
al regolamento del personale (annotazioni 3 e 4) per l'ammissione agli 
esami di concorso e di idoneità per le promozioni al grado 6° del perso- 
‘nale del gruppo 8 degli uffici, sono ridotti di uno o due anni per i co. 
niugati o vedovi aventi rispettivamente uno o più figli legittimi, o natu- 
rali legalmente riconosciuti. i 

Tale riduzione si applica indipendentemente da quella eventua)- 
mente fruita per precedenti promozioni. 


Art. 12. 


Salvo quanto è previsto in relazione ai gradi gerarchici dal presente 
decreto, per tutto quanto altro è regolato dalle vigenti disposizioni in 
relazione ai gradi stessi, il personale che, per effetto del presente nuovo 
ordinamento, risulti di grado 92° ed inferiore (esclusi gli agenti di gra- 
do 9° con qualifiche ad personam) viene considerato come rivestito del 
grado immediatamente inferiore. 
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Art. 13. 


I sottoindicati articoli del regolamento del personale delle Ferrovie 
dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, con- 
vertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni 
ed aggiunte e l’allegato F al regolamento stesso sono modificati o sosti- 
tuiti come segue: 


4 5 


Art. 25. — Il terzo comma è sostituito dal seguente 


« Peraltro le assunzioni alle qualifiche degli Uffici, escluso il perso- 
nale subalterno, ed a quelle del personale esecutivo di sotto capo, alunno 
d’ordine, conduttore, capo deposito di 3" classe, sorvegliante della linea, 
capo tecnico di 3* classe, ufficiale navale di 3" classe e ufficiale macchini- 
sta di 3° classe, non possono avvenire che per DUDbLGone concorso, me- 
diante prova di esame e produzione di titoli ». 


Art. 43, — Il 2° comma è sostituito dal seguente: 


« {isse sono conformi ai modelli (allegati D.ed E) valevoli uno per 
le qualifiche dei gradi dal 2° al 9° (eselusi i macchinisti di 1* classe, i 
conduttori capi di 1° classe ed i sorveglianti della linea di 1° classe) e 
l'altro per queste ultime qualifiche e. per quelle dei gradi inferiori ». 


Art. 49. — L'ultima parte del secondo comma è sostituita dalla se- 
suente: «detta facoltà è demandata al direttore generale per il personale 
dei gradi 10° ed inferiori ». 


Il 6° comma è sostituito dal seguente: 


« Tali riduzioni sono deliberate dal Ministro per gli agenti dei gradi 
dal 2° al 9° inclusi; dal Direttore Generale per tutti gli altri ». 


Art. 09. — Il 8° comma è sostituito dal seguente: 


« Le graduatorie di merito, che hanno valore consultivo per le deli- 
herazioni definitive del Ministro, sono stabilite da una Commissione cen- 
trale di avanzamento, direttamente per le promozioni al grado 2° e per 
le promozioni ai gradi dal 3° al 9° (eseluse le qualifiche di macchinista di 
I* classe, conduttore capo di 1° classe e sorvegliante della linea di 
1* classe) su designazioni non impegnative di Commissioni locali: da 
queste ultime per le promozioni alle menzionate qualifiche ed agli altri 
sradi inferiori ». 


Art. 59. — Il 1° comma è sostituito dal seguente: 


«I ruoli di anzianità, suddivisi per servizio e per qualifica, ven- 
gono pubblicati, secondo la situazione al 1° gennaio, ogni anno per gli 
agenti del gruppo A: ogni tre anni pel personale degli uffici ed esecutivo 
di grado superiore al 9° ». 
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Art. 60. — E’ sostituito dal seguente: 


« Per le qualifiche risultanti dall’annessa tabella (allegato 4) i 
concorsi previsti per l'avanzamento di grado, sono indetti per un nume- 
ro di posti, da stabilirsi dal Ministro mai superiore al terzo di quelli va- 
canti alla data del Decreto Ministeriale che li indice. 


« Sono: pure da considerare come concorsi gli esami obbligatori per 
la promozione in determinate categorie di personale, anche a seguito 
di speciali corsi di istruzione — come dalla tabella annessa (allegato Z) 
-- il cui risultato stabilisce la graduatoria di promovibilità da esaurirsi 
man mano che sì verifichino le relative vacanze dei posti. 

« Tutti i concorsi od esami di cui ai precedenti conima non possono 
essere indetti se non dopo decorso un anno dalla data di approvazione 
della graduatoria del concorso od esame analogo precedente. 


« Nelle promozioni alle qualifiche indicate nella predetta tabella 
(allegato H), che avvengono oltre che per esame di concorso anche per 
esame di idoneità, avranno la precedenza i vincitori del concorso,in or- 
dine di graduatoria: ad essi seguiranno i classificati nella graduatoria 
degli esami di idoneità, pure secondo l'ordine della graduatoria stessa, 
fino a raggiungere per le promozioni in seguito ad esame di concorso o ad 
esame di idoneità la proporzione ‘stabilita dall’annessa taberta (al- 
legato 0). . 


PI 


« Qualora il numero dei vincitori in seguito all’esame di concorso e 
uei classificati nella graduatoria dell’esame di idoneità risulti inferiore 
a quello dei posti assegnati.in base alla proporzione anzidetta per l’uno 
o l’altro degli accennati esami, le relative promozioni avverranno pre- 
scindendo dall’osservanza della proporzione stessa; e in tal caso il quan- 
titativo dei posti che non risulteranno coperti sarà considerato a disposi- 
zione, insieme alle ulteriori vacanze, per i successivi esami di concorso 
o dlì idoneità nella prevista proporzione. 

« Per la formazione della suddetta graduatoria relativa agli esami 
di idoneità, oltre che delle puntazioni riportate negli esami stessi, sì terrà 


eonto anche di una puntazione da attribuire per l'anzianità di grado e 
di servizio. © 


«Coloro che non abbiano vinto il, concorso, ma abbiano di pbriato 
puntazione non inferiore a quella minima richiesta per superare l’esame 
di. idoneità, sono dispensati da quest’ultimo e vengono classificati, in 
base alla puntazione anzidetta, aumentata di quella loro spettante ner 
l'anzianità di grado e di servizio, nella graduatoria da formarsi per il 
primo esame di idoneità che sia bandito dopo che essi abbiano raggiunto 
l'anzianità prescritta per potervi essere ammessi, o nella graduatoria, 
che non sia ancora esaurita, di esami di idoneità già tenutisi, ove siano 


in possesso di anzianità tale che avrebbe consentito (loro di partecipare 
anche a tali ultimi esami. 
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«I bandi di concorso, comprendenti le condizioni relative, nonchè le 
norme per gli anzidetti esami obbligatori, sono emanati dal Ministro ». 


Art. 65. — Il 1° comma è sostituito dal seguente : 


« Gli agenti hanno diritto a cominciare dall’anno solare successivo 
alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordi- 
rario, di un periodo di assenza retribuito, il quale, a seconda che essi 
«bbiano o non compiuto dieci anni di servizio, computando per BALSEG 
quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni: 


26 o 21 per il personale compreso nei gradì superiori al 10°, , non- 
chè per i macchinisti di 2* classe ed aiuto macchinisti ; 


26 o 16 per gli agenti dei gradi 10° (esclusi l acchinisii di 2° 
classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti) e 12° (esclusi gli bizla di 1° 
classe) nonchè per gli uscieriì; 


16 o 13 per gli operai di 1° classe e per gli agenti dei i gradi inferiori 
al 12° (esclusi gli uscieri) ». 


Allegato F. — Le annotazioni 7, 8 e 9 sono sostituite dalle seguenti: 


« (7) Purchè di grado non inferiore all’8° o 9° ad personam. In caso 
diverso le note informative sono compilate dal capo riparto e rivedute 
dal sostituto del capo del servizio. È pi 

“ « (8) Purchè di grado non inferiore all’8° 0 9° alli vi In caso 
diverso le note informative sono compilate e rivedute, rispettivamente, 
dal capo del Riparto movimento (sentito il capo del Riparto traffico nel 
caso previsto dalla chiamata 15) e dal capo del Riparto sezionale perso- 
nale viaggiante. 


« (9) Per le officine, ove manchi il sostituto del' capo dell ‘officina, le 
note informative per il personale dei gradi dal 7° al 9° sono compilate 
dal capo dell’officina e rivedute dal sostituto del capo del servizio ». 


Nella tabella degli Uffici centrali, la dicitura delle testate delle co- 
lonne 6, 7, 8, e 9, 10, 11 è sostituita, rispettivamente, dalla seguente : 

« Agenti dei gradi 8° e 9° ». 

« Agenti dei gradì 10° ed inferiori ». 


N (01 


Nella tabella degli Uffici ed Impianti penileriai la dicitura delle 
testate delle colonne 6, 7, 8, e 9, 10 Li è IRE, li «dalla 
seguente : E 


« Agenti dei gradi dal 7° al 9° (esclusi i E, di I° classe, i 
conduttori capi di 1* classe e i sorveglianti della linea di 1° classe) ». 

« Agenti dei gradi 10° ed inferiori, nonchè i macchinisti di 1* classe, 
i conduttori capi di 1° classe e i sorveglianti della linéa di 1* classe ». 


464 BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO BTATO 


— + —-- —__ __— n 


Art. 14. 


Le ulteriori disposizioni eventualmente occorrenti per l’inquadra- 
mento del personale nei nuovi quadri di classificazione sono da emanarsi 
con decreto del Ministro per le comunicazioni, 

. Le controversie derivanti dall’applicazione del presente decreto sono 
defimitivamente risolte dal Ministro per le comunicazioni sentito il Con- 
siglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato. 


Art. 15. 


Il presente decreto ha vigore dal primo del mese successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno 
d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


| Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1942-XX. 


VITTORIO EMANUELE 


MussoLINI — Hosr VENTURI — 
Di RevEL 


n er e I —_- — — 


OT RoLLetrito Uri ie Ei Prradvie DELE Frato 7% 


ALLEGATO A 
(annesso aghi: art. 1, 3, 34 e 48) 


QUADRI DI CLASSIFICAZIONE 


AVVERTENZA — 


AI personale di ruolo delle qualifiche recanti le- annotazioni a) e. b) .com- 
pete rispettivamente l'aggiunta di famiglia prevista alle lettere a) e b) del- 
Partieolo 2 della legge 27 giugno 1929-VII, n, 1047, salvo ‘l'applicazione delle 
successive modificazioni. L'assegno concesso al.personale di ruolo trovantesi 
nelle condizioni indicate nei Regi decreti 19 agosto 1927-V, n. 1711, 11 ottobre 
1934-XII, n. 1716, 2 giugno 1936-XÎV, n. 1172 e 21 ottabre 1937-XV, n. 2179, 
resta stabilito nelle misure previste dal citato decreto n. 1711 del 1927-V, salvo 
l'applicazione dell'aumento dei 10 per cento di etti alla legge 16 aprile 19407 


CXVITI, n. 237; 


. 
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a) Pos ° 
e mi- mas- 
o S nimo | simo 0 i 1 i 2 ! 3 | 4 9 i 
hi n — [Eee EOS TELI. —_————_ e 
Ù 
B| 8|10| Segretario principale a) 
» » » | Segretario tecnico principale «) | 
» » » ; Disegnatore principale . . a) 12. 400 | 14,700 18.400) — Ti — 13.000) — 
° È » | Revisore principale . . . . G) 
4 * » | Assistente lavori principale. @) I 
‘0 9 1 Segretario . . . . +...) |; | 
| 
» . » | Segretario tecnico a) | : | | DE 
9.700 | I2.400 | 9 700] — [|10,400; — — “10,8% 
» » » | Disegnatore. . . . . ., A) | 
» » » | Assistente lavori. . . . €) 
| | I 
Ci 6} 9| Applicato capo . A) 
‘» | »| » | Aiutante disegnatore capo . «) (uc 15.800 13.000) — — — |18.70 — 
» » » | Alutante assistente lav. capo a) | 
» |] 7] 10] Applicato p.le ad personam a) | 12,400 | 14,700 12 400) — Sa sa 13,100 - 
Ò 8 » | Applicato principale a) i 
» » » | Aiutante disegnatore p.le ce) 10,900 | 18.000 |10,900) — A — 11,800; — 
» » » | Aiutante assistente lav. p.le a) 
» 9 | 11| Applicato . a) 
» » » | Aiutante disegnat. 18 classe a) 8.300 | 10,900 | 8.800!’ — —_ — |9 000] — | 
‘» » » | Alutante assistente lavori . A) | 
9|— | Scrivana principale . . . a) 7 300 | 10,500 | 7,500 — | 2A = 000 = 
| 
| ” 
10 | —  Alutante  . . . . . . . 4) 7.100 | 9,700 | 7.100) — |7.500) — | 7.800 — 
5) | | I 
9 »| | Aiutante disegnatore . . . a) i 
is © i ’ x 
De) al\- | Sorvegliante dei lavori . . @) | 6.900! 8,700! 6.900 — |7.200 — | 7.500 — 
» } — | Alunno d'ordine . . . . . @) | i i 
»|—|Scrivana -. . . a) i 6.200 | 8100 | 6.200 — |6.6001 — |6.900 - 
| i I 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


P) 
ti DEGLI UFFICI 
= È 
x o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali £ o 
(i 
dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati El 2 
(» 
ia a È 
|efo|s|o|]o]|u e |s|u|u|w|v 18 | 19 | so de” 
i, — —— "si 
| se 
| I | 
L | | 
(Er (ARTO GA e AR E I E 2.300 
O 
sE 
11.400 — — 11.500 su a 12.400] — — — — — — 1.90) 
| | | 
an a = - lasso - |-]-{|-]|]-]|- 5.100 
O 
sli i en e li PE I 2.300 
— 12.400! — — a — 13.000] — — — — — — 2. 300 
I 
| 
900}. i i sedie egli at 10000 a ni 1.900 
8.600) — —_ | — EX) _ SEE — |10.0%0| — — — 10,500 1.900 
| | 
8.100 — |sa.60 — n — {940 — [9.70 — |-|-|- 1.500 
— 8.100, — — 8.400 — — 8.700 — i —_ a — — 1.509 
— | 7.50) — —_ si —_ — {8 1001 — n aa — | — 1, 600 


470 BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


n 


da Segue: PERSONALE 


— 
Pesi 


Classi di stipendio 
Stipendio 
QUALIFICA risultanti 


GRUPPO 
Grado ferroviario 
Grado statale 


I11| —': Commesso . . . . .. +. db) 
» | — | Usciere capo . . . . . . Db) 
© 
£ 
s 12 
(3 
1 
® 13 
14 


| | , 

| | 7.200 | 9.100 | 7.200 — |7.500] — |7.800] — 
— | Usciere di 1 classe . . . db) | 6.900| 8.800 |6 2001 — | 7.200] — | 7.500) — 
— | Usciere . . . . .. . .d) | 6300| 7800|6.300] — |6.500| — |6.700| — 
— | Inserviente —. . . . . .d) | 60001 7 500 6.000] — |6 83001 — | 6.500] — 
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DEGLI UFFICI 


= 
\ p 
o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali 2 È 
© 
dalle differenze tra i numeri progressivi sottoindicati E 2 
@ > 
| 8 $ 
lo|r|e|s o |ufwe|w|u|s|6{n|s|0|® 0. 
8.100] — — |}8.400| — — |8.890| — — [9 — — —_ 1.200 . 
7.800] — — |8.100| — — |B.400| — — |8 Ss0| — _ _ 1. 100 


tot osi 
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Tee A dee) 


PERSONALE, DI 


A 


| Stipendio 
| QUALIFICA 


GRADO 


minimo | massimo | 0 | 


n | Capo stazione superiore . . @) 17.500 18,500 |17,500] — 

6 Capo stazione principale . . a) — |16 | s 
| 15.500 | 18.000 |15,500] — |16.000 

» | Capo gestione principale . . a) 

7 Capo stazione di 18 classe . 0) | 
Î _ 15, "9 lt 

= Capo gestione di 19 classe . 1) \ 14,500 17.000 114.500 _— 15,000 

» Capo telegrafista di 18 classe a) | 

8 Capo stazione di 2% classe . a) 

È 


18.500) — 14 000) = È 


» Capo gestione di 2 classe . (d) 18, GUO 16,000" [10.900 


» Capo telegrafista di 2% classe 1) 


e) 


Capo stazione di 3% classe ad 
personam de ea e e 


e | Capo gestione di 9n classe ad 
personani due fat ad) 


11.500 | 14.500 [11.500] — |12 000 


» Capo telegrafista di 93% classe 
ad personam i... . , cl) 


» Sottocapo z 9 3 E L _ I 10.000 18. 000 
10 Alutante A cu wWl_i SR) 7.500 10,000 


» Alunno d'ordine ol È 0 7.100 9. 000 
» Scrivana . a) 6.800 8,700 
ll Manovratore EDO» si a EDI 6.900 9, 100 
» Deviatore CAPO Le e. £ 1° DI 6.900 9,100 
» Guardamerci gin ea! DM 6.600 8.800 
12 Capo squadra manovratori . b) 6. 6C0 8 800 
> Capo squadra deviatori . . Db) 6. 600 8,800 
. Guardasala . . . | ela I 6.300 8, 500 
18 Manovratore . . . . Db) 6.000 7,500 


» Deviatore 


Digitized by 
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iDELLE STAZIONI 


} * 
da 


Supplemento 
di servizio attivo 


o paga ed intervalli di tempo, in annî, fra gli aumenti normali 


dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati 


ssa 
e|i|]e|e|o|u 2 |i|]u|s|so|w]s]0|% 

9] 

l s 00 aero lets le 8.800 
ipcovol =. = lifool = | ai [add ua ah 8. 100 
i 
i i 
116 dol: || = WHéssdol =tprii | aa a e Leaata 2.800 
| 
f 
14.600 — | — [15.000 — | — [16.600 — | — |lI8001 — | —- {-{[{- {+ 2.900 
18.000 — | - fissool — | — li4.o00 — | — |1a.50t — | - {-|_- |_- 2.800 

“lin.so00) — | — [12.000 — | — he.soo — | — [18.00] — [- | -|- {| - 1.900 
1 8.400 — |8.800 — |9.100] — |g.40o] — {98.700 — fio.00 — | - | —- |—- | 1.500 
8.100) — |8.400| — | — {8.700 — | — [9.00 —- {-|-{|_-{-{|- 1.500 
72.800 — | — |8.100 — | — {8.400 — | — [8.700 — 1- | - 1 _-|_- 1.500 
7.800) — | 8.100 — |8.40) — {8.80 — | —- [9.10 — {-{-{_-{_- 1.200 
7,800 — |s ic — | — |8.40! — | — [880] — | — [9.100] —_ |__| 1.200 
7.500) — | 7.801 — 1810) — '! — |840! — | — [8.80 — [— | |_- 1.200 
7.500) — |7.800j — |8.100 — {8.40} — | — {8.80 — | —- {-{_-{|- 1.100 
7.500 — |780] — | — |8.100] — | — {|840] — | — [8.800 — | {|_ 1.100 
7200) — | 7.500 — | 7.800 — | — [8.100 — | — [8.500 — | —- |- | - 1.100 
6.700| — |6.900] — — | 7.200| — — |7.500| — — | —-— — — — 1.100 
— leo — | —- [6.901 — | — [7.20 — | — I7z5s0o — | -{_- | - 1,100 
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"li nia to onirr irta ci celtica i iii inizia 


PERSONALE 


CITE III IZ III II ZZZ ZII AZIZ CI NEIL 


Classi di stipendio 


Ss i Stipen lio ua inte 
< QUA LIFICA 
© e 
minimo | massimo| 0 1 2 | hi) | 4 | 5 | 
li Capo personale viagg. princ. a) 18. 200 15.600 |18,200 13.500] — i — [li RE 
» Controllore viaggiante princ. a) 12. 600 15.0C0 {12.600 12.900) — 18.200. — ud 
8 Capo personale viaggiante di | | 
18 classe dt ec e tal) 11.800 14,1C0 [11.800 12,C00| — (12,30 — 112.600 
. Controllore viagg. di 18 classe a) 11 500 13.800 |11.500 11,700} — RE, — 112.300 
9 Capo personale viaggiante di T) | | | 
2a classe ad personam . a) 10. €00 12.90 {10.600 10,5C0] — 111.100 — (11.400, 
» Controllore viaggiante di 2° | | i | 
classe ad personam . .-. A) 10.3C0 12.600 [10.800 10.500} — (|10.800 — 11,100: 
» Capo personale viaggiante . a) 10. 300 12.600 10,500 10, 500 —_ sr — ua 
» Controllore viaggiante . a) 10. 000 12.300 [10.000 10.200] — {10,500 — (10.500 
» Conduttore capo di 1 classe db) 7.500 9.700 {7 500 7,100] 8. 100] — |8.4001 — 
10 Conduttore capo . . . . . db) @.8C0 9.C00 Sa — | 7.200 — !7.5001 — 
li | Conduttore principale . . dI) 6.6C0 8.800 {6.600 — |6.900 — [1.900 = 
12 | Conduttore . . db) 6.300 8.500 | 6.300 — |6.600} — 6.900, — 
l3 ! Frenatore . . . . . . . D) 5.700 71.500 5.700! — I6C00] — | vasi — : 
PERSONALE 
_ h Capo deposito superiore . . a) i 17.500 18.500 [17.500] — — | — 18, 000 — 
6 | Capo deposito principale . . a) | 16.000 | 18.C(00 [16,000] — |16 500] — [17 000 — 
7 | Capo deposito di 12 classe . «) | 15.C00 17.500 |15.0001 — |15.500 — [16.000] — 
8 Capo deposito di 2 classe . a) 13, 500 16.500 |13.5001 — |l4.0001 — \14.500| — 
y Capo deposito di 3% classe ad i I 
personam —. . .. + +. A) ; 12 500 15.500 |12.500{ — [18.000] — 1|13.500| — ; | 
. Capo deposito di 39 classe . a) | 12. 000 15.000 |12.C00] — (|12.500| — |18.000| — i 
» | Macchinista di 1* classe . . D) | .400 | 11500 |9400| 9.7c0/10.600] — |10.800] — } |, 
10 | Macchinista di 22 classe . . D) 8. 700 10.0) | 8.700] — | 9.100] — | 9,400] — LO 
11 | Macchinista di 32 classe . . b) 8,200 10.4C0 | 8.200] — |8.6(0} — |8.900| — , 
» Aiuto macchinista . . . . Db) 6.900 9*100 | 6 900] — | 7.200) — | 7.500 — = 
12 Capo squadra accudienti e I i 
manovali ud personam ., . b) 6.600 8.500 | 6 600) — | 6.900 — | 7.20 — n 
18 | Accudiente ad personam . . Db) 6. 000 7.500. | 6.000. — 8.BC0j — | 6.500) — i 


Li 


a £ n% pia A mn 8 TI 
= Ù 4 ca 4 
e PIE ai; i 


(SELE PA NE: "UseiciALIE pisa punnovis DELLO STATO _ 


ip ___—_——_—————ÉmÉ_—_—_ 


DEI TRENI 


\ 


° i 
o paga ed intervalli di temp?, in anni, fra gli aumenti normali 3 : Sa 
LI dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati È A | «È 
_ è de È «8 
{[o[1]s|o[e]s]e{s]w]s 6 ||| w0|m è STE 
i Vo 90 
— lta.4oo] — |t4.700 — ‘[15.000| — | — |jis.900) —>| — |15,600) ‘| se00. al 
— ‘|1r800| — 14,100! — ‘|f4.4001 — — 14,700]. — — (15,000 2.300 +9 
| | i 
— 12.900) — [13.200 — |18 | — (t8.800]-—= «| — [14,100 2 300 tt 
— |12.600] — 19,900 - Jig.aoo] — | — (|18.500] —.| — |13.800| 2,800 “I 
— [in 700] — mR — |Îte.800| — | — [12.600 — | — n 2.300 “Sa 
| sd 
_ Tin 400 — |u1.700 -- |12.000] — | — |12.800] — | — [12.600 2.800 
— |i1.40] — 1.70 — |iz.ooo] — | — |12,800] — | — (12 600 1.900; * ONERI 
_ Îtn.100f — [11.400 — |t1.700j — | — |12.000] — | — [12.800 1.900 I 
8.800 — |9.100 — | — |9.400] — { — |9.700] — |:- | — 1900 
7.800) — |8. vo — {840 — | — |8.700) — | —. |9.000) — 1,500 pe 
7.500! — | 7.800] — |8.100 2 | — |8.40] — | — |880] — 1.200 — h° 
7.200 — | 7.500] — | 7.800] — | — |8.100] — — |8.500 — 1,100 Mi, 
e.5ovl — [6.700 — le,90|:— | — 7.200 L' | — | 7.300 — 1000 
00 
DI MACCCHINA \ È 
— ‘118.50 > | —.|—_:| |} 8,800 — Ri 
fica so -— | -| = ]|1800]— We 81100 
re.sool"— | —. [n.000 — | — [17.500 — 2.900 
vena — | — |l&50, — — |16.000) — — 2.800 & ur; 
3 — | — |tws00 — | — |15.000 — 2,300 A 
13 500! — | — |1400) — | — ti;e0o] — 1.900 «Peg 
L0.600| '— [10.900] — |}— |t1.200] — |i— 1900 
9.700 — |t0.000) — |10.800) — | — .|10 600| 1500. DI 
9.100 — | — |9.400) — |\_ {9 hu 1.200 3 
7.500 —'| & [sitio] = lic | au — naso I 
‘ ca 
I — | — |m:800] + | +:|8100) — 15100 Ca 
g:700|: — | — |(6:900] = |'=:| 7.200] — RAD 
< i . i 
sr 
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VA OUGSIT DI IDOLI 
ILypeogydio lo. 


4.50 * 5.560 — — SIRO dat a | 53 


POLALIIZCA SISIL/EAL: DE 
IO ERA pe== Ue 20 ge 
| date | ERA rali U | 1 | po | h) | 4 | o | 
9 Sorvegliante della linea di 
1* classe. . . . .. +. DI) 7.800 10.800 7.800) 8.100) 8.400| — 2.800 — 
‘10 Sorvegliante della linea . . d) 7.100. | 98.700 | 7.100) — | 7.500] — | 7.800 — 
12 Capo squadra cantonieri . d) 6.600 8,500 | 6.600} — |6.900] — | 7.200] — | 
14 Guardiano ad personam . . b) | 
| 5.700 | 7.200 | 5.700 — |6000| — |6.300 — 
» Cantoniere . . . .. . Db) | | 
. Guardabarriere (donne) . .0 | o 
{ 


PERSONALE ADDDETTO AI 


10 Capo guardia ad personam . db) 6.800 | 9000 | 6.800] — | 7.230] — Ùa —_ | 


12 Sotto capo guardia ad perso- : 
nam. ..... +. DI) 6 600 8.500 | 6.600] — |FK.900) — 7.200, _ 
18 Guardia ad personam . . .b) 6.00) 7.00 8.000] — 6.800, _ i 6.600 — 
I Do 
PERSONALE TECNICC 
5 | Capo tecnico superiore . . a) 17.500 | 18 500 |I7.6(0 — _ — [15.000 — 
6 Capo tecnico principale . . a) 15. 500 18.000 16.500 — |16.000| — [16.500 — 
LI Capo tecnico di 1* classe . . a) 14.500 17.000 {14.500 — 15.000} — usi _ 
8 Capo tecnico di 2 classe . . a) 18. 000 16, 000 18,000. — {13.500 — [14.000 — 
9 Capo tecnico di 3* classe ad 12.000 15. OC0 12,000. — |12.500| — [18.000] — 
personam . . .. . .a) | 
. Capo tecnico di 3* classe . . a) 10.000 18. 000 10,000 — |10.500j] — |I11000, —.: 
10 Sottocapotecnico. . . . . db) 8.700 | 10,000 8, 100 — |g.100) — |9,400| —' 
i | verifcatore ad personam. b) | 7.600 | 9.700 | 7.600 — | 7800 — |9a,100f o 
12 Operaio di 1% classe . . . dD) 6.900 9 100 6.900 — '| 7.200} — Lai —_ 
13 | Operaio . . . . ... . 5) 6. 800 8100 | 6.800 — |e.sco| — {6.700 — 
14 Aiutante operaio -. . . . Db) 5.700 1.500 5.700. 6.000] . — |6,300j — |6.300 i 


i | | 


(°) Paga giornaliera in relazione al posto. 


_ BONE RITI NO] VRBICHA AN DALLA FR ERON SEO SE 


‘-DELLA LINEA 


o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali Ss $ 
L-.) 
dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati È 2 
® N 
1 E RAI I a ea TE NETTI VENNE ya * 
35 
]e|r|s|o]o]|n]a | u|s|]se|w|w|0| Mili 
PR TI O d 
gl i TTT 
+: |9 100) — bi _— | _ |9.:00' — | — 10.000] — | — ee size 1.900 
8.100] — Di Se so Po - |{g.100 — | — i - | — | 9.700] — 1. 600 
_ lasco — | — | 7.800 — | — [8.100 — | — {8.50 — |{- || 7 1.100 
o 
- |e.500 — | — |6.70 — | — sa -— | - [720 —- |- |- |- 1.000 
ii dai i o LT 
3 SERVIZIO DI VIGILANZA 
7800) — 3 | 18400] — | — {8.70 — | — [9.00 — | = | - 1,500 
— Di —_ — | 7.890) — — fai _ — |®.500| — — — — 1,100 
— | 6.700 2° _ Le. — | — | 7.200 — | — | 7.50 — || {7 1,100 
N po | 
| | | 
ED OPERAIO 
Lia ta ee] EAT 3.800 
è I È 
PESCIS SANE RESSE I e i e i e 8. 100 
asili leo aaa 2,800 
y 
14,500 — | - fi50) — | — 15.500 — | — |16.000 — | — {[—- |< | 2.800 
i 18500 — | — [ta.000] — | — [14500 — | — 5.0 — | - |-|- | 2,300 
11.500 — | — soi | = la.so0) — | — 18.000] — |{- {|| T 1. 900 
; ih 
dro lo ape e — 1.500 
| 
8.400 — |8,800 — |9.100] — | — |9.40| — | — 9.70] - | - |{- | 1.200 
cn - lago) — | 8.40 — | — |8.800| — | — |9.190| — | {TT 1.100 
6.900 — | 7.20) — |7.500| — | — | 7.80] — | — 8.10) —- | - |—- |- 1.100 


— |6.700] — — |6 900) — :— | 7.200] — — | 7.500] — — = se 1.000 
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PERSONALE D 


Classi di stipendio, 


2 Stipendio 0 
se QUALIFICA risultanti 
[oi p 
5 
minimo | massimo | 0 I 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
tari ia e ma 
i 
. DO 
| i | ì 
12 Capo squadra manovali . . db) 6. 6C0 9. 100 Se, — ‘ 6.900) — | 7.200] — {i 
14 Manovale . . . . . .. Db) 5.700 7.200 5,700 — | 8.000 — | 6.300, — 
È Manovale (donna) . . . . db) 3. 600 5.00 | 3.600 — Se -— | _ [4.30 


UA persontdii  . . +. +. . 1) 
11 500 14.500 |l1,500! — |12.000, — |12.500 


. Ufficiale macchinista di 3° 


b Î Comandante di 12 classe . . @) / 
17.500 18,500 {17.500} — 
» Capo macchinista di 1* classe a) ) 
6 Comandante di 2 classe . . a) | | 
| 16. 000 18.000 |16.000) — {16,500 — |IT.0(0 — 
» Capo macchinista di 28 classe a) . i I | 
n Ufficiale navale di 1* classe . a) ; 
141.500 17.000 {14.500} — (|15.000 — (15.500, — 
È Ufficiale macchin. di 12 classe a) 
8 Ufficiale navale di 29 classe . a) | 
l 13.0C0 16.000 |13.000| — |13.500j — |14.000 — ! 
s Ufficiale macchin, di 25 classe @) | 
9 Ufficiale navale di 3° classe 


Ela Secondo nostromo . . . . db) 


classe dd personam . a) | 

ni Ufficiale navale di 3" classe . a) | 

11.000 14,000 {11.009 — {11,500 — (12.000 — | 

di Ufficiale macchin. di 38 classe a) | | 

10 Primo nostromo . . . . . D) | 

» Capo motorista . . . . . Db) 8. (0 10.000 |8.7C0] — | 9,100 — | 9400 — | 
» Capo elettricista. . e Db) 

I 

| 


» Motorista di 12 classe. . . b) 7 6800 9.700 | 7.600' — | 7.800 — |8,100 — 


» Elettricista di 15 classe . . Db) 


—- r— 
e. 


P 


MANOVALANZA 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 479 


di servizio attivo 


o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali 


— dalle differenze fra i nume'i p ogrezsivi sottoindicati 


Supplemento 


8. 500 


3 100 


2. 900 


| 
E sula — |i5500 — | — [16000 — | — | 2.800 
” — — |13,50) — — |[14,CC0 — | — 14,500] — O © LI ca 2.300 
I 
III 
RAREANAA 
i 
| 
| 


9.700] —- | — [0.00] — | —- |- | - 


1.900 
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Segue: PERSONALE DELLI 


Classi di stipendio 


A Stipendio uu 
[e 
[&) = 
im massimo o|:|]e|s]|«]|3] 
| 
12 Motorista . . . .. . . dD) i 
; Elettricista . . . . . .D) 6.900 9.100 | 6.900] — | 7.20] — | 7.500 "| 
è Carpentiere di 12 classe . . Db) 
183 Marinaio scelto . . . . . D) 
» Carpentiere . . . .. +. Db) 
i 
14 Marinaio . . . . .. . Db) 5. 700 7.500 | 3.700] 6.000 — |6 300} — |6,50 
» Carbonaio . . . . . . . db) 5.700 7.200 | 5.700j1 — |G.000| — |6.200! — 


| | 
» Fuochista . $i 4 la — DI 6.000 7.500 | 6.000| — |6.500} — | 6.500 Ùi 


Î 
Nota. — Le persone di equipaggio del gradi 10° e 11° sono considerate sottufficiali. 
"I Visto, d'ordine di Sua Maestî. 
Il Mimistro per le Comunicazioni Tmperatore 
Host VENTURI 


cid 
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NAVI TRAGHETTO 


© 
b 
o paga ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali s po) 
C) 
dille difterenze tra i numeri progressivi sottoindicati È 9 
o 
| CE 
|e]e|e|s|]s|s|o|o|o|s|sefa d , 
Î 
I 
— |8.100 — |B8,400| — — |8.800; — — |9.100] — _ — — 1. 100 
e, 
— _ È — — |7.200| — — | 7.500| — — — —_ - 1. 100 
6.700) — — |6900| — 
6.500} — — |6.700| — — |6.900 — — | 7.200} — — — _ 1.000 


——— ——_b 


Re d’Italia e di Albania 
Etiopia: : Il(Ministro\per le Finance 
Di REVEL 
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ALLEGATO C 
(annesso all’art. 25) 


TABELLA delle qualifiche di prima assunzione per il personale in prova. 


UFFICI 
Allievo ispettore 
Segretario 
Disegnatore 


Assistente lavori 
Alunno d’ordine 
Aiutante disegnature 
Sorvegliante lavori 
Inserviente 


3 STAZIONI 


Sotto capo 
Alunno d’ordine 


Guardasala 
TRENI 
Conduttore 
Frenatore 
MACCHINA 


Capo deposito di 3* classe 
Aiuto macchinista (dagli allievi amito 
macchinisti) 


LINEA 


Sorvegliante della linea 
Cantoniere 


TECNICO-OPERAIO 


Capo tecnico di 3° classe 
Operaio 
AAiutante operato 


MANOVALANZA 


Manovale 


NAVI TRAGHETTO 


Ufficiale navale di 3° classe 
Ufficiale macchinista di 3* classe 
Motorista 

Elettricista 

Carpentiere 

Fuochista 

Marinaio 

Carbonaio 


Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania 
Imperatore d’Etiopia . 


1l Mutnistro per le Comunicazioni 
HosT VENTURI 


Il Ministro per le Finanzo 
Di REVEL 
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——r————& n - — —T————+@& 


‘ f 


ALLEGATO G 
(annesso agli art. 53 e 60) 


‘TABELLA RELATIVA ALLE PROMOZIONI DI GRADO 
PER IL PERSONALE DI RUOLO ED ALLE MODALITÀ 
DA OSSERVARSI NEL CONFERIRLE 


(Vedi articoli dal 53 al 64) 


a) — le nomine a Revisere vengono conferite agli agenti che dalle Commis- 
sioni di avanzamento, oltre a riportare giudizio favorevole per la pro- 
‘ mozione cli grado, siano riconosciuti in pvssesso delle occorrenti cogni- 
zioni ed attitudini; 


D) — le nomine a Segretario tecnico di agenti di pari grado avvengono solo 
previo esame di idoneità; 


c) — gli agenti del gruppo C possono .passare ai corrisponden.i gradi del 
gruppo B quando vengano in possesso del titolo di studio preseritto, 
purchè riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento; 


d) — gli Uscieri capi, per merito comparativo, possono passare, se riconosciuti 
meritevoli dalle Commissioni di avanzamento, alla qualifica, pari grado, 
di Commesso, che riguarda sia i dirigenti il servizio d’inservienza, sia 
gli addetti alla ripartizione di documenti; 


c) — I Capi guardia ad personam, previo esame d’idoneità, posson passare 
alla qualifica, dello stesso grado, di Aiutante, se riconosciuti meritevoli 
dalle Commissioni di avanzamento; 


f) — i limiti di anzianità ed i titoli di studio necessari per essere ammessi agli 
esami di concorso per quelle qualifiche per le(quali-non sono esplicita- 
— mente indicati in questa tabella, saranno stabiliti nei bandi di concorso. 
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Grado 


Qr» 


Gruppo 


_—_———————————  — 6 


QUALIFICA 


Capo servizio... ./..0. 0. 
Capo compartimento di 2° classe 


Ispettore capo superiore . . . . 


Ispettore capo . 
Cassiere principale . 
Ispettore principale 
Cassiere di 1° classe . 
Ispettore di 1 classe 
Cassiere di 22 classe 
Ispettore di 2 classe 


Segretario capo 
Segretario tecnico capo 
Disegnatore capo 
Revisore capo . 
Assistente lavori capo 


Allievo ispettore È : 
Segretario principale ad personam . 
Segretario teen. prince. ad personaîn 
Disegnatore principale ad personam 
Revisore principale ad personam 
Segretario principale 

Segretario tecnico principale . 
Disegnatore principale . 

Revisore principale . 

Assistente lavori principale 
Segretario 

Segretario tecnico 


i 


a sce'ta 


Capo servizio pr.le 
.|Cap: compartini. 


di 1? classe 


Capo servizio 


Cap. compartim. 


di 298 classe 


o_o 
_—— __—— 
——_————— 


Cassiere di 


29 cl. 
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per merito 
comparativo di 
I 


alle 


PERSONALE 


Ispettore capo sip. 


Ispettore capo 
Cassiere principale 
Ispettore prine.le (1) 
[Cassiere di 1? el. (1 


e eni 


Ispettore di 1° clas* 


Segretario capo (1) 
Segret. teen, capo (1) 
Disegnatore capo (1) 
i Revisore capo (1) 


LITI 
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per anzianità 
ai meritevili 


qualifiche di 


DEGLI UFFICI 


Ispettore principale (2) 
Cassiere di 1% classe (2) 
Ispettore di 1* cl. (13) 


LA 
= 


n 


Ispettore di 22 el. (13) 
Segretario capo (2) 
Segretario tecn, capo (2) 
Disegnatore capo (2) 
Revisore capo (2) 


NE 


Segretario princ.le (5) 
Segret. teen. prine.le (5) 


per esame 
di concorso 


| 


I 


SENSE 


I 


Segretario capo (3) 
Segretario tecn, capo (3) 
Disegnatore capo (3) 
Revisore capo (3) 
Segretario capo (3) 
Segretario tecn. capo (3) 
Disegnatore capo (3) 
Revisore capo (3) 
Assistente lav. capo (3) 


er esame 
i idoneità 


NE 


| 


SUNNSE 


Segretario capo (4) 
Segretario tecn. capo (4) 
Disegnatore capo (4) 
Revisore capo (4) 
Segretario capo (4) 
Segretario tecn. capo (4) 
Disegnatore capo (4) 
Revisore capo (4) 


Assistente lav. capo (4) 


485 
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QUALIFICA per merito I 
comparativo | 
| 


- ——————————+»— — 


o|& 
usi lia 
& p 
da (9 
O 


a scelta 


9 /B; Disegnatore 
Assistente lavori . 


Serivana principale . 


x 


Aiutante 


e 


€ 


“ 
«l’ordine 


Alutante disegnatore 


rr. 


Sorvegliante lavori 


«la si Pai 
6/{C) Applicato capo ] o 
»,]» | Aiutante disegnatore capo ‘( a Ispettore di 1° el. (6) 
>» | » | Aiutante assistente lavori capo . .' | 
“ |» | Applicato priucip. ad personam (a) i I Applicato eapo (1) 
8 |» | Applicato principale . . =" Applicato eapo 
» |*® | Aiutante disesmatore pr redenta i SER Aiutante disegn. capo 
» |» | Aiutante assistente lavori prine. lo TS Aiut. ass. lav. capo 
9 |» | Applicato > sà ESE —— 
» |» | Aiutante disegnatore di 1 classe . sa —— 
» |» | Aiutante assistente lavori . i 

i 

o Alunno d’ordine 


x \ Serivana Serivana prine.le 


Aiutante 


Commesso (1) 


sci i 1° classe i 
Jsciere di 1% clas Usciere capo (1 


| 
I 
| 


(e 
DO 
subalterno 


a Usciere di 1° cl, (7) 
—_ Usciere (7) 


Usciere 
Inserviente . 


- 
. 
| 
i 
Commesso . . . .. Di 
a capo . . . "i 


(a) Gli Applicati principali ud personam concorrono inoltre alla promozione al grado 6° 


per apafanità 
ai meritevoli 


qualifiche di 


‘DEGLI UFFICI 


Disegnatore prine.le (5) 


Assist, lavori prine.le (5) + 


Applicato capo (2) 


Applicato prine.le (5) ® 
Aiut, disegn. prine.le (5) 
Aiut. ass, lav. prine, (5) 


Applicato (5) 


Aiut, disegn. 1* el, (5) 
Aiut, assist. lavori (5) 


——_r__ 


Commesso (2). 
Usciereé capo (2) 


Useiere di 1° elasse (7) 
Usetere (7) | 


Jieme agli Applicati principali (grado 8°); 


Al : ; x - . 
} ‘i . 
Ù Pd PA . i è 


. ag 


per esame 
di concorso 


| 


| 


sa 


de 
207. k }, v 


‘Digltized by 


per esame: 
di idoneità 


| 


| 


Google 


LA HIT 


+ 


aan" ns 


Pet. 
TSI 
Li 
‘ 
18 i 
SI 
ù 
% N 
«MSI 
à| Da 
- è 1] 
Mr 
ra 
% NA 
LI I E 
% a a 
Uid 
4 
Pai _ 
Dei 
el 
} de 
; vî 
“i CA 
* Pea 
Mt.» 
che = te : 
‘vs 
Ki 
L) o” 
TTI 
ca 
“a 
cl 
v 45 
(23 Me 
SC 
x "4 
E 
43 
i «e 
i "3 
D L La. 
LI 
” ì 
x he 
Pi » E 
LI 
rat 
= è 
I Nu 
: ul 
IS 
fi : 
* - 
fi 
una” 
- P . 
1 > 
È 
ì } 
= 2 Ù 
I Cu 
4 ’ 
Par 
| se ù 
” È . 
o” 
4 
© US 
CE 
ì 
’ 
Î ‘ ve 
4 
de Ù 
ada ‘è ' 


Grado 
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QUALIFICA 


Capo stazione superiore 
Capo stazione principale 


Capo gestione principale 
Capo stazione di 1? classe . 
Capo gestione di 12 classe . 
Capo telegrafista di 12 classe 
Capo stazione di 2° classe . 
Capc gestione di 2° classe . 


Capo telegrafista di 2° classe . 


Capo stazone di 3* cl, ad personam 
Capo gestione di 3* cl. ad personam 


Capo telegraf. di 3* cl. ad personam 


Sottucapo 


Aiutante . 


Alunno d’ordine 


Serivana 
Manovratore capo 
Deviatore capo 
Guardamerci 


Capo squadra manovratori (b) . 


a scelta 


per merito 
comparativo 


_—T_——6&———_—___—É 6———_———_———_——————_—_— 


PERSONALE 


i Ispettore principale 


Capo stazione sup. 
‘ Ispettore di 1 classe 


Ispettore di 1 classe 
Capo staz, prine.le (1) 
Capo gest. prine.le (1) 
Revisore capo 
Capo staz, di 1° el. (1) 
Capo gest. di 12 cl. (1) 
Capo telegr. di 12 cl. (1) 


Aiutante 


Manovratore capo 


(6) Rimane fermo il disposto dell'art. 5 del Regio decreto 22 maggio 194kK-XIX, n. 6955. 


U 


] 


ho 
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(ai Pi ; a ‘ 
per anzianità t . ©‘ ‘per esame per esame 


ai meritevoli di concorso di idoneità 


n | 
. . i 


ualificlie da i 


TTT Yet E 


ELLE STAZIONI 


Capo staz, di Ir cl. (2) 
Capo gest. di 1“ el. (2) 
Capo telegr. di 1° cel. (2) 


Capo staz. di 2° cl. (6) 
Capo gest. di 28 ‘el (6) 
Capo telegr. di 2° el. (6) 


Capo stazione 
di 2° elasse (5) (6) 
Capo gestione 
di 2? classe (5) (6) 
Capo telegra fista 
di 22 classe (5) (6) 


Capo staz, prine.le (2) —- a 
‘Capo gest. prine.le (2) Pei | 
Sottoeapo (5) (8) 


abtp HOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


re e e e 7 ]O]!t nn — 


- — e — —_- — n *——— —@—@w-- — sa LA 


QUALIFICA per. merito 
ca e, È aa Lau pallio ; comparativo 


Gra.do 


b 


- — - co > -— se — = -  — -— ——- 


: allo 
Co TOMI STTTTT TTT o—oo——————_—mt_—e—_——_—r_————+————-—_+__—_++_Y_-@-- 
Segue: PERSONALI 


| 


12) Capo squadra deviatori (b) . . . -— I)eviatore capo 

> | Guardasala 0...) siena | Guardamerci (6) | 
13| Manovratore 0/00... CEE SOTA | 
>» | Deviatore 2... ) Pel —— 


PERSONALI 


7; Capo personele viagg. principale - . | —— | 
i C sonale viagg. principale di i 
di P a ua Revisore capo 

» | Controllore viaggiante prineipale —. 

- | I i 
$ | Capo personale viagg, di 1* classe | — | Capo personale: 
i viaggiante principale (lì 

» | Controllore viaggiante di 12 classe . | sai .Contr. viagg. prine.le (1) 
| em 

9, Capo personale viaggiante di 2* cl. 


| viaggiante di 18 el. (1). 


Ù 
Ad personam 2 0.0 + —— . Capò personale 
» | Controllore viaggiante di 2% classe 
I] 


} 5 
ad personam —_ Contr. viagg. di 1* el. (1): 
| | 
> Capo personale viaggiante 0.0.0 E, |. Capo personale. 
| viagg. di 18 el. (1) (9) 
» | Controllore viaggiante (0/00. = 3 “Controllore © 
' viagg. di 1* el. (1) (9) 
» | Conduttore Capo di 1? elasse . .) SEO È Lt | 
i Î i Ì 
10! Conduttore capo E —— ._ Cond. capo di 1% el, (10) 
11) Conduttore principale (©) . O —— cui 
12! Conduttore 10.0... = _ Conduttore prine.le (12) 
a. Frenatore 0.0.0... —— _— 


i I | 


(©). Rimane fermo il disposto dell'art. 5 del Regio decreto,22 nìaggio 1941-XIX, n. 655. 
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—eme — i.e 


per anzianità . . per esame ; per esame 
ai meritevoli di concorso di idoneità 


|ualifiche di 


DELLE STAZIONI 


i —— Capo squadra manovr. —— 


TÀ 
i — Capo squadra deviatori —— 


DEI TRENI 


| DoRA e dI 


Capo personale I == 
viaggiante di 1* el. (2) 


ro 
dé , Capo personale i — —— 
| viaggiante prine.le (2) 
| 
ì i Contr. viagg. pr.le (2) _— —— 
I I 
Si 
I 


Contr, viagg, di 1° el, (2) 


di 1° classe (2) (9) 


Controllore viaggiante 
di 1 elasse (2) (9) 


Capo personale viagg. iù 
Controllore viaggiante 


| Cond, capo di 1° cl, (11). Capo pers. viaggiante 
Controllore viaggiante 

Conduttore capo —— 

Conduttore capo (12) Vl 


| Capo pers. viaggiante 
| 
Conduttore 3 
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ì) 
| PRO 
E QUALIFICA sità pero: 
se alle 
PERSONALE 
i Capo deposito superiore —— Ispettore principale | 
6) Capo deposito principale . —— Capo deposito superiore 
Ispettore di 12 classe 
7 | “apo deposito di 1° classe . —— Capo deposito pr.le (1) 
8| Capo deposito di 2° classe . -— Capo dey.. di 1* cl. (1) 
9 | Capo deposito di 33 el. arl personam — Capo dep, di 2" el. (1). 
» | Capo deposito di 3° classe . —— Capo deposito È 
\ di 28 classe (1) (6) (17) 
» | Macchinista di 1* classe —— 
10 | Macchinista di 2? classe — Macchinista di 1° el. (16) 
11! Macchinista di 3° classe —— I — 
» | .\iuto macchinista . — Macchinista di 3? el. (6) 
12 | Capo squadra accudienti e manovali 
I ad personam : —— == 
13 | Accudiente ad personam .| su Capo squadra manovali 
PERSONALE 
9 | Sorvegliante della linea di 1° classe —— ca | 
10 | Sorvegliante della linca — Sorvegliante 
3 della linea di 12 el, (10) 
12 Capo squadra cantonieri Sars | —— 
14 Guardiano ad personam — —— 
>| Cantoniere nas" —— o 
_ | (iuardabarriere (donna) — —— 
PERSONALE 
10 i Capo guardia ad personam V na O “= 
12, Sottocapo guardia «ad personam . .| san iC apo guard, ad personatli 
13 Guardia «d personam ; eat | Sottocapo guardia 


nl nersonam 


per anzianità 
ui meritevoli 


qualifiche di 


DI MACCHINA 


f 


Capo dep. i. n 
Capo dep. di 14 el. (2 
Capo dep. di 2* cl. 


Capo a 


di 2" el. (2) (6) 


Macchinista di 1* el. (11) 


— —Pr————=« ri :SEpa gup "da = 
| 
ì 


DELLA LINEA 


| Sorvegliante della linea 
“di 1? classe (11) 


| 
dl. I 


| 
pi VIGIBANZA 


- — 


__———»—& -_ + 


per esame 
ili concorso 


Capo deposito di 3* cl. 


Capo deposito di 3? el. 


Macchinista di 2* classe 
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NN ni 


per esame 
di idoveità 


Aiuto macchinista 


Aiuto macchinista 


L 


Sorvegliante della linea 


Capo squadra cantonieri 


1: 


14 


12 


14 


dii ® o 
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Capo tecnico superiore . 

Capo tecnico principale . 

Capo teenico di 1* classe . 

Capo tecnico di 2? classe . 

Capo tecnico di 3* el, ad personam 


Capo tecnico di 3° elasse . 


Sottocapo tecnico, 


Verificatore ad personam 


Operaio di 1* elasse . 


Operaio 


Aiutante operaio 


Capo squadra manovali . 


Manovale 


Manovale (donna) 


Comandante di 1? classe 
Capo macchinista di 14 classe . 
Comandante di 2# classe 
Capo macchinista di 2? classe . 


Utficiale navale di 12 classe . 


QUALIFICA 


vi 
si 
SE 


——— —-  —--—— e e t__ _.—.e- 


scelta 


L° ————————————+————&-+-.-.-.-.-E__——_——————————_————mP—P————_—_£——————_————————__——————————————————— + _ -»-0@z00@0@0« 0((«« ——<———_P————_—_—_——_—_—_—_—_——_Pm6—_——_————_—___———__“_c_—c—___—— Ò_______Tm——T——— 


per merito 
comparativo 


PERSONALE TR: 


Ispettore principale 


Capo tecnico superiore | 
Ispettore di 1? classe \ 


Capo tecnico prine.le (1 LO 
‘Capo tecnico di 1° cl. pui 


‘Capo tecnico di 2* el, (11. 


Capo tecnico | 
di 24 classe (1) (6) 


‘Capo tecnico di 3* el. (1. 


È 
i 
5 | 


c-s———— —__—s— — —— ife nni ra 


PERSONALE 1 


C ommesso 


Ù 


a Manovratore (15) 
"Deviatore (13) 
‘ Frenatore (6) ° 
Î Gana squadra manovali | 
DO — I 
ERSONALE DE bili 
Ispettore principale 
SIBERENIE principale 
Comandante di 1a classe 


Capo maechin. di 1° el. | 


Comandante di 24 ela se 


un 


di 


N 


BOLLETTINO VEFFICIALE PBLLE FERROVI*RB DELLO .STATDO 


per anzianità 


ai meritevoli 
"wai. 
NICO BB OPERAIO 
| 
| lea 
' Capo tecnico princ.le (2) 
È . 
. | Capo tecnico di 14 el, (2) 
| i nu 
», Capo teenico di 2 el. (2) 
| Capo tecnico 
| di 2* classe (2) (6) 
Capo teenico di 34 el. (2) 
Sai 
I 
MANOVALANZA 


| e 
I 


——T _——— 


TRAGHI:STTO 


A-Y I 
ia tf 


| 4 plesso 


— cn n i n 


per esame 
di concorsi. 


| Capo dep, di 2* cl, (14) 


! «Capo dep. di 3 el, (14) 


Sottocapo tecnico 
Sottocapo tecnico 
Aiuto macchinista 
Sottocapo tecnico 
Aiuto macchinista 
Operaio di 14 elasse 
Aiuto macchinista 
)peraio 


= _— > — - 


i  — 


“Ainto macchinista 


Aiuto macchinista 
. (tuardasala 
Operaio 


—  ——_—— zz. —- —_———— 


———» 
+ 


e e _ è — 


er esame 
dl idoneità 


AN 


SIL 


sl 


ig 


(Si 
È; - e. QUALIFICA 
5 Falli NOT sa 


Uffieiale macchinista di 1* classe . 
8° Ufficiale navale di 24 classe . . 
» | Ufficiale macchinista di 2° classe . 
9 Uffie.le navale di 29 cl. ad pefsonani 


» | Uff.le macch. di 3? cl. ad personam 
» | Ufficiale navale di 3% classe . 


» | Ufficiale macchinista di 3? classe . 
10 | Primo mnostromo . . °°... 


11 Secondo nostioma . .. 


10 | Capo motorista 

» Capo elettricista... .0. 
1L1| Motorista di 1 classe. 

» Elettricista di 1° classe... pi 
12 | Motorista . . . 0.0... E 
» | Elettricista . . ....0.0+, 
» | Carpentiere di 1° classe | 
13) Marinaio seelto 

» | Fuochista . . .. 0.0. 
» | Carpentiere ././././... 
14 | Marinaio LL... 


» | Carbonaio 


11 Ministro per le Comunicazioni 
Host VENTURI 


o _—__ 


‘ANG BOHMZAETTINO UFFICIALE DELLA FORROVIEF DELLO BTATO 


de 


a scelta 


ene  — — 


———————___— - — oo — -- - —— s 


per merito 
‘ comparativo | 


alle 


—— T—— ——--—__—_t—_«- 


i Capo maechin. di 2* el. 
Uff. navale di T? el. (1) 
UÉf. muech. di 12 el (1) 


—————+6& 


da 


een] 


“x 


| Primo nostromo 


___——_— 


:|Carpentiere di 1. elasse 
Marinaio scelto 
Fuochista (6) 


Visto, d'ordine di Sua Maestà 
Imperatore 


n 


fn 


Segue: PERSONALE | 
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per anzianità per esame | er esame 
ai meritevoli dì concorso i | li idoneità 


qualifiche di 


È DELLE NAVI TRAGHETTO 


pi uc 
De: gli a ERO 
Uff, navale di 1? cl. (2) * ss _—— fasbltn, 
Uff. macch. di 1° el. (2) > sul Sai 
‘ Uff. navale di 2? el, (16) at chez 
Uff. maechi di 22 el, (18) | ——! i —— 
Ufficiale navale di 2° cl. ni È quiza 
| (6) (16) I i 
| Ufficiale macch. di 2° cl. | —— —— 
o (6) (16) | o 
i 
E =_= | iL 
= Fei o 
| ec 
o o | 
TRE | DARE, | TOrS 
I Da) | . a 
-— Capo motorista | A 
| —— I Capo elettricista | Set 
—— Matorista di 12 classe i een 
rali Elettricista di 12 classe | Dei 
—— Sottocapo tecnico ! —— 


SSA Secondo nostromo "IRE 
—— | Motorista ——- 


i 


il Re d'Italia e di Albania 
d'Etiopia: 
IbhMinistro per le Finunze 
Di Revel 
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| ci . . 
ANNOTAZIONI : 
(1) — In ragione di 2/3 dei posti disponibili. 
(2) — In ragione di 1/3 dei nosti disponibili, a: - Di ua 
(3) — In ragione di 1/3 dei posti disponibili, dopo almeno cito auni di an° 
zianità (sei per i lanreati) complessivamente nei eradi 8° e 9°, 
(4) — Tu ragione di 2/3 dei posti disponibili, dopo almeno dieci anni di an- 
zianità (otto per i laureati) complessivamente nei gradi 8° e 9° 
(5) —- Dopo cinque anni di anzianità nel grade, È 
(6) — Previo esame d'idoneità. 
(7) — In ragione di metà dei posti disponibili. NI 
(8) —- Purchè abbiano riportato tutte le preseritte abilitazioni al telegraro, 
alle gestioni, cd al movimento, Pa di 
(5) —. Dopo almeno tre anni di permanenza nella qualifica di Capo perso-. 
nale vinegiante o di Cont rallove viaggiante. | 
(10) -- In ragione di 3/4 dei posti disponibili, purehè abbiano raggiuato lo 
stipendio minimo di questa qualifica. 
(11) — In ragione di 1/4 der posti disponibili, purchè abbiano raggiunto lo 
stipendio minimo di questa qualfica. 
(12) — Purehè in possesso della abilitazione alla dirigenza dei convogli. 
(13) — Dopo due anni di anzianità nel grado, 
(14) — Purchè abbiano prestato servizio di macchina per almeno un auno. 
(15) — Purchè in possesso delle prescritte abilitazioni. | 
(16) — Dopo tre anni di anzianità nel'aradi. 
(17) — Dopo almeno tre anni di permanenza, nella qualifica di Capo depo- 
sito di 3* classe, era sli ssa i 
i ‘ 287 Î 
c Ladi 
ee! ca EE E 
AA 
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rio areali lalla Tote caldo cileni lege, Iii dI AI Ea evadane agili io 


ALLEGATO ZL 


(ammesso all'art. 60) 


TABELLA relatiza alle qualifiche alle quali si riferiscono ij concorsi di cui «l 
primo comma dell'art, 60, 


Seeretario Capo 
Segretario tecnico capo 
Disegnatore capo 
Revisore capo 


Assistente lavori capo 


Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia è di Albania 
Imperatore d'Etiopia . 


. 


‘ t 
JI Ministro per le Comunicazioni II Ministro per le Finarz, 
HosT VENTURI Di REYEL 
; t , ” x Ì ; 
II ; E * < ) [| i rr È 4° t f . 
. fa.” 
. } si : t } 
a 
SE; ; id Pe ; OI NES (4 | tia NE, 
n | , + . i: g 
ì x i la è 1 x 1 U il. x \i ; 
ad i = | 
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ALLEGATO 1. 


(annesso all'art. 60) 


TABELLA relativa alle qualifiche per le quali, in base Ull’art. 60, vengono 
corsslerati esumi di concorso quelli obbligatori per la promozione. 


® 
Segretario capo 
Segretario tecnico capo 
; Disegnatore capo 
Revisore capo 
Assistente lavori capo 
Capo squadra manovratori 
Capo squadra deviatori 
Guardasala: 
Capo personale viaggiante . 


Controllore viaggiante 

Conduttore capo 

Conduttore 

Capo deposito di 22 classe (*) 

Capo deposito di 53 classe 

Macchinista di 2? classe 

Aluto macchinista 
Sorvegliante della linea : 
Capo squadra cantonieri 
Sotto capo tecnico 
Operaio di 1* classe 
Operaio 

Motorista 

Elettricista di 18 elasse 
Motorista di 1° classe 
Secondo nostromo 

Capo elettricista 

Capo motorista è 


delle navi traghetto 


Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania. 


Imperatore d'Etiopia 


Il Ministro per le Comunicazione Jl Ministro per le Finanze 
HosT VENTURI Di REVEL 


(*) Per i capi tecnici di 3° classe. 
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1.3 


ALLEGATO L 
(annesso all'art. 83) 


TABELLA relativa ai limiti massiva di età per la conservazione in servizio 
di agenti delle sottoindicate qualifiche. 
QU A L IFIC"IHIE 


PERSONALE DEI TRENI 


('apo personale viaggiante principale 
Controllore viaggiante principale 
Capo personale viagg. di 1° elasse 
Controllore viage. di 1° classe 

Capo pers. viagg. di 1° classe a. P. 


LI 

Controllore viagg. di 23 classe a. p. 
ti Capo personale viaggiante 

* Controllore viaggiante 


PERSONALE Dj MACCHINA 


Capo deposito superiore 

Capo deposito principale 

Capo deposito di 1°, 2° e 3* classe 

Capo deposito di 13 classe a. p. | 

Capo squadra aecndienti e manovali 
«ad personam 


PERSONALE DELLA LINEA 


Sorvegliante della linea di 1° classe 
Sorvegliante della linea 

Capo squadra cantonieri 

Guardiani ad personam 


PERSONALE DI VIGILANZA 


é 


Capo guardia ad personam 


PERSONALE TECNICO ED OPERAIO 
Sotto capo tecnico 
Verificatore ad personam 
PERSONALE DI MANOVALANZA 


Capo squadra manovali 


PERSONALE DELLE STAZIONI 


Manovratore capo 
Deviatore capo 

Capo squadra manovratori 
Capo squadra deviatori 
Manovratore 

Deviatore 


PERSONALE DEI fRENj 


Conduttore capo di 1? classe 
Conduttore capo 
Conduttore principale 


Conduttore 
Frenatore 


PERSONALE Df MACCHINA 


Macchinista di 18 classe 

Macchinista di 2% classe 

Macchinista di 3? classe 

Aiuto macchinista 

Aceudiente ad personam 
PERSONALE DELLA LINEA 


Cantoniere 


PERSONALE DI VIGILANZA 


Sotto capo guardia ad personam 
Guardia ad personam 


PERSONALE TECNICO ED OPERAIO 
Operaio di 1° classe 
Operaio 
Alutante operaio 
PERSONALE DI MANOVALANZA 


Manovale 


32 


CES ——_—————_— 


A_l 


60 anni 


PiRSONALE DEULK NAVI TRAGHETTO 


Ufficiale navale di 1%, 24 e 3* elasse 
Uffiriale navale di 23 classe od per 


NONA nei 

Ufficiale macchinista di 18, 28 e 3" 
classe 

Ufficiale macchinista di 3* classe 44 
personam 
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Seque: ALLEGATO L. 


IFICH F 


58 ani 


PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO 


Primo nostromo 
Secondo nostromo 
Marinaio scelto 
Marinaio 

Capo motorista: 
Motorista di 18 classe 
Motorista 

Fuochista 

Curbonaio 

Capo elettricista 
Elettricista di 1* classe 
Elettricista 
Caurpentiere di 1? classe 
Carpentiere 


Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania 
Imperatore d'Etiopia - 


Il Ministro per lo Comunicazioni 
Host VENTURI 


Il Ministro per le Finance 
Di ReveL 
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AuubGato N, 1. 


PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DE@LI UFFICI 
DELLE FERROVIE DELLO STATO 


Grappo ! (rado QUALIFICHE 0 (Quantità | Totali ‘ 
A 1 Capi servizio principali e Capi com: 
| partimento di 18 classe . . 18 
x . 10 Capi servizio e Capi PRETI ne 
| di 2° classe i 25 I 
= | 2 Ispettori capi superiori i 131: 
il 
x i 8 ‘Ispettori capi e Cassleri principali po 9800 
di: 4 Fspettori principali e Cassieri di 1° 
vd 580 | 
! elasse . ® . " . ‘e di 
x O 5 Ispettori di 18 classe e Cassieri di 2 | 
| classe 859 I 
) 6 Ispettori di 28 cla cà ì i 
La 7 Allievi ispettori lira 1.903 
Ì 
B 6 Segretari capi, segretari tec nici capi, | 
| | disegnatori capi, revisori capi e ab- 
| | I sistenti lavori capi . 1.540 
‘ a) Negretari principali, segretari ente i 
| principali, disegnatori principali, | 
| revisori principali e assistenti la- 
I ion Ù 6.070 | 
Vori principali | 
a ta) Segretari, segretari tecnici, Por I 
tori e assistenti lavori . . sloorrrzosli. “T000 
Cc: 6 Applicati capi, aiutanti al i 
Capi e alutanti assistenti lavor! 
| capi i 950, 
! . x . . ; ; a \ 
3 8°‘ Applicati principali, aiutanti dise- 
i | gnatori principali e aiutanti assi- 
+ stenti lavori principali . 
FR 9! Applicati, aiutanti disegnatori di 1° 
| i classe e aiutanti assistenti lavori .\ 3.568 
90 iScrivane principali 2/0/0000. | 
d’ordine 
10 Alutanti, alutanti disegnatori, sorve | 
i glhianti dei lavori, alunni d'ordine 04 
e serivane at -118 
i 13.766 
di Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania 
Imperatore d'Etiopia ; 
Il Miristro per le Comunicazioni Il Ministro pier le Finunse 


Host VENTURI SINEIE: Di /GeveL 
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A LLEGATO N. RA 


- QUADRO: D’EQUIPARAZIONE: .-. ... 
© : : i È S i ° s 
È; ele 
A Pi TABELLE ATTUALI. S| 
"3 R. D. L. 7-4-1925 n. 425 Sla NUOVE TABELLE 
sie e successive modificazioni è . 
Li ii 
PERSONALE DEGLI UFFICI 
A 1 | Capo.servizio principale A|{L| Capo servizio principale 
>» (* | Capo. compartimento di 1% |» |» | Capo compartimento di 1* 
| I classe se classe 
» » | Capo servizio |» fs Capo servizio 
i | 
>.» Capo compartimento di 2? » >»: Capo compartimento di 2 
| classe | classe i 
» 2 Ispettore capo superiore »|2| Ispettore capo superiore 
» :.3 | Tpettore capo |* |5 | Ispettore capo 
» >» Cassiere principale ‘»|>»| Casier principale 
> 4, Ispettore principale > 4} Ispettore principale 
> 3 | Cassiere di 1" classe >» |>» | Cassiere di 1° classe 
| ia 
* 5 | Ispettore di 1° classe ! » 15 | Ispettore di 1? classe 
! | n . © | . . 
» »  Cassiere dì 2* classe |» | a | Cassiere di 2? classe 
| da 
»> 6) Ispettore di 2" classe ‘»|6| Ispettore di 2* classe 
»> 7) Allevo ispettore ‘»:7) Allievo ispettore 
' i 
BB _G: Segretario capo _B G | Segretario capo 
>» » I Negretario tecnico capo |> Segretario tecnico capo 
» » Disegnatore capo “» |» Disegnatore capo 
| si ‘ 
ili Revisore capo ;» | » | Revisore capo 
: i . . t, ‘ . ° . . 
» 7! Segretario principale | » |7 Segretario prmcipale ad per 
| | | 90na Mm . . . ‘ è. . s . 
cai Segretario tecnieo principale ,* |» | Segretario tecnico principale 
ad persanam 
>» |» Disegnatore principale .» |» | Disegnatore ‘principale ad per 
\ I sonam 4 . . . °_° . 
> |» | Revisore principale ,>» |> | Revisore principale ad perso 
i o nam 
»:8| Segretario di 1* classe I >» {8| Segretario principale 
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.O 

d9 

12 
Ss 
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x 
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TABELLE ATTUALI 
R. D.L. 7-4-1925 n. 405 
e successive modificazioni 


N.° del grado 


‘ 
[i 


NUOVE TABELLE 


Segue: PERSONALE DEGLI UFFICI 


Segretario tecnico di 18 classe’ B 


Disegnatore di 1° classe 
Revisore. 

Assistente lavori di 14 classe 
Segretario 

Segretario tecnico 
Disegnatore 

Assistente lavori 

Applicato capo 

Applicato principale 
Applicato di 1° classe 
Aiutante disegnatore prine.l 


Aiutante assistente lav, prin- 
cipale 


Applicato 


Aiutante disegnatore di 1° 
classe 


Alutante assistente lavori 
Serivana principale 
Aiutante 
Aiutante diseonatore 
Alunno d'ordine 
Sorvegliante dei lavori 
Serivana 
Commesso 

Useiere capo. 

Usciere di 14 classe 

T sciere 


Inserviente 


| 
| 
| 


subalterno 


>» 


» 


ionica) onnmppaz_nt nn nile zi 


8 
» 


| 


Segretario tecnico principale 
Disegnatore principale 
Revisore principale 
Assistente lavori principale 
Segretario | 

Segretario tecnico 
Disegnatore 

Assistente lavori 


Applicato capo 


Applicato prince. ad personam 


Applicato principale 
Aintante disegnatore prine.le 


Aiutante assistente lav. prin- 
cipale 


Applicato 


Aiutante disegnatore di 1* 
classe 


Aintante assistente lavori 
Serivana principale 
Ailutante | 
Aiutante disegnatore 
Alunno d'ordine 
Sorvegliante dei lavori 
Semvana 

Commesso 

Usciere capo 

Usciere di 1* classe 
Usciere 


[nservierite 
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ù TABELLE ATTUALI 3 | 
© R. D. L. 7-4-1925 n. 405 = NUOVE. TABELLE 
s e successive moditicazioni ky 


10 
11 


Capo: 
Capo 


Capo 


- Cavo 


Capo. 


. Capo 


Capo 
Cape: 
Capo 
Capo 
Capo 
Capo 


Sotto 


PERSONALE DELL 


stazione superiore 


stazione principale 


— e e —  ———_ —___—_—y y _———_—_——___—_ -. cu —+———_——————————————m_mt_——+—6—_—€6€6_6_r—mrr——_r— 


| 
| 


gestione principale 


stazione di 
gestione di 


telegratista 


stazione di 


gestione di 
teleura lista 
stazione, di 
pestione di 
telegrafista 


capo 


\nutante 
Alunno d'ordine 


‘Nerivana 


Deviatore capo 


Guardamerci 


(tuardasala 
Manovratare 


| 
Manovratore capo: 
Deviatore 


18 classe 

18 classe i 
di 18 classe 
28 classe ; 
Dai classe | 


di 2° classe; 


38 classe 


i 
34 classe 
| 


di 3* classe 


Capo squadra manovratori 


Capo squadra deviatori 


iv») 


N 


STAZIONI 


‘ 


Capo 
Capo 
Capo 
Capo 
Capo 
Capo 
Capo 
Capo 
Capo 
Capo 
Capo 


Capo 


stazione superiore 
stazione principale 
gestione principale 
stazione di 18 classe 
gestione di 1° classe 
telegrafista di 1° classe 
stazione di 28 classe 
gestione di 29 classe 
telegrafista di 2" classe 


stazione di 3* classe d. p. 


gestione dr 534 classe a. p. 


telegrafista di 3% el, a. p. 


Sotto capo 


Alutanfe 


Alunno d'ordine 


Scrivana 


Manovratore capo’ 


Deviatore capo 


(muardamerci 


Capo squadra manovratori 


Capo squadra deviatori 


Ginardasala 


'Manovratore 


Deviatore 
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TABELLE ATTUALI | 
| i R. D. L. 7-4-1925 n. 4105 NUOVE TABELLE 


e suocessive moditicazioni 


N.* del grado 


© 
o 
x 
la) 
E) 
CE 
ge, 
cal 
2. 


, DITT ala 


| 
| 
| 
O 
i 
i 
| 
| 
| 


-PERSONALE DEI TRENI 


Capo pers. viagg. prine.le Capo pers, viagg, prine.le 


Controllore viagg. prine.le » Controllore viagg. princ.le 


Capo pers. viagg, di 1% classe 8 Capo pers. viagg. di 1° /olasse 


Capo pers, magg. di 2* elasse 9 | Capo pers, xiaag. ci 24 cl, a. p. 


Controllore viagg. di 2? cl. a. p. 


Capo pers. viagg. di 3* elassei 9 | Capo personale viaggiante 


Controllore viagg. di 38 elasse » Controllore viaggiante 


Conduttore eapo di 12 ‘elassel  » | Conduttore capo di 1° elasse 


Conduttore eapo | 10 | Conduttore capo 


12 Conduttore principale 11 Conduttore principale 


Conduttore 12 Conduttore 


Frenatore | 18 


> Controllore viagg. di 2? elasse » 
Frenatore 


Controllore viagg. di 1° ‘elasse|  » Controllore -viage. di 1° classe 


PRRSONALE DI MACCHINA 


ò Capo deposito supaliatà | d | Capo deposito superiore 

6 Capo deposito principale 6 | Capo deposito principale 

7 Capo deposito di 1° classe 7 Capo deposito di 1° classe 

8 | Capo deposito di 2° classe 8 Capo deposito di 22 classe 

1) o Capo deposito di 3° classe 9) Capadeposito di 3a classe “. p. 

10 i Macchinista di 1° sasae 9 Macchinista di j* elasse 

11 | Macchmista di 2" classe | 10 Macchinista di 2" elasse 

12 | Macchinista di 3° classe don | Macchinista di 3° elasse 

» | Aiuto macchinista i » Aiuto macchinista 

18 | Capo squadra accudienti è ma 12! Gapo squadra accudienti.e ma- 
I novali ud personam | novali ad persongm 

14 I Accundiente «d personam | 13 Accudiente ad; personam' 


308 


N.° del grad 


SD At 


I 


ll 


14 
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TABELLE ATTUALI 
- R. D. L. %-4-1925 n. 405 
e successive modificazioni 


NUOVE TABELLE 


N.° del grailo 


i 
A E 3A O 


PERSONALE DELLA LINEA 
| 


Sorvegliante della linea di 1" 9 Sorvegliante della linea di 1° 
classe | classe” 
Sorvegliante della linea 10 * Sorvegliante della linea 
Capo squadra cantonieri 12 . Capo squadra cantonieri | 
‘Guardiano dd personam 14 . Guardiano #4 personam 
 Cantoniere «+» © Cantoniere 
| (mardabarriere (donna): — - @Quardabarriere (donna) 


PERSONALE TECNICO ED OPERAIO 


Capo teenieo superiore 5 Capo teenico superiore 
Capo tecnico principale 6 | Capo lciniaa principale 
Capo tecnico di 18 elasse 7 | Capo tecnico di 1° classe 
Capo teenico di 22 classe 8 | Capo tecnico di 2? classe 
Capo tecnico di 38 classe 9 Capo tecnico di 3 classe a. p. 
Sotto capo tecnico di 12 classe 9 | Capo tecnico di 3° classe 
Sotto capo tecnico 10 | Sotto capo teenico. 
Verificatore ad personam 11 | Verificatore ad personam 
Operaio di 12 classe i 12 | Operaio di 12 classe 

- Operaio 13 | Operaio | 
Aiutante operaio | i4 Aiutante operaio 


| 


PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA 


Capo guardia ad personam 10 Capo guardia ad personam 


Sotto capo guardia ad perso 12 Sotto'capo guardia ad perso 
nam | nam 


Ginardia ad personam ’ | 18 Guardia ad personam 
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N.° del grado 


TABELLE 
R. D. L. 7-4-1925 n. 405 
e successive moditicasioni 


ATTUALI 


N.° del grado 


NUOVE TABELLE | 


PERSONALE DI MANOVALANZA 


Capo squadra manovali 
Manovale 


Manovale (donna) 


PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO 


| 
due Lara | 
Capo macchinista di 1 classe’ 


Comandante di 1% classe 


Comandante di 2 classe 


i 
| 
I 
Capo macchinista df 22 elasse 


Ufficiale navale di 1° classe ' 


Ufficiale macchinista di 1* cl. 


Urfieiale navale di 22 elasse 


Ufficiale macchinista di 22 el 


- Ufficiale navale di 38 classe , 


Ufficiale macchinista di 3° cl. 
Primo nostromo 
Capo motorista 
Capo elettricista 
Secondo nostromo 


Motorista di 1° classe 


{ 
Elettricista di 1* classe . 1 


Motorista 
Elettricista 


Carpentiere di 1° classe 


12 | Capo squadra manovali 


14 | Manovale 
| 


i Manovale (donna) 


LI 


Comandante di 1? classe 
Capo macchinista di 12 classe 
Comandante di 2° classe 
Capo macchinista di 22 classe 
Ufficiale navale di 1? classe 
Ufficiale macchinista di 12 el. 
Tifficiale navale di Qa classe 
Uftielale macchinista di 22 cl. 
Ufficiale navale di 38 cl. a. p. 
Ufficiale macch, di 38 cl. a. p. 
Primo nostromo 

Capo motorista 

Capo elettricista 

Secondo a 

Motorista di 1° classe 
Elettricista di 1° classe 
Motorista 
Elettricista 


Carpentiere di[1? classe 
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i E 
da TABELLE ATTUALI A i 
= R. D. L. 7-4-1925 n. 406 3 NUOVE TABELLE 
E | e successive modificazioni ki i 
Z, z. 
Segue: PERSONALE: DELLE NAVI TRAGHETTO 

14 | Marinaio seelto 13 Marinaio. scelto . 

» Fuochista » Fuochista 

? Carpentiere » Carpentiere . 


15 Marinaio 14 Marinaio 


» Carbonaio ‘ » Carbonaio. 


Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:d'italia e di Albaria 


Imperatore d'Etiopia: 


Il Ministro per le Comunicazioni Il Ministro per le Finanze 


Host V EN'TURI Di Revet. 


‘BOLLETTINO WFFICIALEB DELLE FERROVIE BELLO STATO DIL 


DecrETO MinistERIALE 24 settembre 1942-XX, — Norme per la disciplina 
dellu ritenuta dell'uno per cent sui pagamenti eseguiti dalle Amministrar 
tom dello Stato in dipendenza di contratti di appalto e di forniture (ar 
ticolo 15 del R. decreto-legge 23 giugno 1942-NX, n. 698 (1). 


IL MINISTRO PER LE FINANZE 
Visto l'art. 15 del R. decretorlegge 23 giugno 1942-XX, n. 65985; 


DECRETA - 


À rt. LA 


La ritenuta dell'uno per cento si applica sui pagamenti eseguiti dalle 
Amministrazioni dello Stato, o da altri enti per conto dello Stato, in dipen: 
denza di contratti di appalto, nonchè di contratti di fornitura aventi per og- 
getto prestazioni di dire a tratto suceessivo o periodico, anche se stipulati an- 
teriormente all'entrata in vigore del R, decreto-legge 23 giugno 1942-XX, nur 
mero 698. = 


AGR: 


La ritenuta dell'uno per cento deve essere operata sulle somme effettiva: 
mente pagabili all'assuntore, al netto di qualsiasi altra ritenuta o prelievo che, 
a qualunque titolo, debba eseguirsi sull'importo lordo dovuto, 


A rt. 3, 


La ritenuta dell'ano per cento è versata alla Sezione di Regia Tesoreria 
in deposito provvisorio. 

La somma rappresentata dalla quietanza di deposito provvisorio non può 
essere destinata al. pagamento dell’imposta straordinaria sui maggiori utili di 
cuerra e di altre imposte dirette erariali che siano già state iscritte a ruolo. 

Il contribuente che intende destinare la somma rappresentata dalla quie- 
tanza di deposito provvisorio al pagamento delle imposte ancora da iserivere 
a ruolo deve farne domanda in carta semplice al competente Ufficio. distret- 
tuale, allegando la quietanza ed indicando le imposte al cui pagamento la 
somma da essa rappresentata deve essere imputata. 

Detta somma non può essere imputata a pagamento della imposta terreni 
e dell'imposta fabbricati se non per la parte che residui dopo la imputazione 
« pagamento dell’imposta straordinaria sui maggiori utili di euerra e dell’im- 
posta di riechezza mobile. 

Ne] formare i ruoli delle singole imposte, VUIficio distrettuale iserive ie 
partite per il loro intero aminentare, annotando a fianco di ciascuna partita, 
il cui pagamento sia coperto, in tutto o in parte, dall'importo della quietanza, 
tutti gli estremi della medesima e portando in detrazione, nel finale del ruolo, 
dall’intero ammontare dell’imposta iscritta Vimporto complessivo dei pagamenti 
rappresentati dalle quietanze. Il carico effettivo del ruolo resta così determi- 
nato nella differenza. 


(1) Pubblicato nella: (azzetta Ufficiale n. 254 del 27 ottobre 1942-XX., 


Parte I - n.415 — 3 novembre 1948-XXF. 
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Art. 4. 


L'Ufficio distrettuale, nel trasmettere 1 ruoli all’Intendenza, unisce tutte 
le quietanze di deposito provvisorio, relative a ciascun ruolo, consegnate dui 
singoli contribuenti. . 


L’Intendenza, accertata la regolarità dell’emarginazione delle quietanze, 
emette ordinativi di pagamento mod. 80 T a favore della Sezione di Regia Te- 
soreria, per l'importo portato in detrazione dall’intero ammontare dell'imposta 
iscritta in ciascun ruolo; ordinativi da estinguere mediante commutazione in 
quietanze di entrata con imputazione ai corrispettivi capitoli di imposta. 

Nel trasmettere detti ordinativi alla Sezione di Regia Tesoreria, l'Inter 


denza unisce le relative fatture di versamento con le quietanze di deposito 
provvisorio. 


Art. 5. 


Ove l'importo della quietanza di deposito provvisorio non sia interamente 
assorbito dall'ammontare delle imposte da iscrivere a carico di ciascun intesta- 
tario di detta quietanza, l'Ufficio distrettuale rilascia all’intestatario medesimo 
una dichiarazione attestante la differenza rimasta disponibile, con l'indicazione 
di tutti gli estremi della quietanza. 


La dichiarazione di cui al comma precedente può essere presentata in 
luogo della quietanza di deposito provvisorio ai fini della destinazione della 
residua sonima in essa indicata al pagamento delle imposte che saranno ulte: 
riormente iscritte a ruolo a carico del contribuente, 


Art. 6, 


Per i pagamenti effettuati dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 
23 giugno 1942-XX, n, 698, senza la ritenuta dell’uno per cento, l'Ammini- 
strazione provvede a ricuperare limporto della ritenuta stessa sul pagamenti 
ancora da effettuare a favore dell’assuntore per io stesso appalto o fornitura. 


Ove l'assuntore non abbia diritto ad ulteriori pagamenti relativi allo stesso 
appalto o fornitura, l'Amministrazione notifica, mediante lettera raccomandata 
ron ricevuta di ritorno, l'importo delle ritenute non operate, specificando i sin 
goli pagamenti cui esse si riferiscono, con l'invito all'assuntore di effettuarne :) 
versamento nel termine di trenta giorni da quello di ricezione dell'invito, 

Seaduto tale termine senza che Vassuutore abbia esibito la quietanza del 
versamento, l’Amministrazione si rivolge all’Intendenza di finanza perchè or- 
dini al competente Ufficio distretiuale delle imposte dirette di iscrivere la 
somma dovuta in ruolo straordinario, riseuotibile in unica soluzione alla più 
prossima scadenza, con le norme valevoli per la riscossione delle imposte di- 
rette eseluso l'obbligo del non riscosso per il riscosso. 


Lesattore, nel termine di cinque giorni dalla riscossione del ruolo straor 
dinario, versa la somma, mediante distinta in duplice esemplare direttamente 
alla Sezione di Regia Tesoreria, la quale rilascia quietanza: di deposito prov 
visorio, intestata a ciasenn nominativo compreso nella distinta, annotandone gli 
estremi su ciasenna delle Ane copie di essa, 

Ciaseun assuntore ritira la rispettiva quietanza presso Tesattore, il quale 
trattiene una copia della distinta come ricevuta del versamento da lui eseguito 
e trasmette l’altra copia all’Intendenza di finanza che comunica a ciaseuna Am- 
ministrazione interessata gli estremi delle quietanze, affinchè ne prenda noti 
rei propri registri. 


2% 


= - +4 
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Ì Art. 7. 

Allorquando i pagarpenti eseguiti dopo Ventrata in vigore del Regio de- 
cretorlegge 23 giugno 1942-XN, n, 698, si ril'eriscono a crediti che l'assuntore 
abbia ceduto, o costituito in pegno prima dell'entrata in vigore del decreto 
stesso, l’Amministrazione omette li mitenuta su tutti j pagamenti relativi a 
crediti la cui cessione 0 costituzione in pegno sta stata ad essa regolarmente 
notificata e provvede a riciperare detta ritenuta in confronto del cedente nu! 
iuodi indicati all'articolo precedente. 

Quando i pagamenti di cui al primo comma si riferisceeno a erediti che ab 
biano vià costituito oggetto di asseguazione giudiziale, non si fa luogo alla 
ritenuta dell'uno per cento, 


Art. S, 


Le somme versate in deposifo provvisorio al sensi del presente decreto 
sono vineolate esclusivamente: al pazamiento dell'imposta straordinaria sui mas- 
giori utili relativi allo stato di guerra e delle altre imposte dirette erariali. 

Per l'esecuzione sui depositi provvisori, Tessttore deve denunziare all'In: 
tendenza di finanza la morosità del contribuente entro sei mesi dalla scadenza 
dall'ultima rata non pagata. 

L’Intendenza di fimanza emette sul Aeposito provvisorio ordinativo di pa: 
gamenti a favore dell'esattore, fino alla concorrenza del eredita per Timposta 
ed accessori. 


ll presente decreto sarà recistrato alla Corte del conti e pubblicato nella 
Cinzisetta Ufficiale Acl Regno. 


Roma, addì 24 settembre 1942-XX. 


Il Ministro: Di Reven. 
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Decreto MixisteRrtALE 27 ottobre 1942:XX, n. 1405. — dMuteriziazione «l- 
VAMmministrazione «elle Ferrovio dello Stato ad assumen: ii rercizio 
posto di rudo i primi 5 idonei dopo i vmncitori del concorso « 50 posti di 
Segretario in prova, i . 


Li IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto Part. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVIII, n 1785: 

Vi*ta Tautorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di eni alta 
lettera n. 55987/1306.3.12/1.3.1 del 19 ottobre 1942-XX; 

Udita la relazione della Direzione (renerale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/171485 in data 27 ot- 
tobre 1942-XX; | 

Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


; DECRETA: 


1. — I primi cinque candidati idonei, eltre i vineitori, del concorso a 50 
posti di Segretario in prova bandito col D. M, 9 dicembre 1941-XX, n, 1723 
possono essere assunti a ruolo, — a ; i 

2. — Lo stesso numero di posti viene risèérvato in favore dei chiamati alle. 
armi in aumento a quelli ad essi riservati col su menzionato Decreto Min 
steriale, 

Roma, li 27 ottobre 1942-NX. 
i Il Ministro 
ag Host VENTURI 


Errata - corrige 


D. M. 22 settembre 1942:XX, n, 887 pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
n. 41 dell’$ ottobre 1942-XX, a pag. 4535, nella graduatoria di merito relativa al 
concorso a 100 posti di Alunno d'ordine--degli uftiei il n. 134 deve leggersi 
PELTRANI Vittorio anzicliò BELTRAMI. Vittorio, 


Parte 1 - 6.45 — 5 nvvembre 1912-NXI. 


talia. od 


i 


n 


‘ 
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Ordine di servizio n. 120. 


Apertura all’osorcizio della formata impresenziata di «Perugia-Montebello,, 


In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministero delle Comuniea- 
zioni con Decreto n. 4124 del 25 giugno 1942-XN, dal giorno 10 novembre 
1942-XXI sarà aperta all'esercizio la lermata di PERUGIA MONTEBELLO 
ubicata al Km, 32+ 764 della linea. Foligno-Terontola fra le stazioni di De 
rugia Ponte S, Giovanni, 

La fermata dista km, 4-+- 50% da Perugia Ponte S, Giovanni e Km. 
6 + 816 da Perugia; smà imprese: nziata ed abilitata al solo servizio viaggia” 
teri e bagagli che si svolgerà con ie norme contenute nell'O. S. 105/1932 e nel 
punto C dell’O, S. n. 158/1935: NVLIT. 

La fermata dipenderà dal Riparto Commerciale e del Traffico di Ancona 
e dal Riparto Movimento di Foligno. 


In conseguenza di quanto sopra, si dovranno moditicare, conformemente 
agli allegati al presente O. S. i prontnari delle distanze chilometriche e le altre 
pubblicazioni di servizio interessate, 


A pag. 18, Parte T della ‘Prefazione Generale all'Orario Generale di ser- 


vizio” — Fdizione 1936-XIV —, tra i nomi di Perugia e Perugia Ponte San 
(rovanni, inserire “* Perugia Montebello” A. 105. 


Distribuito agli agenti deîle classi 3, 5, 7,9, 12, 13 e 10. 


ALLEGATO ALLO. Sn. 120 - 1942:XXT. 


PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE 
(Edizione 1° giugno 1942-X.X). 


PARTE II. 


Tavola polimetrica N.92 (Roma-Ancona e diramazioni Roma Tiburtina-Roma 
S. Lorenzo e Foliguo-Cortona Terontola). 


Roma Termini <. .... Km. 199 Nera Montoro 


«00 Km. 107 
Roma S. Lorenza . i 


>» 1097 Narni Amelia » 100 

Roma Tiburtina. » 195 Temi . . » SS 
Roma Littorio » 185 Giuncano . . » 76 
Sette Bagni . + > 15% Baiano di Spoleto la » 60 
Monterotondo Mentana . » 74 Morgnano S. Angelo . » G01 
Fara Sabina Montelibretti |.» 162 Spoleto. . . I » 50 
Poggio Mirteto . » 151 S Giacomo di Spoleto n° >» 53 
Gavignano Sabino. » 116 Campello sul Clitunno , >» 4 
Stimigliano i . >» 142 Trevi i RA » 42 
Civita Castellana Magliano . >» 150. Foligno. , . . .. » 33 
Gallese Teverina , » 125 Spello ì i » 28 
Orte . ; » 117 Cannara . . 1... cca i 29 
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Seane AuLEGATO ALLO, S. n. 120 — 1942-XAI. 


Assisfo 0.00.00 +00 Km. 18 Fossato Ai oe im. Td 
Bastia . . » li Ca reelli di Fabriano | .-. >» SB 
Ospedalicehio 03 1 Fabriano (7. .. 7.3 I 
Perugia Ponte S. Con mmi., >» 5. Albacina . . . » 99 
Perugia Montebello ® » --- (renga Arecxia . » 107 
Perugia. . . » ni - ra S. Quirico >» II 
Ellera  Corcinno » 7 Castelplanio Cupramontana >» 120 
Monte Melino . » 25 Montecarotto Castelhellino . >» 126 
Macione CR da » 29 desi.» 135 
Torricella . . . >» 31 Chiaravalle . . » 145 
Passignano sul Trasime no >» 23S Castel Fornetti . Î >» 148 
Tuoro sul Trasimeno » -42 Falconara Marittima . » 153 
Cortona Terontola . » 50. Palombina » 156 
Seanzano Belfiore » 37 Ancona. > 161 
Pieve Fanonica . . ...,° >» 3 Ancona M. ma ‘Scalo di molo 
Valtopina . » sud > 165 
Nocera Umbra . . >» 52. Ancona MU. ma Scalo di molo 

Cdaifana. . 0.0... 82 nord... 0.0.0...» 161 
Gualdo Tadino . . ... >» 69 


PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CIIILOMETRICHE 


Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in nso presso le sta: 
zioni e gli Uffici di controllo, alla linea Cortona Terontola-Foliuno, fra i nomi 
di Perugia e Perngia Ponte S. Giovanni, si dovrà inserire: “ Perugia Monte 
bello” e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come 
n ppresso. 

Per i prontuari delle stazioni delle linee Roma-Ancona e diramazioni Roma 
Tiburtina-Roma S. Lorenzo e Folieno-Cortona Terontola, la distanza dovrà 
essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio. 

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la «distanza dovrà essere for 
mata id iinennlo Km. 7 a quella indicata per Perugia, Km. 17 a quella in 
dicata. per Assisi, Km. 161 a quella indicata per Ancona e scegliendo quella 
che dal confronto risulterà minore. 

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla 
formazione della distanza, 

NelPindice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede oppor 
tuna il nome di Perugia Montebello con il numero della pagina e il numero pro- 
UTESSIVO, 


PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENFRALE DI SERVIZIO 
(Edizione febbraio 1936-XIV). 


A_pagina 18, fra i nomi di Perugia e Perugia Ponte S. friovanni, inse- 
rire in carattere corsivo: 


« Perugia Montebello... . .. EBIA 105», 


rar IT 
de ‘a 


PA 


ale 


y% ” 
LEN. 
-» 
Pià 
Mii, sro 


ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 120 19428-X£I 


Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° giugno 1942-X.X) 


PARTE I 


— — P—€—€mÈ—————_———@———@—@——@"@1@1.’gc]«<«>cg@ggucuGGnGniti@’@““’“.—AAN = -;e*È*;. ui 
i SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE 
LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc. 


Zone e tavole IMPIANTI FISSI 


polimetriche in cui gel te i © 
trovansi comprese le Comparti ce unì SE | Piani |Grue DARA a 
STAZIONI mento hi eroi © |-=* |l caricatori | fisse fs] 
, stazioni P (o) mi te ge ponte | 
FERMATE LINKA ROVINCIA | + na È al |—_—_-|sS 

CASE CANTONIERE, eco. ASSE SEDIR be ZSSO: o Dele- Z| $ S|] 4lfele| 3 | Portata 
gazione È, © è |ES| 2 A massima È 

#| £ [a.v.P.v.| >| 8|bs|8 i 

tavole ei | È » el in O 
Zone | polimetriche % Pr GR i ‘3 tonnellate Ei 
aa ie i 31.9 Ne 5 VA GENIO RIE ESE PONS 9) OST IBIS 


Perugia Montebello @| IV 92 Foligno-Cortona Ter. 
è 


Cani 


N 
Ancona | Perugia |VA|BA| — | — SE A 
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| Segue: ALLEGATO ALL'O S. n. 120 - 1942-XXI 
PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE 
GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO Q GRUPPO D GRUPPO K 
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PARTE lII 


Perugia Montebello@| IV | 417| 521) 517| 511) 509|449 | 425| 409) 488| 416| 302|- 338| 250| 253| 466) 199| 252) s79| so4l 698| 704 921 


PARTE IV I 
Perugia Montebello ®| IV | 417| 488| 484| 478| 476/416 | 407/5892) 421) 383| 269) 816| 250) 253| 466| 199) 252) 379 487| 686| 704| 882 
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Ordine di servizio n. 121. 1 SI 


Abilitaziono della staziono di La Spezia Miglisrina al servizio del bestiamo 

Dal 1° novembre 1942-XX la stazione di La Spezia Migliarina, della linea 
(ienova-Pisa, è stata abilitata al servizio del bestiame da macello limitatamente 
ai trasporti a avro completo in arrivo e in partenza, da 

Di conseguenza, a paz. 41 Cella Parte T del ‘Prontuario generale delle di 
stanze chilometriche” — edizione 1° uingno 1942 — di fronte al nome della sta- 
zione di La Spezia Migliarina, nelle colontie 9 e 12 esporre rispettivamente le 
lettere “G".e “B" con richiamo (mm). 


In calce alla pagina stessa riportare il seguente richi, in0: 


« (m) — Limitatamente ai trasporti a carro completo di bestiame da ma- 
cello in arrivo e in partenza ». 
Inoltre, di fronte al nome della stazione di La Spezia Centrale, nelle co- 
lonne 9 e 12 esporre il richiamo (n) e in calee alla stessa pag. 41 riportare il 
secuente richiamo: 


“« (n) — Sono esclusi i trasporti a carro completo im arrivo e iu partenza 
di bestiame da niacello che Tevono essere indirizzati 0 spediti dalla stazione di 
La Spezia Migharina ». 


Distribuito agli agenti delle clussi 3, 5,8 0 15. 


LL TE esi 


Ordine di servizio n. 122. 


Istruziono per l’applicaziono del Regolamento pol trasporto delle morsi 
pericolose e nocive | 1 


Fra le merej pericolose e nocive ascritte alla 12% categoria dell'allegato 7 
alle Condizioni e Taritte per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti 
gli effetti anche i segmenti esplosivi da caccia : 


Ausonia 2... ++ Catee, 122 Gruppo 1.b) 
Sidna AL. 0 » » » » 
i Zad 


Rubra Stacchini 0.0.0. » » » » 


In relazione a quanto sopra, dovranno farsi le opportune aesinnte all’al- 
legato E dell'Istruzione per l'applicazione del Resolamento per il trasporto 
delle merci pericolose e nocive, edizione 1935. 
Distribiita agli agenti delle classi 1,2, 3,5, 68,9, 11, 12, 15, 530, 21, 32, 
51, 93, D+, 55 e 58. 


li 
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Ordine di servizio n. 123. 


| Giresseriziono dei riparti commerciale e del traffico del Compartimento di 
| Palermo. (Voggasi lO. S. n. 86 — Boll. Uff. n. 30-1941). È 


da A tar tempo dal 16 ottobre 1942 XX viene istituito, presso il Comparti. 
mento di Palermo, un nuovo Riparto Commerciale e del Traffico con sede a 

Caltanissetta, La circoscrizione del Riparto stesso e degli altri tre già esistenti 

è stabilita come risulta dal seguente prospetto. 

. °° Viene contemporaneamente istituito Ufficio Traffico di Messina, alle 

. dipendenze del Riparto Commerciale e del Traffico di Catania. 


SEDE CIRCOSCRIZIONE 


Spr e © — i fi n na ine dl Ritmi Siria vani a - —tn - 


1 PALERMO... ..| Palermo Centrale — Messina Centrale (0); Pa 
: lermo S. Erasmo - iS, Carlo (e); Fiumetorto - 
Roccapalumba Alia (e). 


2° PALERMO . . . ..| Palermo Centrale (e) - Trapani; Palermo 
Lolli - Palermo Marittima; Alcamo Dirama- 
I zione - Castelvetrano - Trapani; Castelvetra: 
no — Burgio; Salemi - S. Ninfa; Castelve- 
‘trano -— Magazzolo; Magazzolo - Rocecapa” 
lumba Alia (e); Roccapalumba Alia (e) - 
Aragona Caldare (0); Filaga - Palazzo A 

| «dmano. 


3° CATANIA . ..0.0. | Messina Centrale e Marittima — Siracusa; Val: 
savoia - Caltagirone (e); Siracusa — Ragusa; 
Noto - Pachino. 


| (Sfficio Traffico di Messina, per la sorve 


glianza sugli scali locali). 


4° ('ALTANISSETTA . . Roccapalumba Alia - Bicocca (e); Caltagirone - 

i Leonforte; Caltanissetta Xirbi - Agrigento; 

| | Agrigento - Bivio Canicattì; Bivio Canicatti 
— Licata; Agrigento - Ragusa (e). 

o —————————_____m—_t____tut—P—Pr tg 


Circolare n. 27. 
Orelogi da tasca 


Con riferimento alla Circolare n. 38/1927, pubblicata sul Bollettino Ut 
ficiale n. 40 del 6 ottobre detto anno, e n. 27 pubblicata sul Bollettino Uffi 
ciale n. 45 del 9 novembre 1939-XVIII si comunica ai. Servizi dell’Esercizio, 
perchè ne rendano edotto il dipendente personale, che a datare dal 1° novem” 
bre p. v. il prezzo di distribuzione dell'orologio da tasca senza apparecchio -per 
la piombatura viene elevato a L. 200, fermo restando il contributo di 1/3 del- 
l'importo dell’orologio. 

Si comunica inoltre che da tale data il prezzo dell'orologio da tasca con 
Oechiello per la piombatura viene elevato a L. 230, 
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Comunicato: 


Delibsrazioni Ministeriali circa le imprese ammosse a gestire servizi in ap- 
palto dell’ Amministraziono forroviaria. 


i La Commissione a ai sensi dell'articolo + del R. decreto legge 25 
febbraio 1939-XVII, 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939.. 
XVII, n. 739, riganrdante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprear . 
ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, poste- 
legrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 
9 ottobre 1942-XX presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha 
preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Minîstro delle Comunicazioni il 
3 novembre 1942-X XI 


* 


ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEUUENTI IMPRESE 


| 


Ragione Sociale 


| 
e sede legale | Specializzazione | Limite di appalto 
| | 
BAUDINO Bernardino ' Manovalanza in genere - | L. 500.000 
Fossano (Cuneo) Facchinaggio merci e | 


È 


i bagagli registrati — Pu- i 

© Jizia stazioni e piazzali | 

- .Lavatura e disinfezio- 

Ni CITI. o 

RISEGATO Bruno | Facchinaggio merci e ha: | L. 500.000" 
Verona i cagli registrati — Pul- 

zia stazioni - Manova, 

lanza in genere, 


DOMANDE PER OTTENERE ESTENSIONE D'ISCRIZIONE 
| E DI LIMITE D'APPALTO 


Ragione sociale e Specializzazione | 


sede legale e limite di appalto | Estensione 
| | 

BUCALOSSI Valton ‘| Facchinaggio merci e ba: : Manovre con cavalli. 
Livorno | gagli registrati. L. 1.000.000. 

L. 200.000. 

SOCIETA’ IN ACCOM. Manovalanza in cenere. Facchinaggio merci e ba 
VINCENZO PAGA-| 1. 500,000, gagli registrati - Du 
NO & C. | | ‘ lizia stazioni. 

Genova | . «+ (stesso limite). 
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Errata - corrige. 


Circolare n. 26. pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 43 del 22 ottobre” 
1942-X N, a pag. 342, dopo iL linea 11° intercalare: « da L. 3.000,01 a L. 4.000 
dda applicare la tassa di L. 26 per le quietanze di cui al punto e) d'importi 3. 

lopo la linea 15% intercalare: « E” superfluo aggiungere che per le quie- 
tanze di cui ai punti 6), «) e A) d’importi superiori a L, 4.000 è da applicarsi 


la tnssa fissa di 1. 3 e per Je quietanze di cui al punto e) d'importo SIPSHOE a 
1. 10.000 è da IRAJIIVDIGATE la tassa fissu di L. 6». 


Il Direttore Generale 
VELANI 


eee re Are V-- sg cr 
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Comunicazioni: Ware, appalti ece. per laveri o forniture. 


. 


= 


L. P. Licita- | Termine utile Ufficio insaricato 
LAVORI E FORNITURE T. P. Tratta. » sa mativo delle 
tiva privata resentasi ello tiebe 
A, O. Ap- delle offerte S to pra 
palto concorso appal 
fogstruzione fabbricatini isolati per | Ore 12 | 
posti di manovra in stazione di . ) PIEIR Sdi del 9 nov. 395.000 Ser. Pace DAVeN 
Koma Ternaini. 1942-XXI | 
Impianto serbatoio sussidiario in L. P | i Luo 39.600 Sezione Lavori 
stazione di Siena. ? ° __T 14 1942-XXT Firenze 
nr {Ore 12 | I. 
Sgbabià neve e ghiaccio sulla li- | Sezione Lavori 
nea Bronzolo-Brennero. | L. P. a O 330.000 | Bolzano 
Ore 18 
Ampliamento edificio postale d .ezione Laveri 
Bologna Ferrovia. i L. P. de | 230.000 O Bologna 
Impianto di una colonnina idrau- Ore 18 Sezione lLaveri 
lica in stazione di Collegno, | SARE 37.200 | Torino 
Impianti idraulici e sanitari nel Ore 12 
dormitorio personale in stazio- A. C. del 28 nov. | - Ber. PRsa Aron 
ne di Roma Tuscolana. 1942-XXI 
f PES “n 
Leaf 
vit 
EC 
pi 
o a ‘e 
A DÌ ta e 
fe { ‘4 
Cia. ci si 
3 Ù 
ì id 0: 
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° 

E Ggfs 
5 JEse | Termine utile | Servizio ca UtBica. 
3 | Quantità MATERIALE DA PORNIRSI $ ne A | presentazione incaricsto 
e * delle offerte dello pratiaha 
E) du a : 
O xd El 

4 Se: : E e % i Servizio Approv-' 
N 241,000 Stoppacci ungibordij dei cerchio- | 9.11.1942 vw 

ni delle locomotive, T. D. A. XXI vigionamenti — 


Sezione 72 


di Cuffie di riparo e ricupero olio | 13.11.1942 Dr : 
N. I cà delle bielle. psi SR e i 
ARE EIA . calli : R . o TR 
N. i qa | Riduttori Adi corrente... .. | De Pi: PILE (1a. Sezione 7a ; 
3 : , Î di 
sui } | IEEE RARA RIA 0 or 
; ingr naggi per trasmissione del 16.11.1942 5 
N. | al | movimento tachimetro. T. P. | A. XXI ta. Sezione 7a 
| Tappi per bocchettoni e per ru- 18.11.1942 | tiva 
Ni I li | binetti dei carri, i T. P. ! A. XXI Id. Sezione 7a 
Valvole e raccordi per pompe 18.11.1942 ! , ; 
“ I => oliatrici tipo Mickalk. T, P. | AL XXT. |19. Sezione 7a 
ef e o eo sana ESA eritrea ind ha 
Ù 
—_ I _ | Maniglie per ritirate delle car- . | 18.31.1942 A. Sezi ia 
i i rozze è pallini per tenace, - T. Pi A. XXI LSSEZIONert 
e /]e ee e e e ee ee e e] ee” YI "E SR -e— - — 
— | —_ | Pezzi di ricambio per carrelli . | T. P. | Ste IId. Sezione 7* 


- 
—_ 


I Direttore Generale 
VELANI 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


—-,_—T — 


Per gli impiegati dell'Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen- 
sione LL + IL 16,00 


Per i privati, le Ammmistrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . . > 82,00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 


che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio Personale e Affari Generali — dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per î privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, 
che surà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al _WBgrvivio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cani tri non assumendosi 


VP Amministrazione al Wa” responsabilità per gli even- 
Ul ® i 


. L° 
zione. (SE 
Parto. Ve 
4° 


C, 


157 QUI 


Anno XXXV -N. 46. 12 novembre 1942 
Anno XXI 


-FANISTERO DELLE COMUNICAZIONI 


e eee re ee en re: — ae 


Sd 
SI PUBBLICA IL GIWYRd 


—=——er—= W or 


Ss 35 i” \ \\d 
si INDICEN «>; 
| PARTH PRIMA - Leggi e decreti i: 
] 
19 ottobre 1942-XX — Decreto del Duce del Fascismo, Capo del ‘Governo, — 
i | Unificazione delle flange per tubazioni navali, serie leggera dii UNI 
da n. 1609 a n. 1649)... .... . 515 


, 3 novembre 1942-XXI — Decreto Ministeriale n. 1511. — Modifiche al terzo 
comma del D. M. 3 marzo 1942-XX, n. 2713, che autorizza l’Ammipistra- 
zione delle Ferrovie dello Stato ad abilitare. propri agenti alle funzioni di 
Macchinista T.V, e T.E. di 2° classe . . . 517 
Errata-corrige. — R. D. 12 attobre 1942*4XX, n. 1210 - Boll. Uff, n. 45 del 
5 novembre 1942-XXIo..0./.000 0 518 
È | PARTE BBCONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
| Circolari ed Istruzioni di durate 
indetarminata: 
Comunicato. — Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire 
servizi in appalto dell’Amministrazione ferroviaria ././....0.0 349 


è PARTE TURZA - Ordini di servizio e Circolari Gi durate 
determinata: 


Comunicazioni : 
| Gare, appalti, ece., per lavori e forniture... 0.0... 1 


—___—__m—_——_&€—__—_——— 


— ____—-  —_—_—————_—_— _--__—-  —T — _—_— aan 


— 


Roma, 1942-XXI — Soc. An. Poligrafiea Italiana - Via della Guardiola, 22 
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Decreto DEL Dvce neL Fascismo, CAPO per GoveRNO, 19 ottobre 1942-XX, — 
Unificazione delle flange per tubazioni navali, serse leggera (tabella UNI 
da n. 1609 a n. 1649) (1). 


# 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DER GOVERNO 


Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normaliz: 
zazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 

Visto il R. decreto legce 22 dicembre 1927-VÌ, n. 2615, relativo alla esten- 
sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub: 
bliche Amministrazioni, agli Enti susiliari dello Stato, parastatali o comunque 
sovvenzionati o sussidisti dallo Stato; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 
1935-XIIT, relativo all’obblico di inserire nei contratti la clausola per l’osser: 
vanza obbligatoria delle nnificazioni UNI; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo d:1 Governo, 21 lugilo 


1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni tenta: 
UNI neli ‘stabilimenti dichiarati ausiliari per lerge 14 dicembre 1931-X, nu- po: 9 
mero 1699; 0” 


Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; 
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 10 
ottobre 1942-XX; 


DECRETA - 


Art. 1. 


Per le Amministrazioni delio Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per 
gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse 
od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le 
Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli sta” 
blimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria Vosservanza delle unificazioni con- 
tenute nelle seguenti tabelle: 


UNI 1609 a 1649, 24 ottobre 1941-XIX - Flange per tubazioni navali, 
serie leggera. 


Art 2. 


Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all’articolo 
precedente, l'obbligo previsto dall’artieolo stesso decorre dal compimento di 
tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gu2- 
zetta Ufficiale del Regno. 

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno 
allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dota- 
zioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette. 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 7 novembre 1942-XXTI. 
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Art. 3. 


Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposi 
zioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni: 


a) quando per esigenze di intereambiabilità con costruzioni già in dota 
zione esista necessità, nel caso di riparazioni o per consentire la mproduzione 
di compiessi sulla base di disegni anteriori, di continuare ad impiegare ele 
menti conformi a tipi preesistenti; 

bh) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di flange che rappresentino 
un progresso sostanziale della tecnica; 

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali 
siano Imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI; 

di quando si tratti di flance destinate ad vna serie già iniziata di nasì 
appartenenti ad uno stesso programma, per le quali vi sin preminente es:genza 
di perfetta nniformita per tutte le navi della serie, 


Art. 4. 


Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza oh 
bicatoria delle disposizioni del presente decreto si trovassero nella necessità 
di diover derogare alle dispesizioni stesse, dovranno farne comunicazione all 
('ommissione Suprema di difesa. 


Art. 5. 


Nej contratti di acsuisto o di conferimento di commesse di lavoro, «a 
parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di 
contratto o di convenzione, essere richiamata l’osservanza delle unificazioni UN! 
tese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni no” 
ancora rese obbligatorie, 


Art, 6. 


Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per la unificazione nell'industria. 
UNI - Milano, 

Copie autenticate dal bollo del Sotiosegretariato di Stato per Je fabbri 
vazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna. . 

('opie non aufentirate sono invece eedute, sempre dal’UNI al prezzo nor 
male di vendita stabilito dalBUNT stesso dopo ottenuta lapprovazione della 
(Commissione Suprema di dif: sa, 


Art. 7. 


E obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle ne 
parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Eni), 
di eni allPart. 1, dovranno aequistare almeno una copia autenticata delle tabelle 
predette a misura che ciò sarà richiesto per ie loro occorrenze. 


I] presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, 
Roma, addì 19 ottobre 1942-XX. | 


Il DUCK del Fascismo, Capo del Governo 
MUSSOLINI 


"4 nin _————__—_hl____ 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIB DELLO STATO bI7 


—- - 0_—-_ ———r—rr___———_——_———@@ 


Decreto MINISTERIALE 3 novembre 1942-XXI, n. 1511. — Modifiche al tereo 
comma del D. M. 3 marzo 1942 XX, n. 2713 che autorizza VAmmiînistrar 
zione delle Ferrovie Aello Stato ad abilitare propri agenti alle funzioni iii 
Macchinista T. V. e T. E. di 2° classe, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVTI, n. 2215, rigvuardante 
le norme per gli esami di abilitazione ?lla condotta e sorveglianza delle loco: 
motive a vapore ed elettriche delle caldaie fisse e semifisse e dell locomobili 
in servizio sulle ferrovie dello Stato; 

Visto il Decreto Ministeriale 25 avosto 1942-XX, n. 467, che porta modi 
fiche al predetto Decreto 2213/1938; 

Visto il Decreto Ministeriale 3 marzo 1942-XX, n. 2713, che autorizza 
Amministrazione ferroviaria ad abilitare propri agenti alle funzioni di mae- 
chinista T. V, e T. E. di 2° classe; 

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione nu- 
mero P.A.G. 024/F/173913 in dat 2 novembre 1942-XXI del Servizio Per: 
“onale ed Affari Generali: 


Sentito il Consiglio d’Amministrazione; 


DECRETA : 


I] terzo comma del Decreto Ministeriale 3 marzo 1942:XX, n. 2713, che 
autorizza l'Amministrazione celle Ferrovie dello Stato ad abilitare propri 
aventi alle funzioni di Macchinista T.V. e T.E. di 22 elasse, seguendo le mo- 
dalità stabilite dall'art, 27 delle norme approvate dal Deereto Ministeriale 
15 febbrato 1938-XVI, n. 2219, è sosfituito dal sesuente - 

« All'esame di abilitazione non potranno essere ammessi i Macchinisti di 
34 classe e gli Aiuto macchinisti che, in possesso dei requisiti di cui sopra, alla 
data del presente decreto: 

— @abbiano superato il 50° anno di età; 


-- risultino riprovati tre volte in concorsi interni per posti di Macchi: 
nista di 29 elasse: 
(>) 


—- non siano inscritti al P. N. F..: 


— non siano in possesso delle volute qualificazioni al termini degli ar 
tieoli 61 e 62 del Regolamento del personale e dei prescritti requisiti fisici ». 


x 


Roma, li 3 novembre 1942-XXT, 


Il Mustro 
Host VENTURI 


(ze cn 
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Errata corrige. 


R. D. 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, pubblicato nel Boll. Uff. n. 45 del 
5 novembr: 1942-NNI: 


a pag. 468 - nella colonna O viferentesi alle qualifiche di Segretario prin 

cipale, Segretario tecnico principale, Disegnatore principale, Revisore princi” 

palo e Assistente lavori principale, ln classe di stipendio deve intendersi di 
L, 12.400 anzichè di L. 18.400; 


a pag. 476 — mettere il segno — al posto della » al corrispondente grao 
della qualifica di Guardabarriere (donne); 


a pag. 490 - la chiamata in calce deve avere la lettera (0) anzichè (c); 


nella stessa pagina la chiamata riferentesi alla qualifica «di Conduttore 
-rincipale deve intendersi (b) anzichè (e). 


a pag./493 - le indicazioni per la promozione per anzianità ai meritevoli 


che figurano al rigo 7° devono modificarsi nel modo seguente: 


Capo deposito di 2* elasse (2) (6) (17); 


a pag. 496 — la qualifica di Ufficiale navale di 2 classe ad personam 


che figura al 5° riso deve modificarsi in Ufficiale navale di 3° classe ad per 
sonam; 


ehe figura al 3° rigo deve modificarsi in Utficiale navale di 38 classe ad per- 
mran, 


a pag. 502 - la qualifica di Ufficiale navale di 2? classe ad personam 


l'arte I - n. 46 - 12 novembre 1942-XXI. 
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Comunicato: 


Deliberazieni Ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in ap- 
palto dell’ Amministrazione ferroviaria. 


La Commissione istituita ai sensi dell’articolo 4 del R. decreto legge 23 
febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939- 
XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese 
ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, poste- 
legrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 
23 ottobre 1942-XX presso la Direzione Generale delle Ferrovie cello Stato, ha 
preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 
3 novembre 1942-XXI 


ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE 


= == 
Ragione sociale | 


e sede legale Specializzazione 


| 


Limite di appal to 


DRIGO Luigi Facchinaggio merei e ba- L. 200.000 — 
Portogruaro (Trieste) agli registrati A. V. 

CALISTI Liberato Facchinaggio merci e ha: L. 200.000 
Gorizia gagli registrati. 


ESTENSIONE DI ISCRIZIONE DI SERVIZI 
E DI LIMITE DI APPALTO 


=» _ r——_t —__——==srr. _— _———————_— -  -. 


Ragione sociale e | Specializzazione 0 
sede legale e limite di appalto Estensione 
i i FISESTORORI Ì 
SOC. AN. COOP. E MI - ; Facchinaggio merci e ba- L. 2.000.000 


TUA FRA I POR- | gagli registrati. 
TABAGAGLI DELLA L. 1.000.000. 
STAZIONE DI FI: 

RENZE S. M. N. 

Firenze 


re rr cc Tris isa TP TIETTTT==T =. ro. iu _’P__ao@mtm—@—t—rr—rmmÉ__@————@—@——t@——@——_—t—t€ttmtem—mm——m—m—_m——m—m_—_—m—m6——m—_—__—_——Ém__—————————— o 
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CONFERMA D'ISCRIZIONE CON RIDUZIONE DEL LIMITE DI AP- 
PALTO — RIGETTO DI DOMANDA DI ESTENSIONE AL SER- 
VAIL DELLE MANOVRE. 


-———@@@P—P 


Ragione sociale | 
e sede legale 


Specializzazione Limite di appalto 


| 
DOGLIOTTI Piero ('arico e scarico materiali 
(tenova ‘»— Facchinaggio merci e 
| i bagagli registrati- Ma- 
novalanza in genere. 
Tllimitato. 


L. 3.000.000 


° CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
(Art, 7, lett. f) R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309). 


)’ANGELO Giuseppe Manovalanza in genere. L. 500.000. 


Alessandria I 
| 


— 


Il Direttore Generale 
VELANI 
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Comunicazioni: Gare, appalti ece. per laveri e ferniture. 


G., Gare I rto ui 
L. P. Licita- | Termine utile| <P | Useio incarica 
sione privata per la PE REOREE 
LAVORI E FORNITURE T. P. Tirol Divsnaziane mativo delle 
i va privata dello ratiche 
A. O. Ap- delle ofterte dà si 
palto concorso aPP 
Due paranchi elettrici della por- | | ai _ 
tata di 2 tonn. ciascuno, desti- A.C. 130 novembre vd a 
nati alle Officine Rialzo di No- 1942-XX1 si S za ; È 
vara e di Gorizia M. S. | I | NEGA LET SA ENZe: 
Lavori all'impianto di segnala- 16 novembre | x Ufficio I.E.S. I 
mento sulla linea Roma-Formia. | 1 P '1942-XXI D30:000 ‘Rome 
Costruzione fabbricato ricovero Ore 18 | 
autoscala e operai in stazione ' L. P. del 16 nov. 72.608 Sezione Lavori 
di Narni, 1942-XXI | ANCOnE 
Impianto illuminazione elettrica | Ore 12 a 
nelle case economiche di Reggio '  L. P. del 17 nov. 95.000 | Ufficio T.E.8. 
Calabria. i 1942-XXI | Reggio Calabria 
Costruzione nuova stazione dî Ore 1200 ‘ pra 
S. Severa, di una casa canto» i L. I I del 18 nov. © 3.401.000 PRESSRO oli 
niera e fabbricatini accessori. 1942-XXI _ DIS 
Prolungamento marciapiedi e re- ; Ore 18 ne | 
cinzione lato mare della stazio- | | L. P. del 19 nov. o 131.950 | Res DANenI 
ne di Riccione, a 1942-XXI va DS 
Raccolta di detriti di carbone | Ore 18 Î Sezi fanne 
Ma- | L. Pr. 123 nov. | 126.8 ezione Lavori 
nella stazione dit Catanzaro Ma I pi | na | Reggio Calabria 
q v 
È of; 
E 3° 3 La ‘"emine utile | “ervisio 00 Uffiale 
i È 
9 | Quantità MATERIE 0/ PONLIRZI 3 al | presentazione inentiesto 
Ì e i delle ofterte delle pratiche 
di | di fu i 
D i E 
N | 6,000 Isolatori degli archetti trolley | | 16.11.1942 Servizio Aporov- 
2. » i 3) “a a AXIO | vigionamenti - 
| | | sa | Sezione 72 
firanti a triangolo e materiali | 16.11.1912 : DEE 
a ! a | vari per freno locomotive. __T. P. | A. XXI Id. Fezione 7s 
ae s ae sou0. I 
N. | 8 Trasformatori autoregolatori . | A. CC. | 20.11.1942 Id. £ 
| x I golatori | IXX “\ | dl. Sezione 72 
« | Berretti per la Milizia Ferrovia- | 10.12.1942 De ; 
N. | LICORO o ria c Postelegrafica, i T. P. I A. XXI Id. Sezione 544 
‘one © Talia di guanti di pelle nera per | I 21.12 1948 i . 
Ni 100 | la Milizia Ferroviaria. « I i Me 
È Ti Diret'ore Gonorale 
ddr VELANI 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato în servizio od in pen- 


#tOne LL... +++ «Lo, 16,00 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie | 
eorrispondenti ed altri enti . . . . . >» 3200 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio Personale e Affari Generali -— dal 1° gennato 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata. 


e 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e per î privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, eco., all’indirizzo, 
che 8arà da essi indicato, a merzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare aKAtwugio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiament MR Findirizzo, non assumendosi 
l Amministrazione alcun&Yesponsabilità per gli even- 
tuali disguidi causati La mancanza di tale comunica- 


. A, © 
zione. CS boe i, 
DZ : Pi l 
» NO) av ‘3? 
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ReGio Duerero-LEeGGE 2 ottobre 1942-X X, n. 1231. — Norme per la disciplina 
dii viugii sulle linee automobilistiche e filoviarie estraurbane (1). 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
IMPEATORE D'ETIOPIA 


Visto il Nostro decreto 14 luglio 19537-NV, n. 1725, convertito nella levre 
253 dicembre 1937-XVI, n. 2562, relativo alla concessione di filovie; 

Vista la leege 28 settembre 1959-NVII, n. 1522, concernente la disciplina 
decli antoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime 
di concessione all'industria privata: i 

Visto l'art. 18 della lezge 19 gennaio 1959-NVTI, n, 129; 

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per 
l'interno e del Ministro per le comunicazioni; 

Abbiamo decretato e deeretiamo ; 


Art. 1. 


Per la durata della guerra sono ammessi a viaggiare sulle autolinee e 
filovie estranrbane soltanto coloro che abbiano bisogno di servirsi di detti mezzi 
di trasporto per motivi di lavoro, o di studio, o attinenti attività agricole, in- 
dustriali, commerciali, o per altre riconosciute necessità, proprie o familiari. 

Salvo le eccezioni di cui al successivo art. 3, Vaccertamento delle condi 
zioni di cui al comma precedente è demandato al podestà, assistito da nna ap- 


posita Commissione, 


Art. 2. 


A coloro che si trovano nelle condizioni previste nel primo comma del- 
Vart. 1, il podestà rilascia una tessera o un permesso, valevoli rispettivamente 
per più viaggi o per un solo viaggio di corsa semplice o di andata e ritorno. 

Detti documenti non danno diritto a] viaggio se non nel limite dei posti 
disponibili. 

Con decreto del Ministro per le comnnicazioni, di concerto col Ministro 
per l'interno, saranno approvati i modelli delle tessere e dei permessi e saranno 
altresì stabilite le norme per il rilascio e per l’uso di detti documenti, 

I rilascio dei documenti medesimi potrà essere subordinato al paramento 
di un corrispettivo a titolo di rimborso di spesa entro il limite massimo che 
sarà stabilito con decreto del Ministro per le comanicazioni di concerto col Mi- 
nistro per l’interno. 


(1) Pubblicato nella Gaszetta Pfficiale n. 259 del 2 novembre 1942-XXT. 


Pemnte I — n. 47 — 19 nòvembre 1942-XXI 
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Art. 3. 


- 


I documenti di viaggo rilasciati per ragioni di servizio dallo Amministra- 
zioni civili e militari tengono luogo dei permessi di cui all’art. 2. 

Neji casì di accertata urgenza il permesso a compiere il viaggio pnò es- 
sere rilasciato anche Ani Reali carabinieri o dalle autorità di pubblica sicurezza, 


Art. 4. 


Chiunque è sorpreso a viaggiare senza essere munito di uno dei documenti 
indicati negli articoli 2 e 3 è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire 
cinquecento, 

Alla stessa pena socciace l'agente dell'impresa esercente che ammette a 
viaggiare persona non munita dei documenti anzidetti. 


\ 


Art. 5. 


TN presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di pub- 
chicazione nella Gazzetta Ufficurle Acl Regno delle norme di eni all'art. 2 e 
sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. 


TI DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l’interno e il Mi- 
nistro per le comunicazioni seno antorizzati alla presentazione del relativo di 
segno di legge. 


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sicillo dello Stato. sin in- 
serto nella Raccolta ufficiale delle Jegcj e dei decreti de! Regno d’Italia, man- 
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX. 
VITTORIO EMANUELE 


MussoLINI — Host VENTURI. 


Visto. 7 Guardew.igilli: GRANDI. 


se * 


—- dall nti &5 


-w — 
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DecrETo MINISTERIALE 20 ottobre 1942-XX, n. 1382. — Erogazione a favore 
della Fondazione AV Legione Luigi Razza delle somme non corrisposte 
per sndennità di milizia e per pr: mio d'interessamento. 


IL MINISTRO FER LE COMUNICAZIONI 


Vista la r>lazione della Direzizne Generale delle Fersevie dello Stato (Ser- 
vizio Ragioneria), n. R. 19954/1.1,2 dell’8 ottobre 1942-XX, relativa alla ero- 
gazione a favore della Fondazione XV Legione Luivi Razza delle somme non 
corrisposte per indennità di milizia e per premio di interessamento al personale 
in servizio di milizia ferroviaria nei giorni in cui trovasi a scontare una pu- 
nizione; 

Sentito il Consiglio di Amministrazione: 


DECRETA: 


Le somme relative all'indennità di milizia, al premio di interessamento v 
alle aliquote del premio per ore di lavero, che in base alle vigenti disposizioni 
non vengono corrisposte al personale in servizio di milizia ferroviaria nei giorni 
in cui trovasi a scontare una punizione, sone da devolvere a favore della Fon- 
dazione XV Legione Luici Razza della Milizia Nazionale Ferroviaria, eretta 
in Ente Morale col R. D. 11 gennaio 1940-NVIITI, n. 236. 

Il presente deereto ha vigore dal 1° del mese successivo a quello della sua 
approvazione; le reiative norinme di applicazione saranno coneretate dal Ser- 
vizio Ragioneria delle Ferrovie dello Stato di intesa col Comando della Mi- 
lizia Nazionale Ferroviaria, 


Roma, li 20 ottobre 1942-XX, 


Il Ministro 


HosT VENTURI 


Parte I —- n. 47 — 19 novembre 1942-XXI 
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Ordine di servizio n. 124. | 


Trasformazione della fermata impresenziata di « Pontecchie Marconi » in 
fermata presenziata. 


La fermata impresenziata di ‘‘Pontecchio Marconi”, della linea Bologna- 
Pistoia-Firenze, viene dal giorno 1° dicembre 1942-XXI trasformata in fer- 
mata presenziata, 

Detta fermata distribuirà biglietti per determinate località e sarà gestita 
con le norme in uso per case cantoniere (art. 31 delle “ Norme Viaggiatori” 
e art. 24 delle “Norme per i bagagli”) e sarà amministrata dalla stazione di 
Casalecchio di Reno. 

Di conseguenza, ‘nella Parte I del ‘‘Prontuario Generale delle distanze 
chilometriche della Rete dello Stato” — edizione 1° giugno 1942-XX, a pa» 


gina 60 nell’elenco alfabetico, si dovrà sostituire il segno ® con 


e nelle colonne 7 e $ modificare il richiamo (4) in (19). 
Nelle Parti II, III e IV cel Prontuario suddetto, delinea alle 


pagine 54 (tav. 83), 55 e 115 si dovrà modificare il segno . in n'a 


Alla ‘’Prefazion: Generale all'’Orario Generale di servizio”, Parte T, di 
contro al nome di detta termata espo:re il segno i 


Distribuito agii unenti ‘delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 1, 9; 12, 13, 15 e 16. 


Ordine di servizio n. 126 
Cambiamento di nome della stazione di Merene-Foutenuovo. 


La stazione di Merone-Pontenuovo comune alla nostra linea Lecco-Como 
e di transito colle Ferrovie Nord-Milano, ha assunto la nuova denominazione 
di ‘‘MERONE”. 

Dj conseguenza, nel “Prontuario Generale delle distanze chilometriche 
fra le stazioni della Rete dello Stato” (edizione 1° giugno 1942-XX), Parti T, 
LI, III € IV, nella ‘‘ Prefazione Gererale all’Orario Generale di servizio”, nei 
prontuari dei servizi cumulativi, viaggiatori, bagagli e merci nonchè nel pron- 
tuario dei servizi di corrispondenza per i trasporti celle cose ed in tutte le 
altre pubblicazioni: di servizio nelle quali trovasi indicato il nome i detta 
stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione, 

ll Controllo Viaggiatori e Bazagli di Firenze provvederà per la sostiti- 
zione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, 
a tariffa intera € ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate. 

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di diecinbre 
1942-XXT, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglieiti 
da stamparsi col nome di *‘ Merone”, 

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, 
dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al Controllo su menzionato. 


Distribuito agli agenti dell“ classi 3, 4, Di T. 8, 9,1530015, 


Parte Il — n. 47 —- 19 novembre 1942-KXXT, 


352 BOLLETTINO UFFICIALE DELL'UE FERROVIE DELLO STATO 


stan E lr - — + e e i - -____ 


—_——————€€€€6 — — —————y y  “€T Ovtd°a oa4_ 4 


Comunicato: 


Deliberazioni Ministeriali circa lo improso ammesse a gostiro servizi in ap- 
‘palto dell’ Amministrazione ferreviaria. 


La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto legge 23 
febbraio 1939-AVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939- 
XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese 
nummesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, poste- 
legrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 
13 novembre 1942-X XI presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, 
ha pyeso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 


. 17 novembre 1942-XXI, 


ESTENSIONE D'ISCRIZIONE 


- —— -——» € ———————m6€m 


SR i E n + 


- _————— r—-—-—r. . - 


* ©‘ Ragione sociale e | SNpearalizzazione 


Do 
sede legale e limite di uppalto | Estensione 
(Aa Ù "a ì 
MORGANTE Antonio . Manovre e servizi acces L, 1.000.000 
Genova Samplierdareva som. | 
TL. 590.000, 
NECCHI Federico Manavalanza in genere - | Manipolazione materiali 
S. Genesio (Pavia) Facchinaggio merci ep; stesso limite 
bagagli registrati. | 
ROLLO Luigi Facchinaggio merci e ba- | L. 200.000 
S. Cesario di Lecce | racli registrati. 
IL. 100.000. 
Errata-corrige. 


Boll. Uff. n. 45 del 5 novembre 1942-XXI. 


Società in ace. Vincenzo Pagano e C. - Genova. — Nel limite di appalto, 
anzichè L. 500.000, leggasi 5.000.000, 


Roll. Uff. n. 46 del 12 novembre 1942-XXL 


Drivo Luigi - Portogruaro (Trieste). — Nella specializzazione, anzichè 
facchinaggio merci e bagagli registrati G. V., legsasi facchinaggio merci e 
baczagli registrati. , | 


Il Direttore Generale 
VELANI 


dns d'arte ii — n. 47 - 19 novembre 1942-XXI. A 


intra: vii nti 
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Comunicazioni: @are, appalti ecc. per lavori e forniture. 
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a. Gare Im 
i I porto 
rai di e utile | pprossi- | Ufficio incariento 
per la 
LAVORI E FORNITURE T. P. Tratta. : mativo ? delle 
tiva privuta | Presentazione dello siiatia 
A. C. Ap- delle offerte P 
palto concorso appalto 
rc altli, ilo ee 
Manutenzione armamento linea L. P si I 160.000 Sezione Lavori 
Noto- Pachino. 1942-XXI Palermo 
IRE: 20 IE] e eeeenNeTT 68È**£STYTZZ? TEA 
Manutenzione < armamento  linca | L. P Pegi La 243.000 Sezione Lavori 
Siracusa-Licata. | aa | 194° .XXI Î Palermo 
6 = siii ul o | 
Sistemazione e impianti della Squa- Ore 12 
ara Rialzo della stazione di! L. P.' ‘del 24 nov. [8 440.000 USZIODO oa 
Fiume. | | 1942-XXL MIESTO 
Costruzione. lucernarl nel F. V.: L. P. ut i —_ ‘19.000 , Sezione “ esluns Laval — 
della stazione di Trento. j Ì | 1942-XX1 | Bolzano 
Costruzione fabbricatino uso a Ore 12 
gazzino merci in stazione di Poz. L. P. del 25 nov. I 233.000) | RO 
 zolo Formigaro. VEE ACCO 1942-XXLO |__| ° si 
19) ! Ore 18 | 
Costruzione nicchie per ricovero L. P idel 26 nov. | 167.550 Sezione Lavori 
personale nella galleria Magione. | i (1942 XXL (°° | Ancona 
== 1111111919999 ‘Gt te@OIò | ——— n —— — 
Sistemazione mas-icciata linea Bo. L. P i PR 1/0 | 770.00 Sezione Lavori 
logna-Rimini. DR 1942" XX1 | | Bologna 
Rinnovamento ml. 20.000 di bina- | Ore 18 
rio e n. 22 scambi sulla linea | L. P. ‘ del 27 nov. | 700.000 Reale Avo 
_Portogruaro- -B, Galleria. — DE: us | 1942-XXI 
Raccolta detriti di carbone in st- L. P a HE pi si 8100} Sezione Lavori 
zione di Paola. 1949-XX10 Reggio Calabria 
Fornitura mobili per arredamento i Ore 12 Ah 
locale rivendita di giornali e ta- L. P. | del 9 dic. 125.000 FAROE 
bacchi in. stazione. di Littoria. — 1942-XXI 
— loi È récecouti@( Jap 
Es ci | 
n | G82s | 
si | : ® cs È lermimne uil ervisio sà Uffiein 
È (SLRE 
© Pesa Se presentazion: | inosricostio 
- I 3 | 
» | , _ delle eflerte delle prattohe 
d | Au Du | 
D N 8 
| 4 9 : ì ni Ta i Servizi Pi 
id | > Cop rechi e ca mere. di ghisg pel T. P. 27 11. 19 12 | pe rate e 
compressori meccanici: A. XXI | sezione 73 
| LS #1 
| Ganci di trazione di tipi wari 30.11.1912) 
Sr ho per veicoli e locomotive. | T, P. | A. DEIR e Sezione 7* 
È | | Contattori elettromagnetic i per iano? di 10 12.1942, 
r ZIO | - ‘ 5 st Id. S a 
se ni motori trazione. | T. FP. | A. XXI odiate. 
« a 
O Il Direttore Gonerale 


VELANI 


Ce  —— — _-————__;stmsi 
* 


| CONDIZIONI D'ARBONAMENT® 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
| ferrovie dello Stato in servizio od în pen- 
SIONE 2 LL .. 16,09 


Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
eorrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio Personale e Affari Generali - dal 1° gennato 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore, Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata. I 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e per è privati e Ammini- 
strazioni lit in corris ppndenza, eco. , all'indirizzo, 


4 AmministraZioRi a nad È 
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Decreto MinisreriaLe 17 novembre 1942-NXT,-n. 1681, — Graduatoria degli 
idonei dil'eogncorso a 3006 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visto il Decreto Ministeriale "9 dicembre 1941-N N, n. 1704. 

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
(Servizio Personale e Aifari Generali) n, PAGO 040/24/171458 in data 17 
novembre 1942-XNI: 

Sentito il Consiglio di Amministrazione ; 


DECRETA: 


1 — F'approvata lPante:ssa graduatoria degli idonei del concorso a -300 
posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni. 
— I vincitori sono nominati in prova. cono decorrenza 15 Saran 


1942- XXI, data in eni dovranno assumere servizio nelle località che saran 
indicate dilla Direzione frenerale delle Ferrovie dello Stato. 
Roma, li 17 novembre 1242-:XNI.. 
n | Il Ministro ‘ 
ost Venti 
ITosr VE ur 


GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO A 2300 POSTI x 
DI ALUNNO D'ORDINE IN PROVA DELLE STAZIONI 


1. DESIRELLO Armando 25. CIOFALO Francesco 

2. TROISI Archimede 26. DI VINCENZO Antonino 
3. CATRANI Antonio 27. NESPOLI Riccardo 

4 MALVALDI Renato I 28. NATALICCHIO Michele 
5. RISALITI Acostino 29. BINI Alfonso 

6. CASTELLANI Ugo 30. CALANDUCCIO: Davide 
7. GALLIANO Mario 31, IASIELLO Arturo 

8. LONGANESI Giuseppe 32. DE MARTINO Giuseppe 
9. CASARETTA Alfonso 33. MERCURIO Lnmizgi 

10. CIATI Aldo :34. PAGAN Antonio 

11. CLOCCHIATTI Amos 35. VECCHI Luigi 

12. GERI Osvaldo 36. BASSINI Gino 

13. COLAPRETE Vincenzo 37. VIALE Paolo 

11. BARTOLI SIL 38. MASTROSERIO Mariano 
15. GRANDI Settimio 39. FERRARO Enrico 

16. MANNUCCI Mario 3 40. CARELLA Mario 

17. CANTARINI Domentieo 41. MENDOZZA Livio 

18. ORLANDI Alberto 42. BIAGIANTI Luca 

19. ROGGERO: Carlo 43. GIOVANNINI Oliviero 
20. MAGGIOLI Marcello 44. LEONARDI Alberto 
21. D'’ANNA Mario 45. MANZO Uso 

22. ROSSI Crescenzo 46. LECCHINI Ezio 

23. DELLI CARRI Aldo 47. NARDI Mario 

24. RICCI Mario 48. TRAPANI Paolo 


Parte I — n. 48 — 26 novembre 1942-XXI. 
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FACCIOLI Giuseppe 


7 CORALLI Mario 

- AMICOSANTE Liberato 

2. DEGLI ESPOSTI Germano 
3, MAZZOTTI Paolo 

. BARRECA Vineenzo 

5. NICOLA Antonio 

i BEDESCIHII Antonio 

- MACCHIA Enzo 

. RUEFO Sante 

. FRITTELLI Fabio 

0. BELTRAME Giuseppe 

. BOCCAFOGLI Giancarlo 

. BERGIANTI Nardo 

. COSTA 
. CERRI 
. BENCIVENNI Mario 
i GTANNINI 
7. MORAZZON] 
- HORPDANO Gennaro - 

. GANKEO Antonio 

. PIERACCINI Ildefonso 

. VENTURI Giovanni 

. DI GIRONIMO Ginseppe 

. TONELLI Domenico \ 

. COLIZZA Biagio 

. TORRIERO Gioxannino 

i ARMELLAINO Enrico 

. TAPPA Francesco 

. MORVILLO Guido 

. CERONATO Asennio 

. BRACCHETTI Alfredo 

- GUIGGIANI Vasco 

2. IRATO Stefano 

. ZITO Ginseppe 

. SCAPECCHI Paladino 

. CURSARO Vincenzo 

. CAROLLO Lavio 

. LONGO DPomenico di Stefano 
. ZANARINI Ferruecio 

3 SCARAMUZZA Paolo 

. GIOVANNETTI Paolo 

. PALMIERI Mario 

. GIACHI Giovanni 

. GERIA Antonino 

. CARASSO Vincenzo 

. CIOCCOLO Cesare 

. DONADONT Ulrien 

. NAMMARINI Fzzelino 

. TENTI Telemaco 

. DE MARIA Dino 

. FABBRANT Adolfo 

. FA\BBRRT Armando 
MARCELLI Enzo 

. MOLFESE Michele 

. CANGIANO Vitale 


Tullio 
Achille 


Settimio 
Armando 


O. MARBELLI Marcello 

ì. FIOROTTO Virgilio 

. LUPI Fiore 

. MILO Cristoforo 

. DI CRETICO Gino 

. MELANI Gaurtano 

. DEGLI ESPOSTI Gian Leone 
. PRATICO” Venanzio 

3. PETTURUTI Carlo 

. BRUNETTI Mario 

. CARA Paolo 

ì. J|FABBRI Alfiero 

t. D'POFFIZI Renato 

. CASOLI Alessandro 

. GIORDANO Salvatore 

. MENICHELLI Angelo 

. CIPRIANI Amleto 

2, BADALASSI Mario 

3. PULLERA” Carmine 

. NENCI Gaetano 

. FALLAVENA Antonio 

- MUSITANO Eduardo 

.- FABIANI Angelo di Ferdinando 
. ROLATI Vincenzi 

. BASSI Bruno 

. CIPRIANI Mario 

. BIBBIANI Osvaldo 

2. MARINO Attilio 

. D'ALOTTO Domenico 

. 4ITTER Feidio 
. GRASSO Stefano 

i FASANO LUuigi 

. NICCOLINI Omero 

. DOTTINO Franeo 

. SACCO Tommaso 

. BALESTRI Giovanni Battista 
. PAMPANA Mario 

. SANDRI Imici 

. ANGELI Libero 

. GAGGIOLI Ferruccio 

. VASONE Stetano 

. BARBESINO Antonio 

. RUBINO Paolino 

. TASSITANO Giuseppe 
9, LAGANA’ Francesco 

. IALENTI Alfredo 

. ANGELINI Sergio 

2. LORENZINI Mario 

. CAVALTERO Guido 

. BUTTIGLIONE Marcello 
5. MONETTI Ezio 

. RUGGIERO Biagio 

. CONCIANI Giuseppe 

. MOSSELLO Bartolomeno 
. CAMPLONECGiho di Domenieo 
. DE ROSA Salvatore 


pure | 


au: 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


FERANT Rodolfo 


. CANTINI Valerio 

35. DAGNINO Bruno 

. MARTINI Bruno di Saverio 
. TOSATTI Roberto 

. ANGORA Pasquale 

. DI NAPOLI Carmine 

. BARACCO Vincenzo 

. ESPOSITO Laici 

. MINOTTI Renato 

. MARZILLI Eleuterio 

. MANNUCCTI Aldo 

. TRABALZA Paolo 

. TARTAGLIA Emilio 

. GUERRI Gino 

. MENSI Pietro 

. DE DOMINICIS Giuseppe 
, VERZELETTI Leone 

. MARTANO Bruno 

. BIAGINI Mario 

. TRASACCO Vincenzo 

. BARLETTA Giulio 

. CASTELLO Nicola 

. MONDOVECCHIO Alighiero. 
. MOISO Dante 

. LAGANA’ Antonino 

. SCARPETTI Giuseppe 
. GIUSTINIANI ’Alfeo 

. VEROLINO Imigi 

. ESPOSTTO Renato 

. GABBRIELTLI Marcello 
. MALVALDI Flettrio 

. DE ANGELIS Mario 
. CUCCO Aurelio 

. PALCONT, Nicola 

. LEONI Adelio 

. FONTANAROSA Unici 
. GROSSO Nino 

. VICARIOTTO: Bruno 

. VIZZINO Francesco 

. ROMOTIT Angelo 

. MORONI Rinaldo 

. LOMBARDI Cesare 

. BANDIERT Mauro 

. GIOVACCITINT Brunero 
. DATDONT. Ginsenpe 

. DETM.A PRTTE Michele 
. CHIUSOLO Vinernzo 

. RIGANO Fnrico 

. RREZZI Pietro 

. RAGITANT Carlo 

. PATRT Domonien 

. RISSONE Mario 

. ARDOTNO Anceola 

. MAZZONT Rinaldo 

. SCAPPARONE Cesare 


- LO GEUDICE Francesco 
. GRASSI Achille 

9. BORTOLUSSIT Lnigi 

. TARTARINI Remo 

. FORTI Renato 


222. BRATUZ Cirillo 


. CASTELLUCCI Attilio 

. SOTGIU Salvatore 

. MARINELLI Gueltelmo 
. RUGGIERT Evandro 

-. SALVINI Renzo 

. TRISCIUZZI Ubaldo 

, LAMBERTI Silvio 

. MARTINI Bruno di Gabriello 
. CELENTANO Tenazio 
2. TRILLINI Carlo 

. CACIAGLI Rodolfa 

. DEL PACE Luciano 

. RIBONI Umberto 

. BELTRAMELLO Bruno 
. MONTESIT Armando 

. DE ANGELIS Domenico 
9, ZANENGA Ulisse 

. PERRANDELLO: Carlo 

. BISSON Giuseppe 


242. BELSITO Domenica 


. VENEZIANO Alberto 

. NASTASI Gabricle 

. RUBICHINI Livio 

. MASTROLIA Giuseppe 
. AMATRUDA Terenzio 

. D'AGOSTINO Vineenzo 
. GRAVAGNA Antonino 
. TRAINO Giuseppe 

. TETTAMANTI Bruno 

. FIOCCO: Sergio 

. BORGIA Manlio 

. ANOARDT Giuseppe 

. D'ANTELLO Nicola. 

. TAGLIETTI Silvio 

. PANDOLFO Artonio 

. MAZZESCHI Enrico 

. MALASOMA Lando 

. DELLA MEA Clemente 
. ZILIOTTO Frnesto 

. MUSSOLIN Luigi 

. CORVINO Corrado 

. RAJA Gaetano 

. STLVESTRELLI Ottorino 
. PAPALINI Arturo 

, NAGY Ortensio 

. MARMOCCHI Atamante 
. TRUCCHI Ottavio 

.. CARCERERI, Pompeo 

. FAGN'ANT Piero 
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. MARINACCIO Pompeo 
5. BANDINI Alberto 

. BALICE Michele 

- TOSCANO Gaetano 

.- SCUDERI Michele 

. QUESANI Nereo 

. BELLINI Elio 

- TAGLIERI Dante 

+ MANCINI Nazzareno 

. CUCCHI Domenico 

2. PETILLO Carmine 

3. STAGI Elio 

. SOLIMANDO Antonio 
. PIGNANI Carlo 

. VIZZA Filippo 

. MOTTA Biagio 

. COGNINI Dino 

. PARMIGIANI Giuseppe 
. PICCOLINI Giuseppe 
. LEPORE Antonio 


292. CIPRIANI Eugenio 


. CARONI Liberio 

. GUERRI Giuseppe 

. DE DOMINICIS Amedeo 
i VERDELLI Valdo 

. ZENERE Luigi 

S. VANNONI Livio 

. ZENGA Mario 

. BOZZI Ottorino 

. STROPPA Aleandro 
. ESPOSITO Dino 

. GARIZIO Pier Emilio 
. FIOCCO Gaetano 

. RICUPERO Giuseppe 
. CAVOTTA Gaetano 

. TATUTI Renzo 

. FANTUZZI Giuseppe 


309. NICOLINI Ettore 
310. CAMPAGNA Domenico 
311. SCHIAVONE Gaetano | 
312. CELONA Giovanni 
313. PAPINT Attilio — 
314. GIAMBLANCO Vito 
315. MORO Vittorio 

316. D'AVINO Carmine 
317. DI STEFANO Girolamo 
318. TRINCIAVELLI Fosco 
319. PORTOGHESE Gaetano 
320. GROSSI Orlando i 
321. PERGOLESE Domenico 
322. LANFRANCO Orazio 
323. PASTORINI Valerio 
324. PETRUCCI Abramo 
3925. BRACCINI Oreste 
326. SCALONI Altredo 
527. FAVORITO Giuseppe 
328. COSENTINO Filippo . 
329. CAPUTO Claudio ‘ 
330. DASCOLA Nicola 
331. OLIVIERI Natale 
332. RISTA Serzio 

333. ALFONSI Renzo 

334. CECCHI Mauro 

335. DE SIO Vincenzo 

336. MARIN Vittorio 
337. LA ROSA Domenico 
338. TESOLATO Antonio 
339. RIVAROLI Luigi 

340. PARRI VINICIO 
341. TOCCI Uzo 

53429. FANTASIA Tommaso 
343. GOVERNA Leonardo — 
344. LUCIOLI Fz:0 
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Decrero MinisreriaLe 17 novembre 1942-XXI, n. 1682, — Autorizzazione al- 
PAmminbstrazione dille Ferrovie dello Stato ad abilitare propri agent. 
alla funzione di Macchinista di 2* classe. 

) 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


1 
Visto il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n, 2213, riguardante 
le nonne per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle loco- 
motive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomo- 
bili, in servizio nelle Ferrovie dello Stato; 
Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 
17 novembre 1942-X XI, n. PAG, 040/16/181133 del Servizio Personale e Af- 


fari Generali; 
Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


DPORPlTA: 


L’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata, ai sensi del- 
l'art. 26 delle Norme approvate con Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-X VI, 
n. 2213, ad abilitare propri agenti alla funzione di Macchinista di 2° classe, 
seguendo le norme stabilite dal successivo art. 27. 

Al conseguimento dell’abilitazione predetta potranno essere ammessi tutti 
i Macchinisti di 3* classe e gli Aiuto macchinisti: 

a) provenienti dai corsi Allievi fuochisti non posteriori a quello tenuto 


nel 1937-1938 per i vincitori del coneorso per Operai allievi fuochisti indetto 
con D. M. 9 novembre 1937-XVI, n. 1199; 


b) provenienti da altre qualifelia del personale che abbiano una anzia- 
nità di nomina a Fuochista od Assistente T. E. non posteriore al 1° marzo 
1940-X VITI. 

All’esame di abilitazione non potranno essere ammessi i Macchinisti di 
3° classe e gli Aiuto macchinisti ehe, im possesso dei requisiti di cui sopra, alla 
data del presente decreto: 

— abbiano superato il 50° anno di età; 


— risultino riprovati tre volte an concorsi interni per posti di Macechi- 
‘nista di 23 classe; 


— non siano iscritti al P._ N. F.. 


— non Siano in possesso delle volute qualificazioni a’ termini degli ar- 
ticoli 61 e 62 del Regolamento del personale e dei prescritti requisiti fisici. 
Per il conseguimento della abilitazione occorre aver compiuto 25 anni di 
età, aver viaggiato come Aiuto macchinista per un periodo complessivo non 
inferiore a due anri ed avere ottenuto la nomina a stabile. 


Roma, li 17 novembre 1942-XXT. 


Il Minsstro 
Mosr VENnTUR 


Parte I — n. 48 —- 26 novembre 1942-XXI. 
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Ordine di servizio n. 126. 


Cambiamento di nome della stazione di Giarre Riposto 


La stazione di Giarre Riposto della linea Messina-Catania-Siracusa, ha as- 
sunto la nuova denominazione di ‘‘“JONIA”, 

Di conseguenza, nelle Parti 1, ILL e IV del “Prontuario delle distanze eni- 
lometriche fra le stazioni della Rete dello Stato” (edizione giugno 1942), ri- 
spettivamente alle pagine 35, 34 e 74, si dovrà depennare il nome di Giarre Ri- 
posto e le relative indicazioni e alle pagine 40, 36 e 79 inserire fra i nomi di Jesi 
# Joppolo, quello di *‘Jonia”, riportando le indicazioni esistenti per Giarre 
Riposto, 

Nella parte IL del Prontuario stesso, a pag. 98 — tabella polimetrica 128 — 
modificare il nome di Giarre Riposto in quello di “Jonia”. 

Nej Prontuari manoseritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici 
di controllo e nelle stazioni si dovrà: 

— nell'indice alfabetico depennare il nome di Giarre Riposto ed inserire 
fra i nomi di Jesi e Joppolo, quello di ‘*Jonia®; nell'interno dei prontuari 
stessi modificare il nome di Giarre Riposto in “ Jonia”, 

Nella ‘* Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio”, a pag. 16, 
dopo Jesì, aggiungere “.Jonia” P/152, ed a pag. 15 cancellare il nome di Giarre 
Riposto e le relative indicazioni. 

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato 1] 
nome di Giarre Riposto, questo dovrà essere medifieato in “Jonia”, 

Il Controllo viaugiatori e bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione 
dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a ta- 
riffa intera e ridotta, allestazioni ed Agenzie interessate. 

Qualora queste non rieevessero le nuove seorte entro il mese di dieembre 
1942-XXI dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti 
da stamparsi col nome di ‘“Jonia?”, 

T biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, 
dovranno essere restituiti, nei modi d°uso al Controllo medesimo. 


Distribuito agli agenti delle classi 5, 4, 5, î, 8,9, 13 e 15. 


Parte JI — n. 48 — 26 novembre 1942-XXT. 
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Ordine di servizio n. 127. 


Norme per l’eseguimente dei trasperti delle cose. Stazioni cho per seguire 
il movimento dei veicoli, ritirano e custediscono i fegli Modulo M. 18. 
Nell’elenco delle stazioni, che per sezuire il movimento dei veicoli devono 


raccogliere i fogli mod. M. 18, di cui l'Ordine di Servizio n. 66/1939, pubbli 
cato nel Bollettino Ufficiale n. + del 25 maggio 1939, devono essere aggiunte 


- 


le seguenti: 


COMPARTIMENTO DI BOLOGNA 


Bologna S. Donato. 
COMPARTIMENTO DI ROMA 


Roma Littorio. 


Distribuito agli agenti delle classi 1, 2,3, 5, 6, 8, 9. 12, 13, 14 e 15 


‘ Il Direttore Generale 
VELANI 


Parte II — n. 48 — 26 novembre 1942-XXI. 
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Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per laveri 0 ternitare. 


—————__—_—————___É—1t_———_117___z%1_—_—_—t1—1-pPr________—————————— 


@. Gare Importo 
L. P. Licita- | Termine ntile P fleio 
si one rivate per la approssi- U incaricato 
GAVORI E F ORNITURE i P. - tha- Divseniazione mativo delle 
va vata ; ; 
A 6. Ap- | delle offerte | 190° pratiche 
palto concorso appalto 
Appalto di manipolazione e carico Ore 18 
carbone sulle locomotive presso L. P. del 17 dic (RI ATA Sezione coi Traz. 
i depositi di Bari e S. Giorgio. 1942-XXI riennio ari 
Montaggio strutture copertura ma- Ore 12 
gazzino materiali in stazione di L. P. del 30 nov. 430.000 Sez. gt Lavori 
Roma Ostiense. 1942.XXI a 
_ . . . Ore 18 i . 
Prolungamento marciapiedì in sta. Sezione Lavori 
zione di Sarzana. | Tebe tr EA ° | 139-000 | Firenze 
costruzione due cabine e quattro Ore 12 | 
centraline elettriche nelle stazio- L. P i del 1° dic. 1.370.000 | Sezione Lavori 
ni di Arona,Meina, Lesa e Bel- a | : Do RESA Milano 
girate 1942-XXI 8, 
Sai nazione dell'acquedotto di | L. P. | ou i i 71.80C | Serione Lavori 
AU, 1942-XXI i renze 
Forniture atterie accumulatori Ore 16 : Soa 
per impianti A.C.E. in stazione | A. C. del 10 dic. i - | io dea 
di Treviso P.S.A. 1942-XXI i 
Fornitura in opera macchinario ; Ore 16 | Ufficio I.E.S. 


I 
per centraline A.C.E. in sta- A.C. del 10 dic. , — 
et 00 ai Ti _ 


Fornitura in opera macchinario i 


DI 
per centraline A.C.F. nelle sta- A.C | ael Ta oa | _ I Ufficio I.E.£. 
zioni di Ospedaletti e Bordi- i: | 1942-XXIC I | Genova 
shera. | 


DL) 
5 Seks 
5 | FS È Termine ntile | Servizio ed Ufficic 
3 | Quantità MATERI4LE DA FORDIRSI s<"É f | presentazione ihoaricato 
: sn delle offerte | delle pratiche 
3 ai a 
“ 2 Pi 


Servizio Approv- 


30.11.1942 ì 
Ripari in lamiera . . . . .. T. P. Xx vigionamenti -—- 
A. I Sezione 78 


— | — | Tiranti per molle di sospensione n. PR; | 10 n 0 | Id. Sezione 7* 
2 || _ Telaini, maniglie e profilati . . T. P. 12.12.1942 ! IA. Sezione 7° 
| a) p | | A. XXI | 
| 
N. | 16.000 | Da soi stoffa di ra- | n. p. i do [1a Sezione 52-4 
' a % 


Il Direttore Generale 
i VBLANI 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


————— 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen- 
sione... 0... È. +L. 16,00 


Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32.00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio Personale ce Affari Generali — dal 1° gennaro 


di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 


durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gh 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 


tuali disguidi causati dall 
zione. 


367 VR IL- 


Anno XXXV -N. 49. l 3 dicembre 1942 
Anno XXI 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 


TONE DALE FANO Ei 


PARTH PRIMA - Leggi e decreti | Pag. 
O Per memoria. | 
PARTB SECONDA - nl generali, Ordini Ordini di servizio 
pa Ietrnalere di durata 
Pgiprpesata 
Ordine di servizio n. 128. — Interessi di mora sui ritardati pagamenti . . - 39 
| Ondine di servicio n. 129. — Accettazione dei biglietti di banca nia per 
la circolazione in A. O.I. ie e do È ea ivi 
Ordine di servizio n. 130. — Compensi per. ‘movi giudiziarie |. - - - 306 
Circolare n. 28. — Telaini di protezione del vano delle porte deì carri soperti, 
chiusi coll’arresto estremo del nottolino i : 3067 
Circolare n. D. — Pregzi delle sivife, fodere ed accessori -ed indumenti confe- 
zionati a valere dal 1° ottobre 1942 al 31 marzo 1943-XXI. . . . 353 
| 
PARTH TERZA - Ordini di servizio © Circolari di durata 
dsternude@ta ! 
Comunicazione : 
we 


Gare, appalti, eee., per lavori e forniture . 


_ e __ en 


Roma, 1942-XX1 — Sos. An. Poligrafica Italiana > Via della Guardiola, 22 
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@rdine di servizio n. 128. 


Interessi di mora sui ritardati pagamenti. 


Con richiamo a quanto preserilte dagli Ordini Li servizio n. 134/1927 e 
mn, 144/1928, circa l’applicazione degli interessi di mora sulle somme dovute 
dai debitori dell’Amministrazione, devesi avvertire, per quanto riguarda }a 
data di decorrenza della mora, che nel caso di ‘pagamenti estintivi di obbli- 
gazioni contrattuali il pattuito termine di scadenza, qualora enincida con una 
festività, è prorogato di diritto (in applicazione degli articoli 1187 e 2963 del 
vigente Codice civile) al successivo giorno non festivo, salvochè nelle singole 
eonvenzioni sia diversamente stabilito. | 

Verificandosi tale coincidenza la proroga non è invece applicabile ai pa- 
gamenti da effettuarsi entro il decimo giorno successivo a quello dell’invito 
rivolto ai debitori dalle stazioni o dalle Casse, inquantochè il termine dij dila- 
zione, di cui tali pagamenti già beneficiano, non comporta alcuna altra proroga. 

Avvertesi con l'occasione che, avvenendo l'estinzione degli R. 109 mediante 
invio di vaglia bancari gli interessi di mora non sono applicabili nel caso che 
i vaglia pervengano alla Cassa dopo seaduto il termine di pagamento purchè 
risultino emessi e spediti anteriormente alla scadenza di esso. 


Ordine di servizio n. 129. 


Accettazione dei biglietti di banca predisposti per la circolaziono in 4. 0. I. 
Il Ministro delle Finanze con suo Decreto del 25 novembre 1942-XXT, 


. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno, ha disposto che da detta 


data abbiano corso legale nel Regno anche i biglietti di banea da L. 1. 000, 
500,100 è 50 che la Banca. ‘A°Ttalie aveva n suo: einpo predisposto per la eireo- 
lazione nei territori dell’A.O.I; 0 Son 

Tali biglietti, che sono, nel disegno, identici a quelli già in corso nel Re. 
gno, differiscono soltanto per la colofazione e per la leggenda stampata in 
TOSSO margine, che ne. limitava la ‘circolazione soltanto nei territori del- 
PAfrica Orientale Italiana che è stata abrogata. 

Ciò. stante le Casse, le Stazioni e gli Uffici sono autorizzati ad accettare 
Senza eecezione e senza limitazione ì Pensa di cni si ingl i 


LITE. 
9 


blu Parto Il n Ki - 3 dicembre 1942-XXÎ. .000... 00...) ae e 


E reali ai 
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Ordine di servizio n. 130. 
Compensi per funzioni giudiziarie. 


L’articolo 65 delle Istruzioni per l’applicazione delle disposizioni sulle 
competenze accessorie, modificato con l"Ordine di servizio n. 142 pubblicato 
nel Boll. Uft. n, 51 del 23 dicembre 1926, riguardante la ripartizione degli 
onorari delle cause vinte posti a carico delle controparti soccombenti e riscossi 
dall’Amministrazione, da farsi fra agenti che si interessano della difesa del- 
l’Amministrazione stessa, viene sostituito dal seguente nuovo testo: 


a) Presso ciascuna Sezione Commerciale e del Traffico, il ‘Reparto 
Cause” eura la riscossione delle spese giudiziarie e delle competenze poste a 


carico delle controparti o liquidate bonariamente coll’approvazione del Capo . 


della Sezione, effettuandone immediatamente il versamento nelle Casse del- 
l Amministrazione. | | i | 


. . ») La ripartizione delle competenze a favore degli agenti addetti nor- 
malmente alla difesa dell’ Amministrazione (compresi i Capi degli uffici 2° 
delle Sezioni Commerciali e del Traffico) viene eseguita da ogni Sezione seme- 
stralmente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, sulle somme esatte e 
‘versate nel semestre, detratto il 6,50 %, ed in base a rendiconto (da allegarsi 
al ruolo relativo) da cui risultino per ciascuna partita gli estnemi del docex- 
mento col quale venne effettuato il versamento, nonchè il titolo che ne giusti- 
fica la ripartizione. i 


c) Nelle somme da ripartirsi sono comprese soltanto quelle riferentisi a 
. sentenze passate in giudicato od a liquidazioni bonarie, mentre, le somme even- 
tualmente riscosse in base a sentenze impugnate ‘vd impugnabili con gravami 
ordinari e straordinari, sono tenute in sospeso per essere restituite agli inte- 
ressati in caso di-loro vittoria finale, o per essere comprese mella ripartizione 
di quell’anno nel quale le sentenze divengano irretrattabili. 

d) Le competenze ripartibili a tenore dei comma precedenti si dividono 
in:due parti eguali, per ciascuna Sezione Commerciale è del Traffico, su unù 
delle quali gli agenti di cui al comma D) concorrono per capì o quote fisse, 
mentre suli’altra concorrono proporsionalmente allo stipendio massimo asse: 
gnato alla qualifica di ciascun agente. diga FORIO 

La eventuale promozione di-grado è tenuta a calcolo per la quota propor- 
zionale ‘a. partire dal ‘semestre ‘nel quale è stata partecipata e ‘pifrchè abbia 
decorrenza da data non posteriore al terzo mese del semestre stesso.’ ...‘, 


e) L’agente che durante il ‘semestre sia trasferito ad. altra Sezione 0 ad 


altro Ufficio o Repatto di una stessa Sezione, o sia esonerato, collocato in di. 


sponibilità, ovvero in aspettativa per ragioni di interesse privato o di famiglia 
o che per qualunque causa non presti effettivo servizio per un periodo supe- 
riore ai 15 giorni — non computato i: congedo ordinario — partecipa alla 
ripartizione in ragione proporzionale al tempo di effettivo servizio prestato. 
E se il tramutamento avviene da uno ad altro ‘‘Reparto Gause” di Sezioni di- 
verse, l'agente concorre alla ripartizione proporzionalmente al tempo di effet- 
tivo servizio prestato presso ognuno dei Reparti medesimi. | | 

Quando peraltro l’assenza dal servizio- dipenda da motivi di salute, la 
perdita parziale del diritto alla ripartizione ha luogo soltanto se la detta as- 
senza si prolunghi oltre 45 giorni durante il semestre. 


. . . e . No O e ° 
f) L'agente dimissionario non concorre alla ripartiziame ‘per il semestre 
considerato se le dimissioni siano avvenute durante il-primo trimestre. L’agente 
La iS “e € ae En 
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ArreGATO ALLA CircoLaRE N. 28 — 1942-XXI. al 


TELAINI DI LEGNO DI PROTEZIONE DEL VANO. DELLE 
| PORTE DEI CARRI COPERTI CHIUSI COLL'ARRESTO 
ESTREMO DEL NOTTOLINO 
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destituito, revocato od esonerato a sensi del paragrafo d) dell'art. 81 del Re- 
golamento del personale perde ogni diritto alla ripartizione delle competenze 
«el semestre nel quale ha effetto il provvedimento. 


_ 9) In caso di morte dell’agente la quota di competenze da corrispondere 
acli eredi si computa in tanti sesti quanti furono i mesi di servizio da esso 
prestato, computandosi per compiuto il mese incominciato. 

Ri) La somma risultante dalla detrazione del 6,50 % delle competenze di 
cui al comma bd) viene assegnata dal Capo del Servizio Commerciale e del 
Tratfico ai funzionari della Sede Centrale addetti alla dirigenza e trattazione 
delle cause di Pretura e Conciliazione riguardanti il contratto di trasporto di 
persone e di cose, e ripartita nello stesso modo stabilito per le Sezioni Cona- 
merciali e del Traffico dai precedenti comma d) e secuenti. 

2 i) Per tutto ciò che non è previsto dalle presenti norme ed in genere per 
dubbi o divergenze che insorgessero in materia decide il Capo del Servizio Com- 
merciale e del Traffieo, senza ulteriore gravame. : 


Il presente Ordine di servizio, per quanto riguarda le modifiche alle norme 
preesistenti, ha vigore dal 1° luglio 1942-X.X. 


Circolare n. 28. I F 
*Telaini di protezione dol vano dello perte doi carri coperti, chiusi coll’arì 
°’ ‘resto estremo dol nettolino. a gar 


‘1 telaini che proteggono il vano delle porte dei carri coperti quando que. 
sti, per aumentare la circolazione dell’aria nell’interno, sono chiusi. eoll’arresto 
«stremo del nottolino, oltre che come previsto dalle Circolari n. 23/1928 e nu: . 
mero 6/1930, possono essere confezionati anche con un montante verticale di 
legno nel centro e senza la rete metallica, come le figure 1 e 2 riprodotte in'alle- 
gato indicano rispettivamente: per i.earri con ossatura metallica è per quelli 
«eon ossatura di legno. dica ta i 


© » 


2% 
» tal 1 ‘ 


- 
Pai, “I 


» 


‘© Distmbuito agli agenti delle classi 2, 3, 30, 32, 30 e 37077 
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Circolare n. 29. 


Prezzi delle stetto, fodere ed accosseri ed indumenti confezionati a valore dal 
| 1°. ottobre 1943 al 31 marzo 1943-IXI. 


Si comunicano qui in calce i prezzi delle stoffe, delle fodere e degli ac- 
cessori, per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle ‘combinazioni e dei cami- 
ciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in base ad ordinazioni 
che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Marziale S. A. di Roma dal 
1° ottobre 1942-XX al 31 marzo 1943-XXI, 

Sulla base di tali prezzi, che sono provvisori, gli Impianti opereranno Te 
trattenute a ruolo agli agenti Itteressati, salvo le rispettive regolarizzazioni 
allorchè saranno stati determinati i prezzi definitivi dì detti tessuti, la cui 
nuova composizione fibrosa è stata determinata dai competenti Organi. 


Panno marengo per cappotti... .. 0.0... alml. L 178,45 


Panno nero per cappotti : » » 170,65 
Stoffa grigio scura per soprabiti . ; » > 102,30 
» drappé nera per stiffelius dei Capi Stazione ì » » 107,40 

» € nera pesante . . . 00.0.0000. » » 118,95 

.. » » leggera >» sw « we. » >» 79,35 
» grigio ferro pesante . . . è... ., » >» 11893 

» » eggera i > » 79,36 
Fustagno nero di cotone per abiti . » » 20, 
Mistone grigio di cotone per abiti . » » 16,50 
Tela turchina di cotone . > > 15,60 
» rasata bianca per il personale delle navi traghetto » » 23,05 
Piquet bianco per i gilets dei Capi Stazione . vs » >» 24-- 
Seta per risvolti degli stiffelius sp dali SmoRE : d » 35,56 
Flanella .-. per fodere . SS & 4 >» 77,5 
Glissade per. fodere di maniche... o... 2.0 3 > 20,55 
Satino (silke ) per Podere LE +. >» 16,35 
Silesias nera per fodere . Le i “»°» ‘13,10 
» . bianca per fadere . .o . . >» 13.10 
"’» — @enere per fodere © | ‘> > 13,19 
Rasenò. grigio scuro per forzaglie . % » $ 12,05 
Zanella nera per fodere . » » 23,40 
Tela ‘apprettata per ritiforsi Pe da è. >» 136 
Camieiotti di mistone confezionati în tre ti lie lunghi | S “cad. >» 100,6 
» di mistoné confezionfti in tre teglie ori e: — »  » 82.75 
Combinazioni di mistone in due taglie » >» 126.9 
Camiciotti di tela turchina lunchi 9 » 92.20 
» di tela turchina corti . ‘»  » 86.90 
Combinazioni di tela turchina “a » 113,85 


Restano invariati i prezzi degli aeeessori (bottoni. monogrammi. fasen di 
satino, eee.) di cui alla precedente circolare n. 32 pubblicata sul Bollettino Uf- 
ficiale n. 42 del 23 ottobre 1941 -XIX. 


Il Direttore Generale 
VELANI 


° 
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Gomunicazioni: Gare, appaiti eee. per lavori o forniture. 


L. P. Licite Termine atile | EMPOrto 


zione ta 
LAVORI E FORNITURE DN gf per la mativo dello 


tiva privata | Presentazione . 
+ Ap- delle offerte e pratiche 


palto concorso appalto 
Revisione generale ml. 20.000 ai Ore 11 
binari in stazione di Verona L. P. | del 9 dic. | 380 000 | SSRONE al. 
D. N. 1942-XXI CREZIO 
Costruzione di due fabbricati al- | Ore 18 
Joggi per ferrovieri in città di L. P del 9 dic. | 4.535.000 sa road 
Fiume. 1942-XXI rieste 
5 Ore 11 
Ampliamento Officina Rialzo di Sezione Lavori 
Verona P. N. L. P. e 1,270. 000 Venezia 
ui Ore 18 
Sistemazione del Deposito Loco- Sezione Lavori 
motive in stazione di Asti. LP. se SIRO | Torino 


& (=| o 

g CEST; 

E 353 L Termine utile | Servizio ed Ufficio 

3 Quantità MA‘ nistro ra LA YORNIMNI 8 a: S| presentazione ‘ imearicato 

sz vos delle ofterte delle pratiche 

d du 

D TA TA. ATER 

n Sa Î Foglie di acciaio per molle di. . ‘Servizio Approv= 
; LA 


vigionamenti — 


| trasmissione del movimento | T. P. | 5 ASSE 
I delle locomotive, Sezione 72 
| - | 


SSR 4, ‘Rubinetteria ‘ varia ‘per ocomo»: 
"i dive. 


i = sa; 
4 * Bi È Stan « "A 
® bi 4‘ 


} 
N a | Alveoll completi di cuscinetto | n p. 9,12 suse. ha . Sezione 7a 
si | si | e dei | T. P. | e 1942 Ta 1a. Sezione 7a 
Kg. | 9.000 i Corde varie SE nam tv [mo | SIBA lt ro sen Sezione 52.4 
Kg | 21.000 | Cordami vari ........ I "T. P. | RAR ra. Sezione 62-4 
— e e LR: ANI 
= | i. I sbarre, stanti, ece. T. P ei [ta SESIORE Ch 


tb. 21.12.1942 


‘“—- | Montatori, paletti, ponticelli, | 
| | + XXI, 


id. Sezione 78 


ue 9 
co | Sedi cavalletti e ‘tappt . \. ‘| Tp ; e rcram Sezione 7a 
Lilia ceti, "VOI RE i ESA IO, on Fia : 
SI DA Spago, catrame e corda per ta. |, TP. | 15.1.1943 |id. Sezione 5a-4 
È sl «e SS O pe qa PINI, Sata 


" Sa EI MS taci.e. La "o 14° ,® “ DE Aa 4 
Sh <q ri te {;: r® adito nr d-fI Si sal . dra : : 


BR E A ai aaa © «IL Direttore: Generale 
VELANI è» 
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CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato în servizio od in pen- | 
A 


Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32.00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 


che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ affettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio Personale e Affari Generali — dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata. d 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, eco., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a merzo posta. Si prega per- 
tanto dì comunicare al S ig, Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento Ro non assumendosi 


V Amministrazione alcuna (Egeponsabilità per gh even 


= 


I 1.346 QU. 1 


Anno XXXV - Neil”. i s 10 dicembre 1942 
Gg DT Anno XXI 


SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ 


INDICE E | 


L.—————————_——_——_——— cp 


PARTE Pte. - Loggi o decreti 


18 ottobre 1942:XNX —. Leevze n. 1541, Aggiunta all'art. 11 della lege 
5 dicembre 1941-XN, n. 1476, recante norme per le concessioni di viaggio 
sulle Ferrovie dello Stato 2/26 52) 


24 novmebre 1942-NXXI — Deereto Ministeriale n. 1766. — Autorizzazione al 
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad abilitare propri agenti 
alla condotta delle locomotive a vapore ed elettriche per il servizio di 
Manovyri - £ « + @ «@ & ® # wa © le i x » do li 1000 


PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di serviaié 
Cireolari ed Istruzioni di durata 


indetermincia: ‘ 
Ordine di sertizio n. 131. — Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente 
? Centrale sulla linea Sarzana-Fidenza L20624 399 
Comunicato. — Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire 
servizi in appalto dell’Amministrazione ferroviaria 0/0... . 360 


Aa RTHE TENZA - Ordini di servizio e Circolari di duraia 
Getormintta: 


Comunicazioni : 


Gare, appalti, ece,, per lavori e fornitare 2/2/2127 


i Roma, 1942-XXI — Soc. An, Poligrafica Italianav> Via-deélla Guardiola, 22 


n 


e 
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Leute 18 ottobre 1942-XX, n. 1541, — dyggenta allarticolo 11 della legge 
5 dicembre VOA1-NN, n. 1476, recente norme per le concessioni di viaggio 
sulle ferrovie dello Stuto (1). 


VITTORIO EMANUELE Ill 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE DITALIA E DI ALBANIA 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Il Senato e la Camera dei Fasd e delle Corporazioni, a mezzo delle loro 
Commissioni lesislative, lianno approvato; 
Noj abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 


Articolo umico, 

Bi 
—» 
AJ punto 1° dell'articolo 11 della leege 5 dicembre 1941-XX, n. 1476, 
recante disposizioni per le concessioni dij viaugio sulle ferrovie dello Stato, 
viene aggiunta la lettera 1) con Ta seguente dicitura: « al personale dell'A 
ministrazione delle ferrovie dello Stato nominato nei ruoli del Ministero delle 
finanze in base alla facoltà accordata dall'art. 14, 3° comma, della legge 26 
luglio 1939-XVIE, n. 1057, e in relazione al erado rivestito al momento del 

Passalzio », 


Ordiniamo che la ‘presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 


Data a San Rossore, addì 185 ottobre 1942-XX, 


VITTORIO EMANUELE 


MussoLIinI — Tflost Vexturi — Di Reven. 


Visto, i Guardasigilli: GRANDI. 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 novembre 1942-XXI. 
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Decrero MinIstERIALE 24 novembre 1942-XXI, n. 1766. — Autorizzazione 
al’Ammiristrazione delle Ferrovie dello Stato ad abilitare propri agenti 
alla condotta delle locomotive a vapore ed elettriche per il servizio di ma- 
nora, 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Fisto il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1935-NVTI, n. 2213, rieuardante 
le norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle loeo- 
motive a vapore ed elettriche, delle calduale fisse e semifisse, e delle locomobili, 
in servizio nelle Ferrovie dello Stato; 

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione nu- 
mero PAG, 040/16/181133 in data 253 novembre 1942-XNXI del Servizio Per- 
sonale ed Atfari Generali; 

Sentito il Consiglio di Amministrazione; 


Dwierrra: 


. L’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata, aj sensi del- 
l'art. 26 delle Norme approvate con Decreto Ministeriale 15 febbraio 1933- 
XVI, n. 2213, ad abilitare propri agenti alla condotta delle locomotive a va- 
pore "ed elettriche per il servizio di manovra nell’interno dei depositi, rimesse 
ed officine, alla condotta Aci motori dei carrelli traversatori e delle piatta- 
forme, nonchè per l'accensione delle locomotive e la loro sorveglianza in sta- 


«+ zionamento, di enj al comma 3° dell'art. 19 del Decreto stesso, seguendo le 


+ norme stabilite dal suecessivo art. 29. 


Roma, li 24 novembre 1942-XXT. 


It Ministro 
Host VENTURI 
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Ordine di servizio n. 131. 


Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Sar- 
zana-Fidenza. 
Alle ore 12 del 15 dicembre 194929.-XXI sarà attivato sulla linea Sarzana- 
Fidenza il sistema di esercizio con Dirigente Centrale revolato dalle ** Dispo- 
sizioni per il servizio con D. C.? edizione 19531 e successive modificazioni. 


L'Uificio del Diricerte Centrale è situato in un locale al primo piano 


de) F_V. della stazione di Pontremoli. 
Il Dirigente Centrale corrisponde con i seguenti posti: 


1. Parma £S.D.E. 26. — Pontremoli S.S.P. 

2. Parma Capo Dep. Loc, 27. Pontremoli Capo Deposito Tue. 
3.7 Parma iDeposito P. V. 28. - Pontremoli Deposito P. V. 

4. — Parma Dirigenti 29, — Pontremoli Dirisenti 

5. — Nidenza Cabina 30, — Villafranca. Bagnone 

G. — Fidenza Dirigenti 31. Terrarossa T. 

7.7 Borchetto o 32. — Aulla S.5S.E. 

S. - Noceto 33. Aulla Dirigenti 

), — a 34. Caprizliola 

10. Fe die | 35. S. Stefano Mai: 

11. - Fornovo Capo Deposito Loc. Bo. © Sarzana 

R = ‘ ; vano (tto TI 1 ec) uni Ss 1 

12. Fornovo e ti 37.- Vezzano (Antenna) 
15. Hornovo )irigen I 938. — La Spezia Mivliarina Capo De- 
14. - Fornovo segnale di allarme ‘Mi La LAnlunis 

15 Cit l posito Loe. (Ant: nua) 

i sl CALA Lg 539. La Spezia Migharma SUS. I 
10. ci Sclva del Bocchcetto ( \ntenna) 
Li. Di Solienano -t0). _ La Spezia (’. Deposito LS La 


1S. - Valmozzola 

19. — Berceto S.S.E. 
%). -- Berceto Dirigente 
51. Roecamurata 

299. Ostia Parmense 


(Anienna) 

41. La Spezia C. Deposito P. V. 
(Antenna) 

42. La Spezia €. Dirigenti (An 


23. Borgo Val di Taro S.5.E. . LEMHZE) lu: dina A 
24. — Boreo Val di Taro Dirigenti 43. = Capo Riparto  Movnnento {in 
25. = (irondola Gumadi scolto) 


Fsi-te inoltre il collezamento per la trasmissione dell'ora il segnale per la 
chiamata generale e il collegamento di connessione a distanza col Dirigente 
Centrale della linea Bologna-Piacenza. ; 

Nello stesso locale è situato un secondo posto centrale che permette, m 
caso di neesssità, di sdoppiare la linea Sarzana-lidenza in due Sezioni sepr- 
rate: la prima con giurisdizione Pontremoli-Fidenza, la seconda Pontremeh- 
Sarzana, ) 


Col sistema di esercizio con Dirigente (‘ontrale conservano pieno viwore e 
debbono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio viventi 
sulle ]ince a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dine 
citate ‘‘Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale”. 

La sorveglianza teenica della Dirigenza Centrale di Pontremoli sarà cser- 
citata dalla Sezione Movimento di Firenze direttamente ed amehe a mezzo del 
Capo Riparto Movimento di La Spezia. 


Caldi e e _ SNA ‘in Afharmhra 1G49_SXT. 
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La sorvezlianzio e la direzione amministrativa dell'Ufficio del Dirigente 
Centrale saranno esercitate dal Capo Riparto Movimento di La Spezia. 

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 1} 
dei Cempartimenti di Firenze e di Bologna. 


Comunicato: 


Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in 
appalto dell’Amministrazione ferroviaria. 


La Commissione, istituita ai sensi dell'articolo + del R. Decreto Lesve 
25 febbraio 1939-XNVTI, n. 309, convertito in legge con la legee 2 giugno 
1959.XVIL, n. 739, rieuardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle 
imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, 
posteleuralica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta te- 
nutasi il 27 novembre 1942, presso Ja Direzione Generale delle Ferrovie dello 
Stato, lin preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comu- 
nicazioni il + dicembre 1942. | 


ISCRIZIONE NELL’ELENCO 


Raina: A e 
5 I Lil 5 Specializzazione Limite di appalto 
GAGLIARDI Vincenzo | Manovalanza in genere, |! L. 200.000, 
di Pasquale 
Cosenza i 
| 
GIORDANO Vittorio ‘| Facchinaggio merci e ba- L. 100.000 
Porto Empedocle  (.- I cagli registrati — Lava- 
erigento) | tura e disinfezione car- 
ri - Pulizia stazioni, 
RICCIOTTI Antonio Manovalanza in genere, L. 200.000, 


Sulmona 
{] 


ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE 


“Racine suine SS Specializzazione 1 
e ST legale e limite d’appalto | Estensione 
| 
RENZONI Luigi Facchinaggio merci eba- L. 500.000, 
Putienano-Pisano (Pisn) cacli recistrati, 
L. 200.000. ! 
S.A. IMPRESA MANO- | Faechinaggio merci e ba- | L. 20.000.000. 
VRE E AFFINI caghi registrati e ma- | 
Genova novre. Î 
L. 3.000.000. | 


Il Direttore Generale 


VELANI 
Parte II - n. 50 — 10 dicembre 1942-XXI. 
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@omunicazioni: Gare, appalti ece. per laveri e ferniture. 


sione privata 
LAVORI E FORNITURE 


G. Gare 
L. P. Licite- | Termine utile | PRPOFtO 
T. P. Tratta. : mativo delle 
tiva privata | Presentazione dello pratiche 
A. O. Ap- delle offerte 
palto concorso | appalto 
Costruzione fabbricato ricovero au- Ore 18 
toscala e operai in stazione di E | del 14 dic. | 83.600 | REGINE Lavori 
Narni. 1942-XXI aula 
Regolarizzazione distanze segnali alal 185.090 Ufficio I.E.S. 
sulla linea Firenze-Chiusi. 1942-XXI ° Firenze 
o Ore 17 i SCE 
Montaggio copertura in ferro Of- A Sezione Lavori 
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Revisione meccanica di binari sul- E | Ore 12 
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Costruzione di due cabine per Ore 11 | 
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CONDIZIONI D’ABBONAMENTO 


——————É 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od în pen- 


stone . . . . ° ° °° . e .° Li ni L, 16,00 
| A 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 


corrispondenti ed altri enti . . . . . >» 32,00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio Personale e Affari Generali — dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri‘ dell’annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell’Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all’indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a merzo posta. Si prega per- 
tanto di comunicare al Sgrvizio Personale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamen rdirizzo, non assumendosi 
È Amministrazione alcu@@tPesponsabilità per gli even: 
tuali disguidi causati dal ancamnza di tale comunica- 
zione. | 


4.365 OH. 4 


17 dicembre 1942 
Anno XXI 


Anno XXXV -N. 51. 


‘ 


ì | | I init? 
BALE FIALE DELE FERIE 


pr er] 


PARTE PRIMA - Lozgi e decreti: | Fog. 
28 ottobre 1942-XX Regio Decreto-Legge n. 1396, — Concessione di un 
premio per il V entennale al personale di ruolo © non di ruolo, coniugato 
oppure vedovo con prole mmorenne, mn servizio al 28 ottobre 1942-XX, 
nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento 
autonomo.. ; nice 531 
3 dicembre 1942-XXI — Regio Decreto-Leuge n. 1397. — Disposizioni per il 
pazamento dei titoli di spesa delle Amministrazioni statali mediante ace- 
creditamento in conto esrrente fruttifere prisso la Banca d'Italia . /.° 553 
10 novembre 1942-XXL — Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Go- 
verno. -—— Unificazione fori passanti per bulloneria 0.0. BI 
19 novembre 1942-XXI + Decunto del Duce del Fascismo, Capo del (ro- 
verno, — Unificazione dimensione dei profilati di acciaio laminato a caldo 535 
19 novembre 1942-XXI, — Deereto del Duce del Fascismo, Capo del Go- 
verno, — Qualità è caratteristiche desti acciai al carbonio . . . +. + 530 
19 novembre 1942-NAL. — Decreto del Puee del Fascismo, Cano del Go- 
verno. — Unificazione rosette e piastrime 0/20 DH2 
PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Circolari ed Istruzioni di durata 
! indeterminata 
Per m morta. : 
PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata 
determinata 
Comi nicazioni: 
129 
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Roma, 1942-XXI — Soc. 


__- 


neces sz kx: » 


* r vs 
. 
7a 
"è. 
4 
x w 
li 


cfage E = 


BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 531 


Recro DEcRETO-LeGuE 28 ottobre 1942-XX, n. 1396. — Concessione di un pre- 
mio per il Ventennale al personale di ruolo 0 non di ruolo, comugato op 
pure vedovo con prole minorenne, in servizio al 28 ottobre 1942-XX, nelle 
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento 
nomo (1). 


VITTORIO EMANUELE II 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE kx 
RE D'ITALIA E DI ALBANIA 6È 
IMPERATORE D'ETIOPIA 


Visto l’art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129 

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenZ3 
della situazione di guerra; . 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Mini- 
stro Segretario di Stato per le finanze; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 


Art. 1. 


A] personale di ruolo o non di ruolo, coniugato oppure vedovo con prole 
minorenne, in servizio, alla data del 28 ottobre 1942-XX, nelle Amministra- 
zioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è concesso, per 
una volta tanto, un premio per :1 Ventennale di importo pari a cinque men- 
silità dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, delle indennità 
temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari dei soprassoldi 
di caroviveri, 0, comunque, del trattamento di famiglia în godimento alla sun 
dicata data del 28 ottobre 1942-XX. 


Art. 2. 
Il premio per il Ventennale previsto dal precedente art. 1 non compete : 


1°) al ‘personale il cui trattamento di famiglia comunque denominato, 
non sia disciplinato alla data del 28 ottobre 1942-XX, dalla legislazione 
italiana; 

2°) al personale il cui trattamento di famiglia alla data del 28 ottobre 
1942-XX, sia sospeso in dipendenza di provvedimento disciplinare o di collo- 
camento in aspettativa per motivi di famiglia o per affari privati. 

Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle vigenti disposizioni, il 
premio è dovuto per il solo impiego statale in relazione al quale l'importo del 
premio risulti superiore; ed, analogamente, al personale civile, in servizio mi 
litare alla predetta data, il premio compete riferibilmente alla posizione civiie 
oa a quella militare che comporti il maggiore trattamento. 

AI personale retribuito parzialmente a carico di bilanci non statali, il 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 12 dicembre 1942-NXI. 


Parte I — n. 51 — 17 dicembre 1942-XXI. 


at 


+ 
Ù 


532 BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


premio è dovuto nell’aliquota proporzionale all’onere gravante sul bilancio 
statale per il trattamento di famiglia, in base al quale detto premio andrebbe 


e drierminato. 


Art. 3. 


°° Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, x} 
personale delle Provincie, dei Comuni, dei relativi Consorzi, delle Aziende au- 
tonome delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo e delle Istituzioni pub- 


= bliche di assistenza e heneficenza. 


Ù1 presente decreto non è applicabile agli impiegati ed operai rappresen- 


“ tati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trat- 


Sie economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi, 


IS e z 


Art. 4. 


1] presente decreto è applicabile anche al personale statale in servizio 1n 
Albania, nell'Africa Italiana, nelle Isole italiane dell'Egeo e all’estero. 

Con decreti del Ministero per le finanze saranno introdotte in bilancio le 
variazioni occorrenti per l’attuazione dei presente decreto. 

Il presente decreto, che ha vigore dal 28 ottobre 1942-XX, sarà presen- 
tato alle Assemblea legislative ‘per la sua conversione in legge. 
x I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno 
dj legge. 


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in- 
serto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, man: 
dendo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 28 ottobre 1942-XX. 


VITTORIO EMANUELE 


MussoLixI + Di REVEL. 


Visto, il Guardasigilli; GRANDI. 


TT 
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Regio Decreto-LEGGE 3 dicembre 1942-X XI, n. 1397, — Disposizioni p.r. il 
pagamento dei titoli di spesa delle Amministrazioni statali mediante ac* 
creditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca PItalia (1). 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D'ITALIA E D’ALBANIA 
IMPERATORE D’ETIOPIA 


Veduti il R. decreto 7 ottobre 1926-IV, n, 1759, il R. decreto-legge 13 
febbraio 1927-V, n.165, il R. decreto-legge 13 giugno 1942-XX, n. 684, con- 
vertito, con modificazioni, nella 'egge 18 ottobre 1942-XX, n. 1300, ed il Regio 
decreto-legge 17 novembre 1942-XNI, n. 1317; 

Visto Part. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 

Considerato lo stato di necessità derivante da catse di guerra; 

Sentito il Consielio dei Ministri; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 


Art. 1. 


“ 
y 
Le Sezioni di Regia tesoreria hanno faccltà di pagare i titoli di spesa 
dello Stato, il cui importo singolo eeceda le lire 50.000, mediante accredita- 
mento in conto corrente fruttifero presso la Banca d’Italia al nome dei cre- 
aitori. 
Su domanda degli interessati la Banca d’Italia ‘può girare le somme così 
n accreditate al conto di un Istituto di eredito indicato da ciascun creditore. 
Art. 2; di 
Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella 
i Gazzetta Ufficiale del Regno e verrà presentato alle Assemblee legislative per 
la sua conversione in lecce, 
| 


Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo di 
segno di legge. 


Ordiniamo che il nresente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia in? 
serto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, man- 
dando a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI. 


VITTORIO EMANUELE 


MussoLini — Dr REvEL. 


Visto, il Guardasigilli: GRANDI. 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 12 dicembre 1942-XXT. 
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Decreto pEL Ducs peL Fascismo, Caro neL Governo, 10 novembre 1942-XXT. 
— Unificazione fori passanti per bulloneria (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


Visto il ‘R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normaliz- 
zazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all’esten- 
sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub- 
bliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comun- 
que sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 
1935-XIII, relativo all’obbligo di inserire nei contratti la clausola per 1°os- 
servanza obbligatoria delle unificazioni UNI; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 
1936-XIV, relativo all'estensione dell’obbligo dell’osservanza delle unificazioni 
UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, nu- 
mero 1699; 

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; 

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 10 
novembre 1942-XXT; 


DECRETA: 


è Art. 1 


Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, 
per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende an- 
nesse od in qualsiasi modo dipenderti dalle Amministrazioni o Enti predetti; 
per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per 
gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria la osservanza dell’unifica- 

zione contenuta nella sesuente tabella : 
| UNI 1728 - 24 ottobre 1941-XIX: Fori passanti per bulloneria. 


Art. 2. 


Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all’articolo 
precedente; l’obbliga previsto dall’articolo stesso decorre dal compimento di 
sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Ga:- 
zetta Ufficiale del Regno. 

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che ver- 
tarino allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di 
dotazioni di magazzino dovranno contormarsi alle tabelle predette. 


Art. ù, 


Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti dispo- 
sizioni è data facoltà di derogare da quanto presermtto nella suddetta unifica- 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 5 dicembre 1942-XX]. 
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zione per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall’estero, nelle qualì 
siano Imposte preserizioni non conformi alle unificazioni UNI. 


Art. 4. 


Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta la osservanza 
obbligatoria delle disposizioni del presente decreto si trovassero nella necessità 
«li dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla 
Commissione Suprema di difesa. 


Art. 5. 


Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da 
parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo 
di contratto o di convenzione, essere richiamata l’osservanza delle unificazioni 
UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell’osservanza di quelle unificazioni 
non ancora rese obbligatorie. 


Art. 6, 


Le tabelle sono edite dall’Ente nazionale per l’unificazione nell’industria, 


. UNI - Milano. 


Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbri- 
cazioni di guerra sono cedute dall’UNI al prezzo di L. 5 ciascuna. 

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall’UNI, al ‘prezzo 
normale di vendita stabilito dall’UNI stesso, dopo ottenuta l’approvazione 
della Commissione Suprema di difesa. 


Art. 7. 


E’ obbligatorio l’acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle 
da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri 
Enti, di cui all’art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle 
tabelle ‘predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze. 


Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. 


Roma, addì 10 novembre 1942-XXI, 


Il DUCE del Fascismo Capo del Governo 
MUSSOLINI 


536 BOLLETTINÒ UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 
Decrero peL Ducg pEL Fascismo, Capo pEL Governo, 19 novembre 1942-XXI1, 
— Unificazione dimensione dei profilati di acciaio laminato a caldo (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
| CAPO DEL GOVERNO 


Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente ia normaliz- 
zazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 

Visto il R. decreto-lesce 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all’esten- 
sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub- 
bliche Amministrazioni, acli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comun- 
que sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo .del Governo, 18 marzo 
1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l°os- 


servanza obbligatoria delle unificazioni UNI; 
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luzho 


1936-XIV, relativo all’estensione dell’obblizo dell’osservanza delle unificazioni 
UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legve 14 dicembre 1931-X, nu. 
mero 1699; 

Sentito il parere del Consiglin nazionale delle ricerche; 

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 


novembre 1942-X XI. 


DECRETA: 


Art. 1. 


Per le Amministrazioni dello Stato, per eli Enti ausiliari dello Stato, 
per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, r-er le Aziende an- 
nesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti; 
per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per 
gli stabilimenti dieMarati ausiliari, le tabelle di osservanza obbligatoria co- 
cernenti profilatif diversi di acciaio laminati a caldo seguenti: 

UNI 706 — 27 aprile 1938-XVI:;: Barre tonde di acciaio laminate a 


caldo; 
UNI 709. — 27 aprile 1958-NVI: Barre quadre di aeciaio ‘laminate a 


caldo; 

"UNI 710 —- 712. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di tre tabelle): 
Moiette di acciaio laminate a caldo; 

UNI 720 — 723, — 27 aprile 1938-XNVI 


bolle): Larghi piatti di acciaio laminati a caldo; 
UNI 724. — 27 aprile 1938-XVI1:;: Barr: ‘piatte tondate di acciaio la- 


(fascicolo unico di quattro ta- 


minate a caldo; 
UNI 725 — 726. — 27 aprile 1938-X VI (fascicolo unico di due tabelle): . 


Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a doppio T, serie normale: 
UNI 729 — 730. — 27 aprile 1938-X VI (fascicolo unico di due tabelle): 
Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad U, serie speciale; 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 9 dicembre 1942-XXI. 
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UNIT 731 - 732. — 27 aprile 1938-XVI (fascicolo unico di due tabelle): 
Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a T, serie normale b="h; 

UNI 735. — 27 aprile 1958-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo 
— Profilati a Z; 

UNI 736. — 27 aprile 1998-XVI: Profilati di acciaio laminati a calde 
— Profilati Zorès; 

UNI 737, — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di aeciaio laminati a caldo 
—. Profilati a La spigoli vivi a lati neuali; 

UNI 738, — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo 
— Profilati ad La spigoli vivi a lati disuguali; 

UNI 739 - 740, — 27 aprile 1958-X VI ( fascicolo unico di due tabelle; : 
Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a T a spigoli vivi: | 

UNI 741, — 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo 
— Profilati a Z a spigoli vivi e basi uguali; 

UNI 742, — 27 aprile 1938-NVT: Profilati di acciai laminati a (astio -— 
Profilati a Z a spigoli vivi e basi disu@uali; 
tutte di cui al decreto del DUCE de] Faseismo, Capo del Governo, 16 ottobre 
1939-XVII; 

UNI S21 — 823. — 19 dicembre 1939-XVII (fascicolo unico di tre ta- 
belle): Profilati di aceiaio laminati a caldo — Profilati ad L a lati usuali; 

TTNI S24 - 827. — 19 dicembre 1958-XVTI (fascicolo unico di quattro 
tabelle): Protilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a lati disueuali: 

UNI 828, — 19 dicembre 1938-XVII: Barre mezze tonde regolari di 
acciaio, laminate a caldo; 

UNI 829. — 19 die-mbre 1938-XVII: Barre mezze tonde irregolari 
di acco, laminate a caldo; 
tutte di eni al cecreto del DU CE del Fascismo, Capo del Co no, 28 ottu- 
bre 1940-XNIX; 

UNI 1086 — 1087. — 6 asosto 1940-XVTIII (fascicolo unieo di due tn- 
belle\: Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad U, serie normaie 
rinforzata; 


sono da considerarsi sospese, ea in loro vece è temporaneamente prescritta la 
osservanza obbligatoria delle tabelle UNI sontitutive sementi: 


UNI T 706. — Barre tonde di acciaio laminate a caldo; 
UNI T 109. — Barre quadre di acciaio laminate a caldo: 


UNI T 710 —- 712. — (Fascicolo unico di tre tabelle): Moiette di ae- 
cialo laminate a caldo; 

UNI T 720 -— 723. — (Fascicolo unico di quattro tabella): Larchi piatti 
di acciaio laminati a caldo; 


UNI T 724 — Barre piatte tondate di acciaio laminato a caldo: 

UNI T 725 - 726. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di 4e- 
ciaio laminati a caldo — Profilati a doppio T, serie normale; 
UNI T 729 - 730. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di ac- 
oiaio laminati a caldo — Profilati ad U, serie speciale; 

UNI T 731 - 732. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di ac- 
ciaio laminati a caldo — Profilati a T, serie normale b=h; 


UNI T 735. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z; 

UNI T 736. — Profilati di acciaio ]Jaminatj a caldo — Profilati Zorè»; 

UNI 737. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L a 
spigoli vivi a lati uguali; 

UNI T 738, — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati ad L 
a spigoli vivi a lati disuguali ; 

UNI T 739 - 740. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di ac- 
ciaio laminati a caldo — Profilati a T a spigoli vivi; | 
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UNI T 741. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z 
a spigoli vivi e basi uguali; 

UNI T 742. — Profilati di acciaio laminati a caldo — Profilati a Z a 
spigoli vivi e basi disuguali; 

UNI T 821 - 823. — (Fascicolo unico di tre tabelle): Profilati di ac- 
clale laminati a caldo — Profilati ad L a lati uguali; 

UNI T 824 - 827. — Fascicolo unico di quattro tabelle): Profilati di ac- 
ciaio laminati a caldo — Profilati ad L a lati disuguali: 

Uni T 828. — Barre mezze tonde regolari di acciaio, laminate a caldo; 

UNI T 829. — Barre mezze tonde irregolari di acciaio, laminate a caldo; 

UNI T 1086 - 1087. — (Fascicolo unico di due tabelle): Profilati di 
acciaio laminati a caldo — Profilati ad U, serie normale rinforzata. 

Ciascuna di tali tabelle temporanee sostitutive porta lo. stesso numere 
della tabella UNI che essa è destinata a surrogare, con l’aggiunta della let- 
tera T precedente il numero, ed è caratterizzata da contrassegno costituito 
dalla scritta trasversale colorata ‘‘Temporanea’. 


*» Art. 2. 


Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti e stabilimenti di 
cui all’art. 1, l’obbligo previsto dall’articolo stesso decorre dall data di pub- 
blicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 


Art. 3. 


Le tabelle temporanee sono edite dall’Ente nazionale per l’unificazione , 
dell’industria, UNI - Milano. 
«Copie autenticate dal bollo del 'Sottosegretariato di Stato per le fabbri- 
cazioni di guerra sono cedute dall’UNI al prezzo di L. 5 ciascuna. 

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall’UNI, al ‘prezzo 
normale di vendita stabilito dall’UNI stesso, dopo ottenuta l’approvaziore 
della Commissione Suprema di difesa. 


Art. 4. 


E? obbligatorio l’acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle 
da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri 
Enti, di cui all’art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle 
tabelle ‘predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze. 


I) presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, 


Roma, addì 19 novembre 1942-XXI. 


Il DUCE del Fascismo, Cape del Governo 
MUSSOLINI 
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DECRETO pEL Duce peL Fascismo, Caro neL GoveRrNO, 19 novembre 1942-XXI. 
Qualità e caratteristiche degli acciai al carbonio (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normaliz- 
zazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 

| Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all’esten- 

sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubh- 

bliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comun- 

que sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 
1935-XIIT, relativo all’obbligo di inserire nei contratti la clausola per l?os- 
servanza obbligatoria delle unificazioni UNI; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 
1936-XIV, relativo all’estensione dell’obbligo dell’osservanza delle unificazioni 
UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, nu- 
mero 1699; . 

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; 

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 19 
novembre 1942-XXI. 


DECRETA : 


- Art. 1. 


Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, 
per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende an- 
nesse od in qualsiasi modo dipendenti lle Amministrazioni o Enti predetti; 
per Je Società, Ditte, Îstituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per 
li stabilimenti dichiarati ausiliari, le tabelle di osservanza obbligatoria con- 
cernenti le qualità, prescrizioni e prove degli acciai al carbonio seguenti: 

UNI 671 - 672. — 18 gennaio 1938-XVI (Fascicolo unico di due ta- 
belle): Getti di acciaio semplice ordinario — Qualità, prescrizioni, prove; 

UNI 673 - 674. — 18 gennaio 1938-XVI (Fascicolo unico di due ta- 
belle); Acciaio semplice ordinario, da fucinare — Qualità, prescrizioni, prove; 

UNI 675 - 676. — 18 gennaio 1938-XVI (Fascicolo unico di due ta- 
belle): Acciaio semplice da cementazione e da bonifica, da fueinare — Qualità, 
prescrizioni, prove; | 
di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 giugno 
1939-XVII:, © E o 

UNT 743 - 745. — 27 aprile 1938-XVI (Fascicolo unico di tre ta- 
belle): Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo (profilati, barre e larghi 


piatti) — Qualità, prescrizioni, prove; 
di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 20 maggio 
1940-XVILI; 


UNI 815 - 816. — 19 dicembre 1938-XVII (Fascicolo unico di ‘due ta- 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficale n. 290 del 9 dicembre 1942-XXI. 
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belle): Acciaio semplice in prodotti laminati a caldo — Lamiere aventi spes- 
sore = 4 mm. — Qualità, preserizioni, prove; ‘ 7 

di cui al decreto del IMUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 novembre 
1940-XIX, nonchè le tabelle: 

UNI 1755 - 1756. — 24 ottobre 1941-XIX (Fascicolo unico dij due ta- 
belle): Acciaio semplice ordinario in prodotti fucinati — Qualità, preseri- 
zioni, prove; : 

UNI 1757 - 175S. — 24 ottobre 1941-XIX (Fascicolo unico di due ta- 
belle): Acciaio semplice da bonifica in prodotti fucinati ricotti — Qualità, pre- 
scrizioni, prove; 

UNI 1759 - 1760. — 24 ottobre 1941-XIX (Fascicolo unico di due ta- 
belle): Acciaio semplice da bonifica in prodotti fucinati bonificati — Qualiià, 
prescrizioni, prove; 

UNI 1761 - 1762. — 24 ottobre 1941-XIX (Fascicolo unico di due ta- 
belle): Acciaio semplice da cementazione in prodotti fucinati ricotti — Qua- 
lità, prescrizioni, prove; 

UNI 1763 - 1764. — 24 ottobre 1941-XIX (Fascicolo unico di due ta- 
belle): Acciaio semplice da e mentazione in prodotti fucinati cementati — 
Qualità, preserizioni, prove; 
non ancora rese di osservanza obbligatoria, 
sono da considerarsi sospese, ed in loro vece è temporaneamente prescritta 
l'osservanza obbligatoria rispettivamente delle tabelle UNI sostitutive segnenti : 

UNI T 671 - 672. — (Fascicolo unico di due tabelle): Getti di acciaio 


semy'liee ordinario — Qualità, prescrizioni, prove; 
UNI T 673 - 674. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio sem- 
plice ordinario da fucinare — Qualità, prescrizioni, prove. 


UNI T 675 - 676. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio sem- 
plice da cementazione e da bonifica, da fucinare — Qualità, prescrizioni, prove; 
UNI T 743 - 745. — (Fascicolo unico di tre tabelle): Acciaio semplice 
in prodotti laminati a caldo (profilati, barre e larghi piatti) — Qualità, ‘pre- 
SCerizioni, prove; 

UNI T 815 - 816. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio semplice 
in prodotti laminati a caldo — Lamiere aventi spessore = 4 mm. — Qua- 
lità, pireserizioni, prove: 

UNI T 1755 - 1756. — (Fascicolo unico dij due tabelle): Acciaio sem- 
plice ordinario in prodotti fucinati — Qualità, prescrizioni, prove; 

UNI T 1757 - 1758. — (Fascicolo di due tabelle): Acciaio semplice 
da bonifica in prodotti fucinati ricotti -— Qualità, ‘prescrizioni, prove; 

UNI T 1759 - 1760. -— (Tascicolo unico di due tabelle): Acciaio sem- 
plice da bonifica in prodotti fucinati bonificati — Qualità, prescrizioni, prove; 

UNI T 1761 - 1762. — (Fascicolo unico di due tabelle): Acciaio sem- 
Plice da» cementazione in -prodotti fucinati ricotti — Qualità, prescrizioni, 
prove; 

_ UNI T 1763 - 1764. — Fascicolo unico di due tabelle): Arciaio sem- 
plice da cementazione in prodotti fucinati cementati — Qualità, prescrizioni, 
prove. 

Ciascuna di tali tabelle temporanee sostitutive porta lo stesso numero 
della tabella UNI che essa è Gestimata a surrogare, con l’aggia.ta della les- 
tera T precedente il numero, ed è caratterizzata da contrassegno sostitutivo 
dalla scritta trasversale colorata ‘‘ Temporanea”. 


Art. 2. 


Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti-gli Enti; e stabilimenti di 
eui all’art. 1, l'obbligo previsto dall’articolo stesso decorre dalla data di pub- 
blicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del'Regno. 
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Art. 3. 


Le tabelle tempor:nee sono edite dall’Ente nazionale per l'unificazione 
dell’industria, UNI - Milano. 

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbri- 
cazioni di guerra sono cedute dall’UNTI al prezzo di L. 5 ciascuna. Z 

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall’UNI, al ‘prezzo 
normale di vendita stabilito dall’UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione 
della Commissione Suprema di difesa. 


Art. 4. 


E? obbligatorio l’aequisto di almeno una copia autenticata delle tabelle 
da parte degli stabilimenti statali\ed utficj tecnici ad essi superiori. 

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia 
sutenticata delle tabelle predette a-misura che ciò sarà richiesto per le loru 
occorrenze. 


Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. 


Roma, addì 19 novembre 1942-X XI, 


. 


I Il DUCE del Fascismo Capo del Governo 
. MUSSOL®NI 
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Decreto DeL Dvcr DEL Fascismo, CAPo DEL GovERNO, 19 novembre 1942-XXI. 
— Unificazione rosette e piastrine (1). 


IL DUCE DEL FASCISMO 
CAPO DEL GOVERNO 


Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normaliz- 
zazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato; 

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2616, relativo all’esten- 
sione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub- 
bliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comun- 
Que sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo. 18 marzo 
1935-XITII, relativo all’obbligo di inserire, nei contratti la clausola per l’os- 
servanza obbligatoria delle unificazioni UNI; 

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luzlio 
1936-XIV, relativo all’estensione dell’obbligo dell’osservanza delle unificazioni 
UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1951-X, »n- 
mero 1699; 

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche; 

Vista,la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data i® 

novembre 1942-XXI. 


DECRETA: 


Art. 1. 


Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, 
per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende an- 
Nesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti; 
per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per 
gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l’osservanza delle unifica- 
zioni contenute nelle seguenti tabelle : 

UNI 1729 - 1731. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette e piastrine — Pro- 
spetto dei tipi unificati (Fascicolo unico di tre tabelle); 

UNI 1732. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per viti con testa esa- 
gona e per dadi esagoni, oTezze : 

UNI 1733. -— 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per viti con testa esagona 
e per dadi esagoni, semilavorate; 

UNI 1734 - 1735. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per viti con testa 
esagona e per dadi esagoni, lavorate (Fascicolo unico di due tabelle); 

UNI 1736. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette ‘per viti con testa ad in- 
taglio, semilavorate; 

UNI 1737. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette con foro circolare, grezze; 

UNI 1738. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette con foro quadro, grezze; 

UNI 1739. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette per ribattini, semilavorate; 

UNI 1740. — ti ottobre 1941-XIX: Piastrine grezze; 


(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficale n. 290 del 9 dicembre 1942-XXI. 
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UNI 1741:. — 24 ottobre 1941-XIX: Piastrine per appoggio su ali 
di profilati a doppio T, grezze; l 

UNI 1742. — 24 ottobre 1941: Piastrine per appoggio su ali di »ro- 
filati ad U, grezze; l 

UNI 1743 - 1744. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette di sicurezza, con 
nazetto (fascicolo unico di due tabelle); 

UNI 1745. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette di sicurezza, con linguetta: 

UNI 1746. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette di sicurezza, con doppia 
linguetta; i . 

È UNI 1747. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette di sicurezza, con linguetta 

ad angolo; 

JNI 1748. — 24 ottobre 1941-XIX :Piastrine di sicurezza; 

:UNI 1751 - 1752. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette elastiche (Fasci- 
colo unico di due tabelle); 

UNI 1753 — 1754. — 24 ottobre 1941-XIX: Rosette elastiche — Pre- 
serizioni e prove (Fascicolo unico di due tabelle). 


Art. 2. 


Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all’articolo 
precedente, l'obbligo previsto dall’articolo stesso decorre dal compimento di 
an anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gu:- 
zetta Ufficiale del Regno. 

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che ver- 
ranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di 
dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette. 


Art. 3. 


Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disp9- 


sizioni è data facoltà di derogare da quanto preseritto nelle suddette unifi- 
cazioni: 


a) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di rosette o di piastrine 
che rappresentino un progresso svslanz:ale della teenica; 


b) per le fabbricazioni su commissioni provementi dall’estero, nelle 
quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI, 


Art. 4. 


Oeni qualvolta Amministrazioni ed Enti cuj è devoluta l'osservanza obbli- 
catoria delle disposizioni del presente decreto si trovassero nella necessità di 
dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla 
Commissione Suprema di difesa. 


Art. 5. 


Nei contratti di aequisto ‘o «di conferimento di commesse di lavoro, da 
pare delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di 
eontratto o di convenzione, essere. richiamata. osservanza delle unificazioni 
UNE pese obbligatorie ed il sneverimento dell'ossertvtanza di quelle unificazioni 
non ancora rese obblicatorie. 
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Art. 6. i 


Le tabelle sono edite .dall’Ente nazionale per l’unificazione nell’industria, 
UNI - Milano. 


Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbri: 
cazioni di guerra sono cedute dall’UNI al prezzo di L. 5 ciascuna. 

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall’UNI, al ‘prezzo 
normale di vendita stabilito dall’UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione 
della Commissione Suprema di difesa. 


Art. 7 


E? obbligatorio l’aequisto di almeno una copia autenticata delle tabelle 
da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri 
Enti, di cui all’art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle 
tabell: ‘predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze. 


Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti. 


Roma, addì 19 novembre 1942-XXT, 


Il DUCE del Fascismo Capo del Governo 
MUSSOLINI 
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Comunicazioni: @are, appaiti ecc. per lavori e forniture. 


e. Gare lm 
L. P. Licsta- | Termine utile ara Ufficio incaricato 
sione privata per la Approes:- 
LA VURKI X FORNITURE T. P. Tratta- mativo delle 
tiva privata | Presentazione 
- Ap- delle offerte dello pratiche 
palto soncora. appalto 
Riattivazione strada comunale chi. "Ore 18 e : 
lom. 49 + 643 della linea Boio- | L. P. del 21 dic, 111.000 | SAR Lavori 
_gna. Verona. 1942 XXI i SANA 
‘ Lavori per er assicurare il transito Ore 18 î 
della sagoma T.E. sulla liner | L. P. | del 21 dic, 526.560 | Soi 
| Ancona-Pescara. mm 1942.XXI a 
Revisione meccanica binari fra Ore 12 
S. Giovanni Barra e Nocera In- | L. P del 22 dic. 144 .050.80f i Ra 
feriore. ui Li pas 1942.XXI _ 
7 I Ore 12 i 
Revisione meccanica binari fra ; Sezione Lavori 
Nocera Inferiore e Battipaglia. | L. P. ii 1. ‘190.000 | Napoli 
Revisione meccanica binari sulla Gi i» | 
linca Cervaro-Napoli fra Aver- L 7 aei o Sic. 1.470.000 Sezione Lavori 
sa-Benevento e S. Marcellino- L x 1942.XXI Napoli 


Gricignano. 
Sg | Serv. Mat. e Traz. - 

Uff. 2°, Sez. 821 — 
-. Firenze. 


N. 1 elevatore idraulico da 30 ton- 


nellate. 1942-XXI 


Ore 18 
del 1° genn 


A. e. - ke dicembre 


Sezione Lavori - 


Impianto riscaldamento nel nuovo 
“i O Trieste 


dormitorio per personale in sta. 


p © 
È ELE 
333 > | Termize utile | BServiz:» ed Ufficio 
d bisi SEE 
3 | Quantità MATERI6 LE DA FORNEÎM»: $ 4 | presentazione invaricato 
-- o delle ofterte delle pratiche 
E du Gu 
D I: 
9 o |Servizio Approv- 
Valvole per portine di sciacqua- T, P. 16.12.1942 vigionamenti - 
mento. j A. XXI Sezione 78 
N. i o | Ruote e corone dentate | T. P | n 1a. Sezione 78 
Staffe per molle, piastrine ce 22.12.1942! ; 
- | - str occhi T. P. A. XXI iti Sezione 72 
Kg. Eg. | 85.000 |. 85.000 | Cordicelle varie... |] Tip. i 241%: 1a. Sezione 56.4 
mi. | 200.000 Tela di canapa verde . . .. | I... Pi i Id. Sezione 52.4 
N. | 17 | Bielle accoppiate per locomotive | T. P. | e i [ra. Sezione 78 
Raccordi angolari per archetti 26.12.1942 
N. Li trolley. T. P. | A. XXI ra. Sezione 78 
N 8.300 i Bandoliere di cuoio marrone . . | T. P. | 20: 6.1 1943 'Id. Sezione 58.4 


TOT TTTZe ee ee llle1reEfr"mmTmmTgm7TITTEAEAefOOte eee e eeeeÎ]]etettTowoWoB]ooYoTT-_ 


11 Birettore Genera. 
- LI ANI 


* Parte III - n. 51 — 17 dicembre 1942-XXTI. 
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CONDIZIONI D'ABRONAMENTO 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle n 
ferrovie dello Stato in servizio od în pen- 


SIONE LL il 16,09 
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie 
corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32.00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dui privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio lersonale e Affari Generali — dul 1° gennaîto 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve 
i numeri dell'annata. 


La spedizione del’ Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’abbonato pel tramite 
dell'Ufficio rlal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, 
che sarà du essi indicato, posta. Si prega per- 
tanto di comunicure al Sere crsonale e Affari Ge- 
nerali oyui cambiamento di rizzo, non assumendosi 
P Amministrazione alcuna reffgsabilità per gli even- 
tuali disguidi causati ‘l iaben, di tale comunica- 
zione. 


4.358 0 


24 dicembre 1942 
Anno XXI 


Anno XXXV -N. 52. 


i MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 
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PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Circolari ed Istruzioni di durata 


indeterminata 
Ordine di servizio n. 132, — Estensione di servizio nella fermata di Cologne . 361 
Comunicato. — Deliberazione Ministeriale cirea le Imprese ammesse a gestire 
servizi in appalto dell’ Amministrazione ferroviaria 2/0... IVI 
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LbeGk 26 novembre 1942-X.XI, n. 1428, — Conversione in legge, con modifi- 
cazioni, del R. decreto-bage 11 maggio 1942-XX, n. 501, 1ivcunte provve» 
dimenti in materia di tasse di bollo (1). 


VITTORIO EMANUELE III 


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA E DI ALBANIA cd 
IMPERATORE D'ETIOPIA Cr 
(mi 
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Vas 
Commissioni legislative, hanno approvato; i 4° LoN 
Noj abbiamo sanzionato è promulghiamo quanto  segne: Ri 


Articolo unico. 


E? convertito in legge il R. decreto-legve 11 maggio 1942-XX, n. 501, re- 
cante provvedimenti in materia di tasse di bollo, con le seguenti modificazioni : 


art. 7 è sostituito col seguente: 

« La tassa graduale sulle cambiali ed altri effetti di commercio ereati nel 
Regno e pagabili nel Regno è stabilita come segue: 

1) cambiali rilasciate dai commercianti emesse e pagabili nel Regno con 
seadenza non superiore ad un mese: L, 0,50 per ogni mille o frazione di 
mille hire; | 

2) cambiali ed altri effetti di commercio con scadenza non superiore a 
quattro mesi: 2A 


Î fino a Li 200... +++ tassa L. 0,40 
oltre >» 200 fino a Li 400.0... 0... >» >» 0,80 
» » 400 >» > 600, ib A 4 » 1,20 
» » (600 N ® 000 LL pe È E » 1,60 
3 » S00. » » 1000 , .0. . . >» » 2 
” per somme superiori a L. 1000 o frazioni di L. 1000: tassa di L. 2, per ogni 


mille lire 0 frazione di mille lire; 


3) cambiali ed altri effetti di commercio con seadenza superiore a quat- 
fro mesi e sino a sei mest: 


fino a Li 200.0. Tassa L. 0,00 
oltre» 200 fino a Li 400.228» 1,20 
» » 400. » >» 600... 0.0... >» » 1,80 
» > 600 » è» 80, . . . 0... 3» » 2,40 
» » 800. » >» 1000. . . . » » 3 


yer somme superiori a L. 1000 o frazioni di L. 1000: laben L, 3, per ogni mille 
ire o frazione di mille lire; 


(1) Pubblicata nella Gu:cetta Ufficiale n. 299 del 18 dicembre 1942-XX1 


Parte I — n. 52 — 24 dicembre 1942-XXI. 
ta se n 
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4) camblali ed altri etfetti di commercio con scadenza stiperiote@ a sti. 
mesî 4 ‘pet camelle con data è sendenza in: bianco: 0 manennti dell'una 0 del- 
D'altra: il doppio delle tasse eraduali per le cambiali con scadenza non supe- 
riore a sei mesi, di cui sopra al n. 3», 


All'art, 8, primo comma, to patolò: < nmnevi' 2 Da 33, sono sostituite con . 
le parole: « numeri 2, 23 e 4». $. | MR 
L'art, 9 è soppresso, | + eg ® e sel e 
L'art. 10 prende il n. 11) | a I, 
i APart. 11 ghe prende il n.19, è aggiunto il seguente comma i 0 > 
« Per i titoli di eni al precedente: n. 2 la tassi Tu qsserì corrisposta 
anehe mediante carta bollita», - n gi SR i Ti { ag ® i 
L'art, JI che prende il n. 10, è modificato come segue: î 
« Restano tor le disposizioni relative alle tasse di cui ai secnentj art. 
colf della tariffa. A -amnessi alla legge 130 dieembre 192 3-LE, n, IZ 
Te %foli di vendita del Debito pubblico dello St to, di cui all'art. BI 
della anzidetta tariffa: a o dae o eg 
e. tti perda concessione «dell'iso di avinadi, sSconiperattiy. Le» da patte d' 
i di credito di cui alPart, 70 delle eitatà-tarittavgo ii Pe dep arnesi 
3” avvisi e RInLeSt al pubblico, di cui agli articoli SO, Sb e ST delli: 
citata tariffa; | A | 
4 de sentenze definitive è i tai di volontaria siurizdizione,o 
dio eni azli articoli TIS, ni, 126 13; 119, n, 10 e 17; 120, n. 7 della citata 
tariffa », uc | 
Dopo Part. 10 è inseritto il segnente: | 
« Artt. 11, — Le tasse di bollo stabilite dalPart. 50 della tariffa 4 an- 
Nessa ahi Tegge 30 dicembre: 1923-11, n. 3268, sono stabilife_ nella misnia se- 
vuente: | | 
l.—- Titoli nominati i, è 
Quando il capitale ima de titolo non «upera L. 2%: tassa L. 0,50. 
Quando supera: i ta | 
L. 200 è non 7.500... L fassa Li 1— 
>» 500» » 2500. 2 
ollrie:t, SON Lage è Le RE » O e G 
HILL. ZFitoli al portatore. 
Quando il capitale nomimale del titolo non supera, L. 20): tassa L. 0,50. 
Quando Superati n pae a ne 
Li 7200 è non Lio 3000. A . tassa L. te o \ 
» 500. » >» 1.000 e & dae » 2- 
» 1000. » $ RO? ele » » 3 
9 2007 7 30000 e 
» 5000. 5 » 10.000... » (}-—- 
quando supera >» » 10.000. LT 0 


>] 
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La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo, 

La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti, col 
massimo peraltro dì L. 6. i 

La disposizione di eui all'art, 24, secondo comma, del R. decreto 29 marzo 
1942-AN, n. 239, si applica anche ai certificati provvisori rilasciati in sostitàa- 
zione di titoli al portatore regolarmente bollati presentati per la conversione in 
nonnmnativi », 

L'art. 51 della tariffa A_annessi alla legge 30 dicembre 1923-11, n. 3265, 
è abrogato, 

La tassa sui titoli «i corrisponde mediante punzone, marche da bollo e carta 
bollata; «mella sui certificati provvisori, esclusivamente con marche da bollo € 
carta bollata. 

Quando Tai tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte 
ed annullate esclusivamente per mezzo dell’ UIficio del recistro, 

Resta ferma ogni altra disposizione di cui at citato art. 50 della tariffa dA, 
annessa alla tesse 30 dicembre 1923-11, n. 23268, 

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella 
Raccolta ufficiale delle lesgi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando & 

È . o mm A i di . 
chinnque spetti di osservarti e di fila osservare come leuge dello Stato, 


Data a Roma, addì 26 novembre 1942-N XI, 


VITTORIO EMANUELE 


MussoLini — Di ReveL GRANDI. 


Visto, i! Guardasigilli: GRANDI, 


e. -— 


» 


' 4 
v 
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Ordine di servizio n. 132. 
Estensione di servizio nella fermata di Cologne. 


Dal giorno 1° gennaio 1913-XXI la fermata di COLOGNE, della linea 
Leeco-Rov. ato, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantomere, 
verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, nonchè ai trasporti a 
GU. V. e P. V. in piccole partite di peso fino a 1000 Kg, composti di colli non 
superanti il peso di 100 Kg. ciasenno, con le modalità vigenti per le fermate 
aventi gestioni proprie. 

La suddetta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla sta. 
zione di Palazzolo S/O ed eftettuerà invece il versamento dej propri introiti 
direttamente alla Cassa Compartimentale di Milano, osservando le disposizioni 
e norme relative al servizio dei valori e la periodicità di cui alla lettera 1 dél 
l'Ordine di servizio n. 184/1913. 

Di conseguenza nel ‘‘ Prontnarin Generale delle distanze chilometriche fr 
le siazioni della Rete ferroviaria dello Stato” (edizione 1942-XX) dovranno 
essere apportate le seguenti modificazioni : 

— nella Parte T, a pag. 28, di fianco al nome di Cologne, nella colonna 1 


dovrà essere depennata l'indicazione ‘‘ aa | ” nelle colonne 7 ed 8 dovranno 
ess re sostituite le indicazioni ‘“V (19) e B (19)” con ‘‘V e B”; nelle colonne 
9 e 10 si dovranno esporre rispettivamente *' (9) e P_(9)”"; 


— Nelle Parti II, III e IV di contro al nome di Cologne non dovrà più 
fivurare la caratteristica di casa cantoniera. 
Nella Parte T della ‘‘ Prefazione Generale all’Orario Generale di S rv vg 
(Edizione 1936/X [V) a pag. 14, di contro al nome di Cologne, dovrà essere 
depennaita Tindicazione “ ® ?? e dovrà essere modificata l'indicazione “ LB 


in ‘LP? 


Analoghe modificazioni dovranno essere praticate relle altre pubblicazioni 
di servizio interessate, 


Dist,ibuto ugli agenti delle classi 3,5, 7, 8,9, 12 6 13 


Comunicato: 


Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gostiro pervizi in 
appalto dell’Amministrazione ferroviaria. 


La Commissione, istituita ai sensi dell’articolo 4 del R. Decreto Legor 
23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 
1939-X VII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle 
impres» ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, 
postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta te- 


Parte II - n. 52 — 24 dicembre 1942-XXTI. 


“ 
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nutasi i giorno 11 dicembre 1942-XXI, presso la Direzione Generale delle Fer- 
rovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro del'c 
Comunieazioni il 16 dicembre 1942-XXI, 


ISCRIZIONE NELL’ELENCO 


Ragione sociale è | 


sede legale Specializzazione Limite di appalto 


NECCHI Giovanni | Manovalanza in ceneri L. 200.000 
Pavia , . 
i Ì 


ESTENSIONE D’ISCRIZIONE E DI LIMITE DI APPALTO 


oe | n Estensione 
| | 

IMPRESA “nabon Pulizia piazzali | = L. 500.000 

DI MONTI Michele | L. 200.000 ù 

Milano | 
Errata - corrige. 

Bollettino Ufficiale n. 49/1942-XXI. 
Ordine di servizio n. 130. — Compensi per funzioni giudiziarie, 


A ‘pagina 356, al secondo rigo de] punto b) togliere le parole: « degl: 
uffici 2° ». 


Il Direttore (renerale 
VELANI 


Parte 11 - n. 52 - 24 dicembre 1942-XXT. 
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Gomunicazioni: Gare, appalti ecc. per laveri e terniture. 


" RAGOEI E FORNITURE 


G. Gare 
È L. P. Licita- | Termine utile| 1"P°0 | meio incaricato 


Costruzicne blocchi fondazione per fondazione per Ore 11 
pali e portali per elettrificazione del 28 dic. 335.000 i Elettrificaz. 
__linea Ci: ampino.Albano. ___d______ 1 Albano. 1942-XXI Roma 
Lavori d'armamento sulle linee del imento sulle linee del | Lp |a", 230.000 Sezione Lavori 
Riparto Lavori di Voghera. 1942-XXE Milano 
Lavori di verniciatura opere metal- | opere metal | Ore 11 s 
liche del Compartimento di An- del 28 die. | 237.730 | Sezione Lavori 
cona. 1942-XXI \ SES 
"ile sio coi ; 
Lavori d'armamento sulle linee L. i on 165.000 Sezione Lavori 
del Riparto Lavori di Gallarat-. 1942-XXI Milano 
Rinnovamento ml. 20.000 di binavi Ore 16 
sulla linea Portogruaro Bivio L. P del 30 dic. 925.000 | PSSIOl Avon 
Galleria. i 1942-XXI e 
Lavori di :vavo nella zona “Col. Ore 12 Sez. S anti 
lina" in stazione di Roma Lit- L. P del 4 genn. |1.100.0C1 di Soogiale Lavori 
torio. __1943-XXI 
Raccolta detriti di carbone in sta- L. P ERGE Lin 37.800 Sezione Lavori 
zione di S. Marco Roggiano. ' 1943-XXI ì Na Reggio Calabria 
Rinnovamento binari sulla linca L. P 3010 a 231.000 Sezione Lavori 
Chivasso-Aosta. ia 1943-XXI ì : Torino 
Servizio Mat. 'a- 
N. 1 Gru a ponte scorrevole da 30 A.C 30 gennaio la î sione. usti.o rt 
tonn. ad azionamento elettrico. ea: 1942-XXI Sez. 98 — Firenze 
î ji Termine utile | Servizio ed Ufficio 
6 
3 | Quanti MATERISLE DA FORNIRSI S°È & | presentazione incaricato 
sz A x delle offerte delle pratiche 
d Du fa 
D Î E 
Sa Servizio Approv. 
N 85 Manovelle di acciaio per alberi T. P. 20 190 ai si 
motori. s Sezione 72 
o | 
N. 60 | Viti con chiocciola . . ... |. i T. P. | 30, 12,1542 Id, Sezione 7 
87% Av. 
di: G Il Direttore Generan 
Lui VELANI 


Parte TIT — n.52 - 24 dicembre 1912-KEI. ze, 


> 
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' CONDIZIONI D'ABBONAMENTO 


_r_____+m€m6 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 


ferrovie dello Stato în servizio od in pen- 
sione... a+ + + + L. 16,00 


Per i privati, le Ammimistrazioni ferroviarie 


corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 


che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una 


dell’ effettuato pagamento a questa Direzione Generale - . 


stazione della rete o ad una cassa compartimentale. 


Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 


Servizio Personale e Affari Generali — dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 


5 durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve | 


i numeri dell'annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie în corrispondenza, eco., all’indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega per- 


Gs AAyl 


31 dicembre 1942 
Anno XXI 


Anno XXXV - N. 53. 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 


SUL UFFIGIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO 


FNAL VIN a 
SI PUBBLICA IL GIOVE TG pra Pas 


È NA 
s" N 1943 }E} 
<) z y 
i Ò PSA I 
Ì de DO è 
: e 
| 
i INDICE 
\ 
i PARTR PRIMA - Leggi e decreti: Pag. 


Per memoria. 


PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio 
Circolari ed Istruzioni di durata 


indeterminata 
Ordine di servizio n. 133. — ea dei carri a due sale a scartamento 
ordinario . . . ; PE e RR e 1) Sai cei e. 1900 
" PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di duratu , 
determinata ; 
Comunicazioni : 
Gare, appalti, ece., per lavori e forniture. ./.0....... 132 


Roma, 1942-XXI — Soc. An. Poligrafica Italiana - Via della Guardiola, 22 
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Ordine di servizio n. 133. 
Sepraccarico dei carri a duo saio a scartamento erdinario.- 

lL. — In deroga alle vigenti disposizioni e fino a nuovo avviso, per i 
carri F.'S. e per i carri esteri a due sale. a scartamento ‘ordinario, sono am- 
messi i seguenti sopraccarichi rispetto al limite di earico (*), semprechè 
venga superato complessivamente fra tara e carieo il peso massimo per 


ammesso sulle singole linee e di cui agli Allegati A e B al presente Ordine 
servizio : 


uz canti F. S. e carri iui — Sopracearico 2 T'onn puri 
— carri esteri esclusi i tedeschi — opraeearieo 1 Tonk. (P5%); 


b) Trasporti diretti all’estero. 
— carri F. 5. ® carti esteri — Sopraccarica 1 Tonn, (***). 


2. — Quanto ai trasporti provenienti dall'estero, per i carri F. S. valgono 
le norme relative al sopraccarico ed al limite di peso per asse stabilite nel 
precedente punto 1 per i trasporti in servizio interno, mentre ‘per i carri 
esteri, a qualsiasi nazionalità appartengano, è ammesso un sopraccarico fino a 
2 Tonn. Per questi ultimi carrs è anche condentito, in via eccezionale, un peso 


massimo per asse di Tonn. 16,5 (Tonn. 33 fra tara e carico), con le limitazioni 
di cui alP’allegato C. 


3, — Agli effetti delle rorme contenute nei paragrafi: 17 (Disposizione 
d*indole generale) e 21 -punto D (Carri eircolanti con treni celeri) della Prefa- 
zione Generale all’Orario Generale di Servizio, parte II, si deve intendere per 
carico completo il limite di carieo aumentato del sopraccarieo ammesso. 

Di conseguenza su questo earico massimo dovrà computarsi la riduzione 


prescritta dalle norme sese per determinate categorie di JR e per deter- 
minate velocità. 


4. — Nell’Allegato D viene riportato l’elento delle merci assorbenti per Je 
quali, se caricate su carro scoperto anche protetto da copertone, si deve &p- 
plicare ] la riduzione del 5 Yo sul carieo massimo ammesso. 


Il presente Ordine di servizio annulla e sostituisee integralmente gli Or- 
dini di servizio nn. 32/1941 e 101/1942, nonchè ogni altra disposizione finora 
data in materia. 


- 


.  (*) Per limite di carico intende uele indicato sul carro o, in mancanza, 
in portata aumentata del 5%. 


(**) Fanno eceezione i carri F. S. con portata inferiore a 17 Tonn. ed i 
carri provementi dalla guerra (cioè earri eon numero di 7 eifre di cui la prima 
è 7 oppure con numero di 6 eifre di eui lg prima è @) per i quali è ammesso 
un sopraccarico fino ad 1 Tosn. rispetto al Rmite di carsco. 


(***) Fanno eccezione i earri svizzeri delle serie J1, K, L, LI, L? ed 
M1 per i quali non è ammesso alcun sopraccarico. 


Parte II - n. 53 — 81 dicembre 1942-XX1. 
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| ALLEGATO A ALLO. 8. N. 133 - 1942:XXI 


BE90 MASSIMO PER ASSE AMMESSO DALLE SINGOLE LINEE 
DELLE F ERROVIE DELLO STATO 


Tonn. 16: Tutte le linee meno le seguenti. 


Tonn. 15: ; 
.0-Sal CO Telese-Telese: agni 
Cuoco Sanzo -|-@| Cerfgole Gerola Cin 
: Bressana-Bront | i Die Dedo 
.. Modena-S. Antoni : na ellavIsta- l 
| Merano Malles dai Nasisi-B, Arsenale - Collebassò R. 
Adria-Chioggia ME: Arsenale a 
Fabriano-Urbino - | © 7° B. Arsenale-Buffolu Inb 
. Sulmona-Terni | | Motaponto-Reggio Cala si 
-‘. Velletri-Terraeina n Sibari-Cosenza ML 
«“. Sparanise-Minturno i i S. Fufemia-Catanzaro 
‘ Termoli-Campobasso ve . — Siracusa-Licata nei 
Avellino-Benevento |. | |. —. a Olbia:Holto Aranci - 


b. "i 
LI “* 
» pi LI 


Tonn. 14,5: 


Canfanaro-Rovigno <<< Cero Chilivaai-Porto Torres | 
CESARERIO Belvedere ne vw sa Decimomannu-Iglesia$ | 
. Ùi * i P I fa * - 
Tonn. 14: i a aLe DI 
. Airasca-Saluzzo-Savigliano «| _ {. Fano- -Fermignano ‘ 
Bricherasio-Barge i Porto d'Ascoli-Ascol? Pinena 
Vignale-Varallo nr "Giulianova-Teràmo è 
Brunico-Campo Tures Poggibonsi-Colle Val d'Elsa 


sa 
POE ei a 


È . 

» l'Eesdi rd . 
n Ù 

$ 


ArLEGATO B ALLO. S. N. 133 - l'io xa 


E 
‘PESO MASSIMO PER ASSE SULLE LINEE CONCESSE. 5 
QUALI E’ AMMESSO LO SCAMBIO Dal MATERIALE | MO 


4 ‘ (Tonnellate) 
Torino-Rivoli 7 e” Di D CI CE 15 NO 
Torino-Cirié-Valli di Lanzo (OS. UNI. Di 
Settimo-Rivarolo-Castellamonte . ././. 0. + 1% 
Rivarolo-Cuogné-Ponte Canatca.; SERIA 14,9. 
Dogliani-Monchiero I a ni: È s SR © 15 


—_ tie G0gle lo 


(1) Il passaggio dei carri avviene a mezzo di pontonisda traghetto. 
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Segue: AuLeGato B ALL’O. S. n. 133 — 1912-XXI. 


Peso massimo per asse 


(Tonnellate) 

Santhià-Biella . 15 
Novara-Bicella . 15 
Ferrovie Nord-Milano 15 
Monza-Molteno . 15 
Verbania Intra-\ "erbania Pallanza- Omegna 15 
Sondrio-Tirano . x 15 
Bergamo-S, Martino de Calvi Nord 15 
Bergamo-Ponte della Selva-Clusone . 15 
Lago d’Iseo (1) : : . 15 
Brescia- Passirano- ‘Paderno : iui, dr e a 
Rovato-Iseo-Edolo con tronco di allacciamento Bornato 

Calino-Pazsirano Paderno 15 
Soresina-Rovato . 15 
Rezzato-Vobarno . 14,5 
Stradella-S. Maria della Versa - ae e 
Novi Ligure-Ovada . . - do de e i 1 15 
Basaluzzo- -Frugarolo Le e ae © JO 
Voghera-Varzi 15 
Mantova-Peschiera © di di 2 ; 150 
Verona-Caprino-Garda ./././ 0.0. 10,5 
Verona-Grezzana . _. 5. dd | 16 
Verona-S. Michele Extra __ 15 
Caldicro- Tregnago 15. 
Sambonifacio-S, Giovanni Îlarione 15 
Vicenza-Recoaro Terme, con diramazione S. Vitale. Chiampo 15 
Thjene-Piovene-Rocchette-Arsiero , «de 10 
Bassano-Vicenza-Montagnana . 12 
Bribano-Agordo . . 15 
Lana Postal-Lana di Sopra : È do & 15 
Bolzano-Caldaro . . fù ai e e 13 
Carnia-Villa Santina . - 15 
Udine-Cividale . P 15 
Padova-Piazzola- -Carmignano di denti i 14,5 
Padova-Bagnoli . = le è 15, 
Padova-Mira Porte . > e e 
Palo: Piove di Sace Lu da a e ee 
Piacenza-Bettola , CA: 16 
Parma-Guastalla-Suzzara 14,5 
Adria-Piove di Sacco . a ana ed 
Piove di Sacco-Venezia Mestre Lo. dee ala Siad e o 
Adria-Ariano Polesine... 044 0 15,5 
Suzzara-Ferrara . : i 14,5 
Ferrara-Copparo e n de de less. i 14,5 
Ferrara-Codigoro . hi cl 15 
S. Giovanni in Persiceto- E : si. Le oe. 
i an ag con diramazione Barco-Montecchio 

milia 
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Segue: ALLEGATO B aui?0. S. N. 133 —- 1942-XXI. 


Peso sini per asse 


(Tonnellate) 

Reggio Emilia-Sassuolo ./././.... Di 
Reggio Emilia-Boretto . . . 
Reegcio FEmilia-Guastalla, con diramazione Bagnolo in 14.5 

Piano-Carpi tina di 
Sassuolo- Modena-La ‘Mirandola - è pae 
Cavezzo Villafranca-Finale Emilia. . . . . 0. Ei 
Modena-Vienola . (. . vo a Si » è & 145 
Modena-Crevaleore- Deeima . So de nenn 3%) 
Svilamberto-Bazzano . i) di © e E E E 15 
Casalecchio di Reno-Vignola We a 12 
Boaloena-Pieve di Cento... 19. 
Bologna-Malalbergo ../././/.//2 15 
Boloena-Portomagegiore ./././.. 15 
Budrio-Massalombarda .0/./../..2 Pr 
Imola-Fontaneliee .//././.2//44 145 
Imola-Massalombarda . : ì 
Carrara. S, Martino-Ravaccione, con diramazione Torano ba 

Piastra e Tarnone-Colonnata  . . . .. A i 
Navacchio-Calci . ASTE REEE: 
Arezzo-Pratovecchio Stia i so se di. &- di 0 13 
Massa Marittima-Follonica Porto . di ve sa e 15 
Siena-Buonconvento-Monte Antico . . . . . - - 5h 
Arezzo-Sinalunga  . . 


Terni-Perusia Ponte S. "Giovalivi Umbertide: con dirama- si 
zione Perugia Ponte S. Giovanni- Perugia S. Anna . 


Orbetello-Porto S. Stefano .. . . . "e, pa Lo 
Terni-Ferentillo . a dpi epici Si e e i 15 È 
Roma-Civita Castellana-Viterbo . . . . . - fa: e 
Roma-Lidn di Roma . . È Ri E Sr 

S. Severo-Rodi-Peschici. ./../:..0 15 
Cancello-Benevento . — è «a © 7. 15 
Napoli-Pozzuoli-Torregaveta i» È pa DE PS 

S. Severo-Torremaggiore . ./.°/./..0.0 15 
S. Spirito-Bitonto . . e: 14 
Gioia Tauro-Cittanova-Cinquefondi M - <= © Re E ag 
Cosenza F. S.-Cosenza Casali . dee 
Bari-Locorotondo .. .. a e RT 14 
Mungivacca-Casamassima-Putignano > ge e a 
Novoli-Nardò- -Tricase-Maglie . ... 0.0... 15 
Lecce-Francavilla Fontana... 0... 14 
Casarano- -Gallipoli . . o i i 14 
Francavilla Fontana4Locorotondo .' + a as 13 
Taranto-Martina Franca... 145 
Lecce-Zollino-Gallipoli . /././././././ 0. 6 
Zollino-Otranto (LL. Ù 


n. 


(DO H csscnce! i È Let eu i00 
a spa PMI Lea e Li SS mne t as ® 
(1} 1 LS » L07930 dei Rena Gue Re E PI PI 0EZI) C.. au LA ceri 3 


‘ _—_ SO OOo n è 
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ALLEGATO € ALL’O. S. n. 133 —- 1942-XXI. 
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DI CARRI ESTERI DI QUAI. 
SIASI NAZIONALITA’ CON PESO PER ASSE DI TONN. 16,5 (Vo- 
dere p. 2 dell’O, S.). 


1. — Linee gulle quali è vietata la circolazione dei carri predetti: . 


Brunico-Campo Tures Saluzzo-Cuneo 
Canfanaro-Rovigno Busca-Dronero i 
Vignale-Varallo Palazzolo-Paratico 
Bricherasio-Barge Cervignano- iii 
Airasca-Saluzzo Adria-Chioggi 
Modena-Mantova-S. Antonio M. Poggibensi-Colle Val d’Elsa 
Cecina-Volterra Fano-Fermignano .- 
Asceoli-Porto d’Ascoli Giulianova-Teramo 
Campobasso-Termoli Metaponto-Reggio Calabria 
Siracusa-Licata Telese-Felese . Bagni | 
2. — Linee sulle quali i carri stessi possono circolare, ma con: iglonitii rion su- 
periore a 30 Km.-ora: nun 
Velletri-Terracina Sparanise- -Minturno i 
Rocchetta-Gioia del Colle - Bari-Lecce i 
Spinazzola-Barletta Ofantino-Margherita di Savoia 
Alcamo Diramazi'one - Castelvetra-. Merano: Mao i 
no-Trapani | a 
3. — Linea sulla anale i carri stessi possono circolare, ma con veloeità non sm 


periore a 40 Km.-ora: 
Gallarate-Laveno-Pino. 


2 —___- —- ieri Ga a i 


ALLEGATO D sa S. N. 133. - - 1942: XXI. 


ELENCO DELLE MERCI ASSORBENTI PER LE QUALT. SE .CARI- 
CATE SU CARRO SCOPERTO, ANCHE PROTETTO DA COPER- 
TONE SI DEVE APPLICARE LA RIDUZIONE DEL 5% SUL CA- 
RICO. MASSIMO AMMESSO DAR RESSE | 


Abaca (fibre di) e di canapa di Manilla. 
Agava o sisal (fibr» di). 

Alfa (fibre di). 

Alce (fibre di), 

Ananas (te dI 

Catco ira nlisa, 

Caieo viva. 

Calesociangiziilo. 
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Segue: AuLiGATO D ALL’O. S. N. 133 — 1942-XXI. 


Canapa del Bengala e di Manilla anche pettinata. 
Canapa indigena od esotica anche pettinata e tinta. 
Capecchio o stoppa di canapa. 

Carbonata greggio o potassa del commercio. 
Cascami di fibre artificiali (rajon e simili). 
Cascami di fibre vegetali tessili o da intreccio: 


a) di cotone e di ramié; 

b) di cotone idrofilo; 

c) di canapa indigena od esotica, di lino (compreso quello della Nuova 
Zelanda), di juta, cioè stoppe. | 


Cascami di fibre di lana Bubai ancora per la filatura. 
Cascami di filati di qualsiasi condizione: 


a) di fibre artificiali (rajon e simili); 
b) composti di fibre vegetali (filetti); 
c) di lana. 


Ceneri alcalinifere provenienti dalla combustione di materie organiche (va- 
rec, ecc.) 

Ceneri di lolla di riso. 

Ceneri di vinacce. 

Ceneri vive e ceneri comuni. 2 

Cocco (fibre di). 

Concimi chimici non nominati. 

Cordami di fibre vegetali, 

Cotone greggio anche in faldelle, 

Crine vegetale. 

Dolomia calcinata, anche macinata (ossido di caleio e magnesio impuro). 

Erba comune secca. 

Erba sala. 

Falasco ( (erba). 

Fibre di fiocco. 

Fibre di cotone grezzo. 

Fibre di lino, formio (lino della Nuova Zelanda), di gelso, di ortica o di ra- 
mié anche pettinate. 

-Fibre di altre piante. 

Fieno. 

Fuco. 

Ginestra (fibre di). 

Ginestra (paglia di). 

Imballaggi di tela di canapa, di juta eruda, grossolana e greggia, 

Juta anche pettinata e tinta. 

Kapok. 

Lana calcinata. 

Lana meccanica. 

Lanital (fibre di). 

Legno (farina di). 

Lino (stoppa di). 

Nero animale, nero di avorio e nero d’ossa nuovo o rivivificato.. 

Nero di Roma (miscele di carbone con materie argillose). 

Nero non nominato. 


ceci "e 
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Segue: ALLEGATO D ALLO, S. n. 133 - 1942-XXI. 


Nitrato di ammonio mescolato in quantità non ececederte il 50 % con leucite, 
gesso, argilla od altre simili sostanze minerali, 

Nitrato di calcio. 

Ortica (fibre di). 

Ovatte di cellulosa, 

Ovatte di cotone. 

Paglia comune e paglia di riso, 

Petasse del commercio (carbonato di potassio greggio). 

Piassava (fibre di). 

Rafia (nastri di) 

Rajon (fibre artificiali ai) in fili 0 lamelle. 

Ramig (fibre di ortica) anche pettinata, 

Salini (sali provenienti dalla lisciviazione o lavatura delle ceneri RICA RLASEE 

delle piante). 

Salino potassico. 

Sansa essiccata e macinata. 

Sisal (fibre). 

Soltato di ammonio. 

Solfonitrato di ammonio, 

Sparto (fibre di). 

Stoppa di canapa, di lino e di juta. 

Stracci di lana. 

Stracci di altri tessuti e stracci di ogni specie, ecc. 

Tampico (fibre di). 

Tessuti cascami e ritagli di tessuti nuovi di altre fibre. 

Tondello (lolla macinata). 
Trefoli di canapa e di juta. 


° 


. 

In questo elenco non sono comprese quelle merci assorbenti che si pre- 
vede non verranno spedite a carro completo e e quelle che per la loro volumi- 
nosità difficilmente possono raggiungere i limiti di carico. 


Il Direttore Generale 
VELANI 


{ 


Ca 


— te — e — rr" a mr — | 
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Vomunicazioni: Gare, appalti ese. per laveri e forniture, 


N È «1°. G. tinre gi gatte n 
L. P. Licita- | Termice anil: sapa : Ufficio incaricato 
sione privata ci SPRIOse): 
LAVORI E FORNITURE T. P. Tratta- i i mativo delle 
tivn privata presettasione dello protinbe 
A. (;. Ap- Aeuo vtterte 
palto concorso appalto 
RAI CA | 14 
Manutenzione armamento ‘ linea | |. QUOTE Sezione Lavori 
Castelvetrano-Burgio-Magazzolo. L. P. lel 4 gennaio : 246. 600 Palermo 
| 1943-XXI 
Manutenzione armamento linea ore 14 |. Sezione Lavori 
ir i» L. P. iel 4 gennaio| 217. 590 
Sh acusasticata: Ne. o 1943-XXI i Rica 
“Costruzione fabbricatini per im. ‘+ Ore 18 | | Suri Pi 
pianti A.C. E. e ricovero autc- ‘gori ezione Lavori 
scala in stazione di Postumia | L. P. "o gda ori | 375.000 | Trieste 
Grotte. 7 -d 
Rinnovamento binari fra le sta- | L. P a poro Li io 250.000 | Sezione Lavori 
zioni di Ala e Serravalle. aa BODIO ; | Bolzano 
dan DIE __1943-XXI ira 
Fornitura serramenti in legno nel Ore 12 Lo 
fabbricato magazzino ‘‘Là Prov- | L. P del 7 di. 990.000 a nba 
vida” a Roma Prenestina. 1943- XXI esi a Sii 
| Ore 11 
Ampliamento locale all'aperto sot.. x, . .[Uff, Elettrificazione 
tostazione di Montalto di Castro, L. P. jdell' 11 gehn. 35.009 | Roma 
1943-XXI i 
pre . - — ne o _—@—_——_————_—_—r_— 
Ore 1800 
Raccolta detriti carbone in sta - .. Segione Lavori 
zione di S. Eufemia Lam. i ESE a, Erano 8 È ‘Reggio Calabria 
“TT Ore: i ol 216000” pera i 
‘Sistemazione viadotto torrente Vie ‘Sezione Lavori 
ra linea Trev iso-Calalzo. | L P. del 12 SSN aio ina 000 | .'., Menezia 
MEI XXI DEI RR, ai 
Impianto riscaldamento in alcuni . Ore 1%, n” 
locali dell’edificio RR. PP. a Ro. | ‘del nana da | Poma n 
ma S. Silvestro. 1943-XXI l ona 
——_—_— -*—- I IITITIeTl1llÉéeEOBÉE_-_ +-+’ lele a Si - — 
nr Ore’ 18 
‘Costruzione baracca dormitorio in | Sezione "Lavori 
stazione di Novara. L. P. del 19 gennaio] 20.809 Torino 
"cai: or ul doo cura _1943-XXI î i 
«Costruzione pensilina in legno ad. TUT Ore 18 | Sezione Lavori 
dossata al F. V. di Savona L, | alici delole nnalo 213.000 Torino 
oo b _____._1943-XX1 
LN ù ; . . sa U ) ì t ’ A N ma ì i i 5 ' 
stra ie 
ata ; pie % % : DIE ‘o. RETI fi. i Ea a sd 
Mera Re ne. ; st: {o nu Tiratora Gonera,. 
PE e RISTARO O (E est VEINEILANI 
Vago dl | op, O Ne CE ei agi ila A ro 
: a side A SET go Agip at ao ale SO 
de e ea e e SI TRESMFLI FCE NIGER TECTA REVO DI 
tra : , O vr È chi LA a 105 si Ta " le at: E ” . Dad aa È ° Lil 
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GONDIZIONI D'ABBONAMENT® 


Per gli impiegati dell’Amministrazione delle 
ferrovie dello Stato in servizio od in pen- 


stone E E E O d L. 16,00 
‘Per i privati, le Amministrazioni ferrov .rie 
corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00 


Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, 
che dai privati, agenzie, ecce., anticipatamente ad una 
stazione della rete o ad una csi compartimentale. 

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta 
dell’ effettuato‘pagamento a questa Direzione Generale - 
Servizio Personale e Affari Generali — dal 1° gennaio 
di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per 
durata minore. Chi si abbona nel corso dell’anno, riceve 
i numeri dell’annata. 


La spedizione del Bollettino viene fatta, per gl 
agenti ferroviari, direttamente all’ abbonato pel tramite 
dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Ammini- 
strazioni ferroviarie in corrispondenza, eco., all'indirizzo, 
che sarà da essi indicato, a. posta. Si prega per 
tanto di comunicare al Set ersonale e Affari Ge- 
nerali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi 
l Amministrazione alcuna rÒR ph spsabilità per gli even- 


tuali disguidi causati data nero saa di tale comunica- 
zione. ‘ 


- ei — ti ———-- «= -——_T__..- 
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